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20 

0 

SflINT  BERNARD 

56 

.7 

38 

.5 

47.6 

73 

18 

22 

9 

533 

0 

0 

10 

0 

4  .32 

1  .67 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

THIBODflUX 

57 

.1 

36 

.2 

46  .7 

-  7.6 

77 

21 

3 

566 

0 

0 

15 

0 

4  .27 

-  .31 

1  .23 

7 

•  0 

0 

7 

5 

1 

OIVISION 

47.0 

-  7.3 

5.97 

1  .44 

T 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


COTTON  VflLL 

GLQSTtR  1  U 
UANNA  3  S 
MOSSTOM 


KEIT 


itORAN 
MIMOEN 

r«OfiIHGSPOaT  I  H 

PLAIN  DEAL ING 

BED  BIV  VALLEY  EXP  STft 

BOOESSA 

SMfiEVEPOBT  OOWHTOWM 
SMHEVEPOBT   WSO  fiP 


NORTH  CENTQAL  0 

BIENVILLC  3  Ht 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUr«IA  LOCKS 
HOKB  EXP  STATION 
JONESBORO  riBE  TOtCB 

MABION 

^NBOE  rOA  flP 
nSNROE  NLU 
BUS TON 

RUSTON-LA   TECM  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TQwEi 
STEBL INGTON 

UINNFICLO  2  U 

UINONA  FIRE  TOKR 


NOBTHCAST 

BASTROP 
EPPS  6  Unu 
LARE  PBOVIOENCE 
OAK  GBOVE  3  USM 
SAINT  JOSEPH  EXP 


l«ST  CENTBAL 

ASHLAND  2  S 
CONVEBSE 
GRAND  ECOBE 
HQOOES  GARDENS 
CEESVILLE 


NATCHITOCHES 
BOSEPINE  EXP  STATION 

SLAGLE 


CEKTBAL 

ALEXANDBIA 
BEAVEB  FIRE  TQICB 
6ELAH  FIRE  TOICH 
BOYCE  3  IWiU 

euNxiE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STi 
MAMOU  A  S 

MBBKSVILLE 

fCLVtLLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVCB  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SI«:SPOBT 
VIDAL lA  2 
UOOOkOBTH  2  SE 


EAST  CENTBAL 

A6ITA  SPRINGS  FII 
AnlTE 

BATON  aOUGE  WSD  i 

BOGALUSA 

CL  INTON 


CLINTON  ' 


SE 


COVINGTON  4  NNW 
DENHAn  SPBINGS 
FRANi^L  iNTOn  2 
FBANKL INTON  3  SU 

CBEENSBURG 
GBEENkCLL  SPRINGS 
HArrOND  3  NU 
tSU  BEN-MUfl  EXP  STA 
OAKNOL lA 

PEABL    BIVEB  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIBE  TOtCB 
SMEBIDAN  FIRE  TOl-CB 
SL lOELL    MSO  BFC 
SPRINGVILLC  FIBE  TOtCB 


DRY   OF  MONTH 


5  6 


8  9 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


-53  4.' 

.02  2.: 
.40  2.: 


(-30  1. 
.66  2. 

..66  2.; 

.8&  3.- 
,45  !.■ 

.90  3.' 
1 . 00   1  . 

10  2.1 
.42  3. 

.27  3.: 

.10  2.1 


I.BS  2.67 

1 . 35  2. 70 

1.55  3. OS 

.40  3.46 

.51  6.64 


4.  76 


.66  2.: 

.10  3. 

.76  2.: 

.04  2.' 


3 . 66  1.1 
3.40  2.' 

.10  3.' 


.01  1.1 

2.: 
.05  2.1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


SOUTHhCST  07 

weeviLLC 

CBOlAtr  tXP  iTftTIOM 
OC  QUIhCr  ^  H 
Oe  QIOOCQ 

HACUBCQRY  6  SSU 

JENNJNOS 

HINOCQ  a  U 

LWC  ASThuQ  10  iu 

LAKE  CHAQLCS  3  N 

LAne  CMARLES  USD  AP 

LONDVILLC 

rCOrCHTAU 

MITTIE  3  SE 

OA^OALE 

SeEQL  IN  FIRE  TO«a 
aOCKErCLlER  M.  aEruoE 
SUGAR TQIM 
SULPHUR 

VEBMIL lOH  LBCK 
VINTON 


SOUTM  CENTRAL 

BAYtlU  SORREL  LOCH 
BUTTE   LA  HOSE 
CARvlLLE   2  SU 
FRANKL IN    3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 

LArA\-ETTE   FAA  AP 
«HOAN  CITY 
NEH  IBERIA  %  NU 
PLAQUEniNE  3  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTMVtLLE  USO 
OELTA-«BETON  14.  REFF 
DONALDSONVILLE 
QALL lANO 
GONZALES 

HOunA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEU  ORLEANS  USMl  AP 
N  0  ADBON  u^FQ  CI 
NEW   ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 
NEW  ORLEANS  WATER  PL  T 
NEW   ORLEANS   CITY  MBLL 
NEW  ORLEANS  0  P  S  ^ 
NEW  ORLEANS  0  P  S  3 


S  6 


NEW  ORLEANS  D  i 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

TUI60DAUX 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.13  1  .' 
.  10  3. 
.03  1. 


.03  4.: 
.61 

.05  1.- 


2.11 
3.90 
3.3& 


1  .39 
.68 
3.03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DAY   OF  MONTH 

0 
a 
Q: 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

•        ■  ■ 

NORIHHESI  01 

COIION  VfilLEY 

MAX 

65 

43 

57 

65 

6 1 

65 

54 

45 

50 

55 

42 

4  I 

38 

43 

42 

39 

?8 

niN 

32 

1  1 

1  1 

13 

28 

35 

33 

20 

14 

19 

30 

25 

25 

15 

15 

18 

43 

53 

53 

S3 

35 

24 

24 

22 

22 

30 

35 

21 

21 

31 

26.7 

LOGSNSPORT  4  ENE 

MAX 

36 

46 

59 

66 

66 

65 

6 1 

46 

52 

59 

47 

44 

4  1 

47 

48 

48 

40 

KIN 

23 

1  1 

13 

25 

38 

34 

33 

20 

IS 

39 

31 

27 

29 

15 

17 

36 

56 

60 

61 

41 

35 

24 

34 

29 

30 

35 

34 

21 

19 

32 

19 

30.2 

niNOEN 

MAX 

50 

36 

43 

59 

65 

64 

64 

54 

44 

5 1 

56 

42 

40 

38 

44 

43 

39 

MIN 

30 

1  I 

1  1 

?5 

29 

34 

33 

2? 

17 

17 

30 

25 

25 

15 

15 

19 

43 

55 

55 

S3 

35 

25 

26 

23 

23 

32 

35 

22 

24 

31 

19 

27.4 

PLBIN  DEBLING 

MAX 

42 

45 

49 

34 

43 

56 

63 

55 

64 

55 

45 

5 1 

54 

44 

40 

37 

42 

44 

39 

?6 

MIN 

26 

^8 

8 

I  1 

28 

33 

32 

16 

1  1 

18 

29 

23 

23 

12 

12 

16 

41 

51 

51 

51 

33 

22 

23 

20 

20 

28 

33 

19 

21 

29 

24  .6 

RED  RIV  VBLLET  EXP  STfl 

MAX 

50 

32 

29 

36 

41 

40 

36 

37 

34 

39 

46 

42 

44 

51 

33 

4  1 

55 

66 

65 

65 

56 

45 

48 

56 

44 

39 

40 

44 

44 

39 

KIN 

20 

39 

53 

57 

5  3 

35 

29 

29 

24 

23 

32 

35 

23 

23 

32 

19 

27  .8 

SMREVEPORI  WSO  RP 

MAX 

59 

69 

66 

67 

59 

45 

52 

55 

44 

40 

4  1 

45 

44 

39 

40 

36 

45.1 

■          ■  ■ 

MIN 

21 

^2 

13 

27 

37 

35 

32 

20 

16 

31 

30 

26 

15 

18 

43 

54 

60 

SB 

36 

30 

25 

31 

23 

29 

36 

31 

22 

32 

33 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

KBX 

45 

59 

65 

63 

66 

61 

4  3 

SO 

56 

46 

40 

40 

45 

44 

42 

39 

40 

45  .5 

KIN 

21 

12 

13 

26 

36 

33 

3? 

?3 

1  4 

28 

28 

21 

21 

15 

17 

39 

54 

53 

57 

36 

30 

27 

28 

24 

29 

34 

30 

23 

31 

33 

21 

28.5 

CBLHOUN  EXP  STRTION 

KBX 

52 

34 

59 

68 

62 

65 

55 

41 

SO 

58 

42 

40 

38 

46 

44 

40 

37 

45.3 

KIN 

33 

13 

13 

14 

26 

34 

32 

23 

1  3 

15 

27 

25 

31 

16 

14 

18 

39 

52 

SO 

54 

35 

25 

27 

24 

25 

28 

35 

23 

25 

30 

24 

27.2 

HOMER  EXP  STRTION 

KAX 

46 

49 

32 

46 

58 

64 

63 

65 

62 

42 

SO 

55 

4  I 

40 

37 

4  3 

4  3 

38 

37 

44.1 

MIN 

30 

'9 

10 

13 

28 

32 

32 

18 

14 

22 

28 

23 

25 

12 

14 

18 

45 

51 

50 

62 

33 

24 

28 

21 

21 

29 

33 

20 

21 

29 

IB 

26  .2 

MONROE   ERR  fiP 

MAX 

39 

50 

32 

38 

55 

68 

59 

63 

62 

40 

45 

53 

4  1 

40 

37 

45 

4 1 

37 

37 

37 

42.8 

MIN 

25 

15 

19 

27 

36 

33 

32 

21 

19 

27 

27 

27 

23 

18 

20 

35 

53 

51 

59 

40 

30 

27 

30 

26 

2B 

33 

31 

25 

30 

33 

28 

29.9 

MONROE  NLU 

MAX 

64 

55 

40 

55 

56 

4  1 

40 

37 

45 

4  I 

37 

37 

45.3 

MIN 

38 

IS 

1  1 

16 

26 

33 

25 

n 

16 

28 

27 

30 

15 

17 

2° 

40 

51 

50 

55 

36 

26 

26 

25 

25 

32 

35 

25 

25 

30 

26 

28  . 1 

RUSTON-LR   TECH  UN[V 

MAX 

60 

34 

28 

39 

42 

36 

38 

36 

35 

44 

45 

41 

50 

51 

51 

45 

58 

SB 

63 

65 

55 

42 

50 

58 

43 

40 

38 

45 

45 

41 

38 

45  .9 

KIN 

5  3 

25 

30 

22 

24 

30 

35 

2 1 

29 

3D 

21 

27.5 

HINNflELO   2  H 

KAX 

64 

66 

49 

60 

40 

40 

39 

4  7 

46 

40 

39 

47.0 

m             m  m 

MIN 

26 

14 

13 

24 

37 

34 

34 

24 

14 

26 

30 

28 

'e 

15 

37 

51 

55 

5B 

43 

34 

24 

34 

25 

28 

34 

24 

25 

32 

34 

24 

29  .9 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

63 

30 

38 

43 

40 

38 

35 

41 

42 

36 

47 

51 

41 

39 

56 

68 

64 

65 

63 

52 

46 

54 

42 

40 

38 

46 

39 

39 

38 

45  .4 

KIN 

29 

14 

n 

25 

36 

32 

31 

20 

IS 

27 

27 

25 

30 

16 

IB 

33 

52 

49 

SO 

52 

34 

27 

36 

25 

25 

33 

34 

23 

28 

32 

25 

29  .7 

EPPS  6  HNH 

MAX 

37 

46 

62 

40 

44.8 

MIN 

40 

16 

16 

24 

28 

34 

32 

23 

18 

22 

28 

29 

31 

17 

19 

21 

36 

50 

50 

56 

32 

2B 

33 

25 

27 

31 

35 

25 

27 

30 

27 

29  .4 

LAKE  PROVIDENCE 

KAX 

72 

51 

26 

36 

46 

39 

35 

35 

30 

40 

35 

52 

57 

62 

62 

65 

59 

45 

38 

44  .2 

MIN 

40 

15 

16 

20 

27 

33 

31 

20 

IS 

25 

27 

28 

33 

17 

IB 

19 

41 

49 

46 

56 

34 

27 

33 

25 

25 

30 

33 

24 

24 

29 

27 

28  .7 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

38 

47.0 

MIN 

44 

19 

IB 

23 

32 

37 

35 

25 

17 

24 

28 

32 

36 

19 

19 

23 

32 

SO 

50 

58 

36 

28 

33 

27 

28 

32 

37 

26 

27 

32 

31 

30.9 

TALLULBH 

MAX 

74 

43 

26 

36 

47 

45 

40 

35 

29 

36 

43 

39 

45 

55 

32 

44 

58 

69 

62 

66 

60 

40 

47 

56 

42 

40 

40 

44 

31 

44 

38 

45  .4 

MIN 

30 

28 

28.7 

HINNSBORO 

KAX 

?6 

?9 

39 

46.5 

■          *  " 

KIN 

39 

16 

31 

35 

33 

25 

15 

18 

29 

29 

33 

IB 

19 

21 

43 

S3 

54 

5B 

36 

27 

28 

25 

26 

30 

35 

25 

25 

31 

29 

29.7 

WEST   CENTRAL  04 

BSMLRNO  2  S 

KAX 

68 

30 

27 

40 

40 

36 

4  3 

42 

35 

46.0 

KIN 

30 

1  1 

9 

22 

30 

34 

32 

21 

1  1 

15 

27 

26 

29 

14 

15 

19 

40 

S3 

S6 

S3 

33 

23 

27 

23 

24 

3? 

34 

22 

23 

32 

1 9 

27  .0 

CONVERSE 

KAX 

67 

29 

40 

39 

45 

40 

40 

45 

46 

42 

40 

47  .7 

MIN 

31 

1  1 

1  I 

16 

32 

38 

34 

22 

15 

12 

30 

22 

22 

10 

10 

14 

43 

50 

59 

55 

36 

28 

28 

Is 

25 

34 

36 

22 

23 

34 

20 

27  .4 

LEE5VILLE 

KBX 

35 

6 1 

42 

45 

50 

47 

42 

41 

50.5 

KIN 

35 

15 

15 

20 

35 

39 

35 

28 

17 

22 

33 

31 

31 

n 

18 

25 

51 

59 

62 

60 

38 

25 

27 

27 

29 

36 

39 

25 

29 

36 

23 

31  .7 

MANY 

KBX 

3' 

67 

50 

53 

62 

40 

40 

40 

46 

46 

4  3 

39 

47.7 

MIN 

26 

12 

1  1 

14 

37 

36 

34 

21 

14 

14 

26 

27 

IS 

15 

21 

43 

60 

62 

52 

36 

23 

27 

23 

27 

35 

37 

22 

25 

34 

20 

28.4 

NATCH  1 TOCHES 

MBX 

71 

33 

30 

39 

44 

44 

37 

36 

35 

44 

50 

46 

60 

60 

36 

45 

60 

71 

65 

67 

65 

45 

52 

81 

45 

41 

41 

48 

46 

44 

39 

48  .5 

KIN 

33 

1 5 

1 6 

22 

52 

SB 

57 

35 

2B 

28 

25 

25 

35 

36 

25 

25 

35 

22 

29.9 

ROStPINE  EXP  STATION 

MAX 

?5 

2^1 

49 

5 1 

63 

42 

47 

50 

45 

4  1 

42 

51.1 

MIN 

34 

1  4 

35 

39 

35 

28 

IB 

22 

34 

32 

33 

n 

19 

23 

45 

57 

60 

60 

37 

26 

29 

26 

28 

35 

38 

26 

28 

36 

23 

31.4 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MBX 

73 

36 

3  ^ 

46 

54 

39 

65 

52 

5 1 

63 

45 

42 

45 

46 

49 

42 

41 

50.1 

MIN 

35 

17 

12 

21 

34 

38 

40 

31 

19 

22 

33 

33 

39 

19 

19 

22 

47 

56 

61 

52 

37 

30 

33 

27 

29 

35 

37 

27 

30 

34 

BELAH  FIRE  TOWER 

MBX 

74 

33 

38 

4  I 

47 

52 

44 

36 

38 

45 

48 

44 

54 

55 

3B 

49 

57 

65 

60 

69 

45 

55 

59 

46 

40 

49 

50 

46 

45 

39 

48.8 

MIN 

32 

16 

15 

25 

33 

37 

34 

29 

15 

27 

30 

30 

35 

18 

17 

27 

46 

56 

58 

56 

37 

25 

38 

26 

29 

33 

38 

26 

29 

38 

27 

31.7 

BOTCE  3  WNW 

MBX 

45 

29 

39 

45 

51 

46 

36 

37 

44 

61 

42 

52 

52 

36 

44 

56 

68 

65 

69 

65 

44 

SO 

61 

44 

41 

43 

49 

43 

42 

40 

39 

47  .4 

MIN 

25 

IS 

19 

31 

31 

37 

33 

2B 

20 

31 

32 

31 

23 

16 

22 

38 

51 

57 

58 

38 

33 

28 

31 

28 

32 

36 

32 

26 

34 

35 

25 

31  .5 

BUNKIE 

MAX 

76 

40 

30 

41 

49 

65 

56 

42 

43 

41 

52 

43 

49 

62 

40 

49 

60 

69 

71 

70 

69 

45 

53 

62 

44 

43 

46 

50 

44 

45 

44 

51.5 

MIN 

39 

19 

19 

22 

32 

40 

38 

33 

21 

22 

34 

34 

36 

20 

21 

24 

47 

56 

60 

59 

37 

30 

31 

28 

29 

35 

38 

29 

30 

37 

30 

33.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STPT ION 

DAY   OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

CRRNO  COTERU 

MAX 
niN 

71 
31 

I  9 

42 

26 

49 

28 

69 
4  1 

67 
42 

47 

37 

56 
31 

43 

20 

57 
30 

49 

37 

53 
37 

68 
36 

SO 
20 

48 

22 

60 
44 

67 
54 

72 
58 

71 
61 

68 
60 

63 
38 

S3 
29 

62 
35 

52 
29 

43 

33 

50 
40 

59 
40 

47 

28 

42 

31 

41 

32 

4  1 

31 

5S.3 
35  .5 

J0NE5VILLE  LOCKS 

npx 
MIN 

76 
42 

54 

1  9 

30 
17 

40 

20 

48 

32 

52 
38 

46 

37 

40 

30 

35 
19 

40 

2  1 

43 

30 

41 

31 

47 

36 

18 

36 
20 

46 

22 

60 
46 

69 

S3 

65 
57 

67 
56 

69 
33 

52 
31 

50 
33 

59 
28 

45 

28 

42 

35 

44 

38 

48 

27 

43 

27 

42 
34 

40 

32 

49.0 

31  .9 

LSU  DEBN  LEE  EXP  Sm 

MAX 
MIN 

77 
37 

40 

17 

29 
17 

39 
21 

46 

33 

58 
39 

51 
37 

40 

30 

39 
19 

43 

22 

50 
33 

43 

32 

52 
36 

62 
19 

38 
20 

48 

24 

SB 
47 

68 
55 

68 
61 

69 
62 

68 
38 

45 

28 

51 
30 

62 
28 

43 

29 

41 
34 

45 

38 

49 

27 

44 

29 

42 

35 

41 

28 

50.0 
32  . 4 

nnnou  4  s 

HAX 

niN 

73 
33 

33 
21 

3B 
28 

46 

35 

65 
44 

67 
44 

46 
34 

40 

30 

48 

20 

56 
34 

53 
37 

52 
36 

62 
46 

52 
22 

46 

25 

61 
45 

67 
56 

71 
60 

71 
64 

71 
62 

68 
39 

52 
32 

62 
43 

50 
30 

46 

35 

51 
42 

54 
42 

51 
29 

4S 

38 

42 

39 

41 

30 

54.2 

nELVILLE 

MAX 

niN 

74 
42 

45 

20 

30 
16 

40 

16 

SO 
32 

67 
42 

66 
40 

41 

30 

41 

1  9 

42 

19 

S3 
35 

49 

37 

SO 
40 

65 
20 

39 

20 

51 
20 

59 
40 

68 
SS 

70 
59 

68 
59 

63 
38 

50 
29 

55 
36 

60 
28 

43 

32 

46 

35 

47 

40 

41 

26 

42 

27 

41 

30 

40 

31 

51  .5 

NEH  ROODS  S  ESE 

MAX 

niN 

79 
47 

47 

23 

30 
19 

40 
24 

47 

34 

67 
42 

67 
43 

44 

30 

39 
18 

45 

21 

55 
34 

49 

38 

S3 
44 

68 
21 

39 

21 

49 
24 

59 
48 

68 
53 

67 
SB 

75 
61 

67 
38 

43 

27 

51 
34 

60 
27 

45 

30 

44 

34 

44 

40 

52 
29 

44 

30 

42 

35 

41 

33 

52-3 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

75 
45 

45 

20 

29 
IS 

39 
15 

49 

35 

63 
4  1 

63 
41 

44 

31 

36 
18 

4  1 

IB 

SS 
32 

48 

33 

48 

37 

64 

19 

36 
16 

48 

21 

58 
46 

67 
51 

66 

56 

71 
59 

67 
40 

4  4 

26 

53 
28 

60 
28 

45 
28 

46 

31 

45 
39 

SO 
28 

4  3 
28 

45 

35 

42 

32 

51  .2 
32.0 

OLLO  3  5SH 

MAX 
MIN 

7? 
36 

38 
15 

30 
13 

40 
IS 

47 

21 

45 

35 

40 
34 

38 
29 

36 
1  4 

43 
15 

47 
30 

39 
29 

46 

33 

SS 
16 

36 
16 

45 
IB 

59 
43 

68 
55 

63 

57 

68 
59 

60 
35 

42 

26 

49 

26 

60 
26 

45 

26 

41 

30 

40 

36 

47 
24 

45 

25 

43 

33 

39 
26 

47.3 

28.9 

HOOOHORTH  2  SE 
. 

MAX 
MIN 

75 
36 

38 
18 

38 
18 

39 
22 

46 

33 

59 
39 

49 

36 

39 
30 

40 

1  9 

41 

20 

50 
32 

42 

32 

54 

35 

61 
18 

38 
IB 

49 
24 

59 

69 
SS 

67 
60 

70 
61 

70 
38 

46 

27 

52 
29 

60 
28 

47 

27 

44 

34 

46 

38 

S2 
27 

52 
27 

4  1 

36 

41 

28 

50.8 
31  .5 

EBSI  CENIRBL  06 

flNlTE 

MAX 
MIN 

70 
5? 

SS 
24 

30 
15 

4  1 

24 

45 
31 

67 
4  1 

68 
61 

62 
30 

40 
16 

46 

20 

SB 
35 

50 
39 

50 
45 

68 
21 

42 

19 

50 
28 

60 
45 

56 

67 
58 

68 
62 

67 
39 

44 

27 

52 
29 

57 
28 

46 

27 

42 

36 

48 

37 

56 
27 

48 

30 

44 
34 

40 
36 

52.7 

BBTON  ROJCE  WSO  BP 

MAX 
MIN 

70 
32 

32 
20 

39 

17 

45 

30 

65 
39 

66 

53 

65 
36 

39 
23 

43 

17 

55 
30 

48 

37 

48 
45 

65 
30 

38 
21 

48 

18 

58 
43 

67 
51 

66 
54 

73 
59 

67 
42 

43 

31 

52 
27 

57 
33 

43 

29 

41 

30 

44 

39 

51 
37 

43 

28 

40 

33 

38 

37 

41 

29 

51  .4 

BOGBLUSfl 

MAX 
MIN 

12 
68 

73 
27 

31 
17 

41 

1  B 

46 

31 

66 
38 

71 
54 

63 
30 

40 

1  7 

45 

1  7 

56 
29 

57 
29 

51 
43 

68 
23 

40 

2  1 

51 
21 

61 
4  I 

71 
5  1 

69 
57 

69 
62 

68 
37 

42 

29 

54 

29 

58 
29 

45 

28 

42 

30 

44 

35 

55 
28 

55 
28 

44 

33 

40 

36 

54  .5 

CLINTON  5  SE 

MAX 
MIN 

75 
47 

SI 
22 

28 
1  7 

42 
IB 

46 

30 

65 
4  1 

67 
4  1 

47 
30 

36 

1  5 

46 

17 

51 
31 

48 

36 

50 
44 

59 
2  1 

39 

1  7 

48 

21 

58 
45 

67 
51 

65 
57 

70 
56 

64 

37 

40 

26 

54 
28 

59 
28 

43 
26 

41 

29 

43 

38 

52 
27 

52 
30 

43 

32 

40 

33 

SI  .3 

COVINOION  4  NNh 

MAX 
MIN 

71 
SI 

57 
26 

42 

1  5 

47 
26 

66 
39 

71 
49 

68 
45 

46 

30 

47 

1  7 

SS 
26 

SO 
30 

52 
42 

66 
49 

61 
23 

51 
1  7 

62 
34 

70 
47 

70 
53 

66 
66 

67 
60 

63 
40 

51 
25 

58 
35 

56 
29 

42 
24 

40 

38 

S6 
40 

52 
28 

45 

33 

42 

36 

45 

31 

56.0 

FRBNKL INTON  3  SM 

MAX 
MIN 

70 
32 

32 
19 

40 
16 

40 
29 

65 
29 

68 
53 

63 
35 

40 
23 

45 
16 

54 

27 

48 
34 

49 
41 

66 
36 

40 

21 

49 

19 

57 
33 

69 
48 

69 
54 

69 
59 

65 
45 

45 

36 

52 
27 

56 
34 

45 

27 

40 

26 

42 
36 

55 
36 

46 
28 

44 

32 

39 
35 

40 

28 

51  .7 
32.7 

HBnnONO  3  NH 

MAX 
MIN 

70 
51 

56 
24 

31 
16 

39 
24 

50 
34 

62 
48 

67 
55 

57 
30 

40 

n 

43 
24 

S3 
30 

48 

40 

53 
46 

64 

22 

45 
19 

49 

28 

61 
47 

67 
52 

67 
56 

66 
59 

64 

38 

44 

26 

55 
31 

57 
27 

43 

26 

42 

37 

46 

39 

54 

26 

47 

32 

42 

33 

40 

35 

52.3 
34.6 

LSU  BEN-MUR  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

76 
46 

51 
23 

29 
18 

4  1 

25 

46 
34 

66 
45 

71 
46 

47 

31 

40 

1  9 

43 

23 

54 

36 

48 

39 

51 
43 

66 
22 

37 
2  1 

49 

27 

59 
39 

58 
54 

68 
56 

72 
60 

66 
3B 

44 

27 

56 
39 

GO 
29 

43 

31 

44 

36 

47 
4  1 

53 
27 

44 

32 

40 

35 

41 

33 

51  .9 
34.7 

SLIDELL  HSO  RFC 
. 

MBX 
MIN 

68 

57 

70 
28 

34 

17 

42 
1  9 

45 

3  1 

63 
42 

69 
53 

61 
32 

42 

1  9 

47 

1  9 

55 
32 

49 

37 

54 
45 

65 
25 

43 

22 

52 
24 

61 
48 

69 
54 

72 
57 

65 
61 

66 

35 

45 

27 

54 

27 

59 
30 

47 

27 

44 

31 

54 
40 

58 
29 

49 

29 

41 

35 

42 

37 

54.4 
34.5 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

76 
4  I 

44 

20 

32 
18 

42 

2S 

49 

3S 

67 
44 

59 
42 

44 

31 

41 

22 

43 
24 

51 
35 

46 

36 

53 
40 

69 
21 

38 
22 

49 

2S 

61 
48 

67 
57 

72 
59 

71 
6  1 

70 
37 

50 
30 

54 

36 

64 

29 

48 

31 

48 

36 

59 
4  1 

55 
28 

46 

30 

42 
37 

44 

30 

53.7 
34  .5 

DE  OUINCT  4  N 

MBX 
MIN 

76 
37 

42 
16 

34 
16 

45 
24 

SO 
36 

62 
42 

56 
37 

42 

29 

42 

20 

50 
25 

57 
37 

56 
33 

64 
39 

61 
20 

41 

22 

50 
23 

61 
46 

69 
55 

67 
62 

66 
56 

65 
39 

62 
27 

61 

32 

64 
24 

52 
28 

43 

36 

52 
32 

57 
28 

S4 
26 

41 

37 

44 

27 

54  .4 

32  . 7 

DE  RIDOER 

MAX 
MIN 

75 
35 

40 

17 

32 

n 

42 
24 

46 

35 

62 
40 

54 

36 

40 

29 

39 
20 

48 

22 

55 
36 

46 
34 

62 
35 

60 
19 

40 

20 

49 
24 

59 
48 

68 
59 

66 
60 

66 
6  1 

67 
37 

58 
28 

52 
31 

63 
28 

46 

30 

43 

35 

47 

39 

51 
27 

4S 

31 

41 

37 

42 

25 

SI  .7 
32  .9 

ELIZBBETH 

MBX 
MIN 

72 
32 

16 

31 
18 

41 

21 

47 

33 

62 
40 

52 
36 

39 
29 

39 
19 

46 

22 

53 
34 

45 

34 

61 

37 

62 
18 

37 
19 

SO 
24 

60 
49 

68 
59 

67 
58 

70 
59 

66 
40 

52 
28 

52 
30 

62 
25 

47 

27 

43 

35 

51 
3 1 

44 

26 

43 

26 

42 

37 

41 

27 

SI  .5 
31  .9 

MBCKBERRr  8  SSK 

MAX 
MIN 

72 
37 

38 
20 

33 
20 

41 

27 

49 

38 

63 
47 

57 
39 

42 

32 

42 
24 

43 

30 

S3 
38 

46 

36 

60 
39 

60 
22 

41 

27 

49 

29 

57 
48 

65 
52 

64 

55 

68 
SB 

66 
40 

S3 
34 

59 
4  1 

63 
3D 

53 
32 

52 
40 

61 
42 

54 

32 

47 
36 

42 

37 

44 

30 

52.8 
35. 9 

JENNINGS 

MBX 
MIN 

75 
40 

40 

70 

30 
18 

42 

22 

51 
36 

65 
45 

68 
42 

42 

32 

40 

23 

42 

23 

52 
34 

46 
34 

56 
35 

67 
22 

38 
22 

S3 
24 

63 
48 

68 
53 

70 
SB 

70 
56 

71 
37 

SO 
32 

54 

39 

62 
29 

45 
29 

50 
38 

61 
42 

51 
29 

47 

29 

42 

37 

42 

31 

53.3 
34  .2 

LAKE   BRTHUR    10  SH 

MBX 
MIN 

73 
42 

42 

21 

42 

20 

42 

20 

50 
34 

62 
45 

65 
42 

45 

32 

43 

2S 

45 

25 

55 
38 

47 

37 

SB 
37 

67 
23 

40 

23 

48 

26 

61 
48 

65 
55 

65 
57 

67 
57 

68 
38 

53 
36 

52 
40 

65 
29 

46 

29 

SO 
38 

61 
42 

55 
30 

45 

33 

42 
38 

45 

31 

53.7 
35.2 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MBX 
MIN 

51 
26 

34 

20 

41 
20 

SO 
34 

65 
43 

64 
46 

S6 
36 

42 

26 

43 
23 

52 
36 

4S 
38 

61 
36 

67 
28 

41 
21 

45 
26 

61 
45 

69 
53 

6B 
58 

7? 
62 

66 
43 

53 
36 

53 
34 

53 
34 

49 

29 

43 
36 

61 
42 

55 
37 

49 

29 

4  1 

38 

43 

39 

42 

29 

53.1 
35  .6 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

MAX 
M  I  N 

75 
38 

40 
17 

33 
17 

42 

2S 

50 
35 

63 
42 

63 
38 

40 

30 

42 

21 

45 

2S 

54 
35 

45 
36 

59 
4  1 

62 
19 

41 

22 

SO 
28 

61 
49 

67 
SB 

68 
59 

71 
61 

69 
36 

52 
28 

S4 

39 

65 
26 

50 
32 

44 

38 

50 
40 

56 
26 

48 

31 

41 

37 

41 

28 

52.9 
34  .  1 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

MBX 
MIN 

7S 
42 

45 

20 

33 
21 

44 

22 

SS 
39 

68 
48 

70 
41 

46 
32 

43 

23 

44 

24 

56 
39 

48 

37 

59 
39 

68 

22 

39 
23 

50 
27 

62 
SO 

69 
56 

69 
58 

68 
57 

64 

39 

53 
34 

SS 
36 

65 
29 

49 

30 

53 
38 

61 
42 

56 
28 

45 

36 

43 

37 

47 
31 

54  .9 

35.5 

VERHIL ION  LOCK 
. 

MBX 
MIN 

74 
44 

47 

22 

37 
19 

40 

21 

48 

36 

63 
45 

66 
48 

49 

32 

41 
21 

44 

21 

57 
35 

51 
38 

S3 
38 

68 
22 

39 
21 

SO 
22 

56 
47 

63 
50 

63 
50 

68 
54 

67 
39 

52 
30 

52 
32 

63 
29 

46 

29 

49 

34 

57 
40 

55 
28 

44 

28 

44 

35 

47 

33 

53.3 
33.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

LHKVlLLt   c  3M 

MIN 

75 
48 

52 
25 

31 
19 

41 

19 

47 

31 

66 
43 

70 
50 

52 
31 

4  1 

19 

43 

20 

54 

33 

48 
38 

SI 
43 

68 
22 

40 
23 

49 

25 

60 
45 

67 
49 

66 
SO 

69 
60 

61 
38 

49 

22 

S3 
31 

60 
29 

45 

30 

45 
32 

45 
32 

55 
32 

46 

32 

42 

32 

44 

32 

52.8 
33.4 

FRANKLIN  3  NH 

MBX 
MIN 

71 
32 

33 
22 

44 

20 

SO 
30 

70 
43 

74 

52 

66 
40 

42 

28 

46 

22 

56 
32 

50 
40 

S3 
44 

67 
37 

40 

23 

55 
25 

63 
42 

68 
51 

75 
57 

74 

62 

67 
40 

49 

36 

SS 
36 

65 
35 

45 
29 

43 
32 

54 
42 

56 
41 

46 

30 

41 

35 

48 

38 

43 

33 

SS.I 
36.4 

JEBNERETTE  EXP  SIA 

MBX 
MIN 

7S 
46 

49 

23 

30 
19 

43 

2S 

48 

36 

70 
46 

71 
51 

52 
32 

40 

22 

44 

22 

55 
36 

49 
4  1 

52 
43 

66 
22 

40 

22 

49 
24 

62 
49 

69 
57 

70 
57 

71 
61 

68 
33 

48 

29 

55 
30 

62 
30 

4S 

30 

46 

35 

53 
42 

S4 

29 

44 

29 

43 

36 

46 
34 

53.8 
35.2 

LAFATETIE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
31 

32 
23 

43 
20 

SO 
33 

70 
4S 

72 
47 

66 
39 

41 

27 

SEE 

44 

22 

REF 

58     49  53 
34      4  1      4  1 

ERENCE  NOTES 

68     40  49 
31     24  24 

FOLLOWING  S 

61     68  71 
46     57  60 

TATION  INDEX 

71 
64 

88 
43 

50 
34 

53 
29 

62 
34 

46 

31 

42 

3S 

52 
42 

SS 
38 

45 

29 

40 

38 

43 

39 

41 
31 

54.0 
36. S 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIHNB 

JONUniiY  1979 


STPT ION 


DAY  OF  MONTH 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

nnx 

75 

67 

37 

43 

49 

69 

72 

61 

42 

44 

51 

51 

50 

67 

42 

52 

64 

68 

73 

74 

66 

49 

57 

63 

45 

51 

55 

56 

41 

44 

51 

55.8 

niN 

67 

26 

23 

25 

34 

47 

53 

33 

23 

23 

36 

4  1 

44 

24 

23 

25 

42 

46 

51 

60 

38 

30 

32 

30 

31 

36 

36 

32 

31 

34 

31 

35.8 

nnx 

It 

42 

34 

41 

46 

65 

67 

50 

41 

44 

56 

49 

52 

68 

39 

51 

56 

56 

70 

73 

69 

SO 

56 

63 

46 

49 

55 

SS 

46 

43 

48 

53.8 

*2 

22 

19 

20 

36 

45 

49 

32 

20 

20 

37 

37 

37 

23 

23 

23 

SI 

SI 

55 

59 

38 

28 

33 

32 

32 

34 

41 

28 

31 

37 

33 

34.5 

MBX 

75 

43 

38 

49 

67 

72 

66 

43 

41 

51 

52 

55 

63 

50 

50 

63 

68 

70 

71 

68 

54 

SO 

65 

46 

46 

58 

58 

45 

43 

52 

45 

SS.4 

niN 

42 

29 

28 

36 

45 

51 

43 

35 

31 

38 

44 

49 

46 

30 

34 

45 

S3 

SO 

52 

54 

40 

32 

41 

31 

35 

45 

42 

35 

38 

41 

36 

40.4 

nnx 

70 

67 

36 

43 

54 

70 

72 

62 

41 

50 

57 

57 

58 

61 

42 

56 

62 

68 

69 

70 

61 

46 

56 

60 

45 

SO 

59 

51 

45 

47 

54 

56.  1 

MIN 

55 

35 

23 

30 

43 

52 

54 

36 

32 

32 

46 

50 

42 

31 

32 

41 

50 

48 

49 

50 

39 

34 

39 

35 

36 

39 

44 

35 

37 

39 

40 

40.3 

nnx 

75 

52 

32 

40 

46 

66 

76 

52 

40 

46 

52 

49 

50 

68 

4  1 

48 

61 

67 

69 

73 

66 

46 

SS 

65 

45 

45 

47 

54 

46 

44 

43 

53  .5 

MIN 

46 

26 

22 

23 

34 

45 

52 

33 

20 

21 

38 

39 

45 

24 

24 

25 

45 

52 

54 

55 

42 

27 

28 

31 

32 

38 

43 

30 

31 

37 

37 

35  .5 

nnx 

76 

69 

35 

41 

50 

65 

72 

63 

43 

44 

54 

SO 

55 

68 

42 

53 

60 

68 

75 

73 

66 

49 

54 

67 

47 

SO 

58 

58 

48 

44 

S3 

66  .5 

niN 

57 

30 

23 

28 

40 

49 

50 

34 

26 

26 

37 

42 

SO 

27 

25 

25 

50 

50 

57 

60 

41 

30 

31 

31 

30 

36 

46 

33 

38 

38 

38 

36.0 

nnx 

75 

72 

34 

42 

49 

69 

72 

62 

43 

44 

56 

48 

62 

69 

41 

52 

65 

70 

75 

74 

68 

49 

58 

61 

47 

50 

56 

S7 

47 

44 

51 

56. 5 

HIN 

69 

27 

22 

25 

37 

46 

55 

32 

24 

26 

37 

40 

46 

25 

25 

27 

50 

58 

59 

63 

40 

30 

33 

31 

31 

37 

45 

32 

32 

36 

37 

38.0 

nnx 

74 

37 

39 

47 

63 

72 

67 

41 

40 

53 

47 

51 

65 

42 

46 

67 

72 

73 

72 

69 

46 

51 

63 

46 

43 

55 

56 

47 

41 

47 

45 

54  .2 

niN 

37 

26 

23 

31 

45 

50 

39 

30 

26 

34 

4  1 

4S 

42 

27 

25 

43 

49 

54 

58 

46 

37 

29 

37 

31 

30 

43 

41 

33 

37 

40 

34 

37.5 

nnx 

75 

39 

41 

48 

64 

72 

66 

42 

44 

53 

50 

54 

68 

44 

SO 

69 

72 

75 

74 

68 

47 

54 

65 

47 

44 

56 

56 

47 

42 

49 

46 

55. 5 

niN 

39 

29 

26 

33 

46 

53 

40 

31 

26 

38 

43 

48 

43 

28 

28 

46 

55 

60 

62 

47 

39 

32 

39 

33 

34 

44 

43 

35 

38 

41 

36 

39.9 

nnx 

75 

54 

40 

49 

65 

70 

69 

49 

44 

54 

64 

52 

67 

65 

51 

65 

68 

72 

72 

72 

67 

52 

66 

58 

46 

51 

55 

55 

47 

48 

47 

66.1 

niN 

54 

25 

20 

29 

42 

50 

46 

33 

23 

28 

40 

41 

48 

24 

25 

37 

52 

56 

58 

51 

35 

29 

39 

31 

29 

39 

44 

31 

35 

39 

37 

37.8 

nnx 

72 

54 

48 

49 

66 

70 

67 

53 

SO 

48 

46 

50 

68 

59 

44 

6S 

70 

74 

70 

72 

66 

47 

62 

60 

42 

56 

56 

55 

45 

52 

51 

57.7 

niN 

54 

23 

24 

28 

42 

50 

50 

30 

24 

36 

42 

42 

49 

29 

32 

43 

S4 

58 

62 

52 

42 

29 

42 

32 

34 

40 

46 

36 

38 

40 

38 

40.0 

nnx 

75 

42 

40 

47 

70 

42 

43 

52 

SO 

55 

45 

46 

64 

68 

70 

70 

68 

58 

60 

62 

46 

45 

60 

53 

65 

46 

45 

54.8 

niN 

28 

19 

22 

32 

30 

19 

23 

35 

36 

45 

30 

21 

26 

46 

49 

S3 

52 

38 

30 

40 

30 

30 

35 

40 

38 

35 

34 

36 

34.0 

nnx 

70 

54 

38 

47 

60 

70 

63 

50 

50 

51 

48 

53 

66 

64 

44 

65 

70 

73 

70 

71 

68 

50 

65 

58 

44 

50 

58 

52 

43 

47 

45 

56  .7 

niN 

54 

28 

24 

28 

42 

47 

46 

33 

22 

33 

4  1 

43 

46 

26 

26 

4  1 

49 

54 

59 

61 

41 

29 

37 

31 

28 

38 

45 

31 

35 

38 

35 

36  .6 

nnx 

77 

72 

33 

42 

50 

59 

72 

63 

44 

45 

57 

48 

52 

70 

43 

53 

55 

69 

75 

74 

68 

62 

55 

66 

48 

48 

52 

56 

49 

44 

48 

67.1 

niN 

55 

28 

21 

24 

32 

50 

52 

33 

22 

24 

35 

41 

40 

25 

23 

28 

49 

48 

55 

62 

39 

30 

31 

31 

31 

3S 

44 

30 

32 

35 

37 

36.2 

noROnN  CUT 
NEW  IBERin  5  NH 

SOUTHEnSI  0 
BOOIHVILLE  HSO 
OELTn-BREION  HL  REFF 
DONniDSONVILLE 

cnLL inNO 
Hounn 

NEW  ORLEHNS  hSnO  BP 
N  0  BOBON  HSFO  CI 

pnRnois  7  5 

PLBQUEnlNES  EXP  STn 
RESERVE 
SBINt  BERNBRD 
THISOOnux 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SinTlON  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUIS IRNO 
JHNUnRT  1979 


D«T  OF  MONTH 


12      13      H      15      16  n 


19     20     21      22     23     24     25     26     27     28     29      30  31 


COLMOUN  EXP  SIStlON 


CROHLEr  EXP  SIfillON 


LSU  DEAN  LEE  EXP  SIO 


RED  RIV  VSLLET  EXP  STfl 


SSINI  JOSEPH  EXP  Sin 


HRX 
niN 


nnx 
niN 


nnx 


MAX 


nnx 


nnx 

MIN 


Mnx 


Mnx 

MlN 


46  48 

38  37 


45.2 
41  .4 


SI  -Z 
4S.8 


43. S 
34  .7 


53.0 
43.0 


47.4 

42.9 


43.6 

37. S 


45.3 
39.4 


43.9 
38.  1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SlfiHON  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STqrioN 

DFir  OF  MONTH 

5  (E  O 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2  °  5 

NORIHHESr  01 

RED  RIV  VHLLET  EXP  SIfl 

Evnp 

HINO 

63 

• 

23 

le 

42 

4C 

5C 

eE 

12 

E 

.02 
46 

2£ 

12 

IOC 

IE 

1  - 

12 

.oc 

2E 

.0' 

7 

- 

6' 

.IC 
13J 

- 

3" 

82 

15' 

2' 

4- 

.05 
4 

T 

15 

.0 

2< 

3" 

1405 

NORTH  CENTRni  02 

CBLMOUN  EXP  srflllON 

EVBP 
HINO 

11 

131 

39 

10 

IS 

.00 
32 

- 

59 

7E 

34 

10 

40 

31 

2 

92 

27 

.12 

25 

.02 
45 

.OC 

25 

- 

3E 

6 

.06 

96 

■ 

65 

.  1 

5C 

105 

4C 

42 

45 

8" 

.25 

27 

2C 

5S 

1527 

EOSI  CESIRBL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  sm 

Evnp 

HINO 

nnx 
niN 

.23 
100 
74 
46 

166 

69 

26 

72 

.09 
59 
62 
39 

.14 

69 
65 
46 

162 
55 
30 

125 

- 

43 

55 
3Q 

.12 
89 
52 
34 

.08 
91 
42 

37 

.01 
43 
46 
42 

145 

- 

99 

56 

.02 
50 
52 
42 

.05 

25 

6: 

52 

.0 
41 

65 
58 

1  34 

68 
60 

192 
67 
36 

.IC 
95 
42 

36 

.06 

6: 

54 
36 

- 
144 

5S 
3 

66 
46 

3 

7: 

41 
34 

85 
44 
41 

1  IC 
56 
34 

76 
51 
3 

6' 
4 

3' 

.0£ 
I3C 

3' 

3 

2796 
53.9 
38.6 

SOUTHEdST  09 

H0u«n 

Evnp 

HINO 

.03 
7Z 

.03 

113 

es 

.17 
46 

.04 
86 

.11 
51 

63 

102 

82 

46 

112 

131 

.00 
46 

.06 

67 

79 

78 

.09 

59 

.05 
26 

40 

79 

.25 
171 

69 

49 

1  IS 

5C 

•  07 
74 

.04 

52 

•  1 

75 

.07 
70 

•  0 

76 

10' 

2398 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL   RND  SNOW  ON  GROUND 


LOUlSIONfl 
JONUBR"  1979 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

NORIHHESI  01 
COTTON  VHLLE' 

PLRIN  OEflLlNC 

SHREVEPORI  HSO  BP 

NORTH  CENTRBL  02 
CALHOUN  EXP  STBT ION 

MONROE   FSB  BP 

HINNFIELO  2  W 

NORTHEBST  03 
BBSIROP 

SfllNI  JOSEPH  EXP  STB 
HINNS80R0 

HEST  CENTRBL  04 
BSHLBND  2  S 

CONVERSE 

CENTRBL  05 
NEW  ROBDS  5  ESE 

EBST  CENTRAL  06 
BHITE 

BBTON  ROUGE  HSO  BP 

COVINGTON   4  NNW 

SOUTHWEST  07 
LBKE  ARTHUR  10  SH 

LBKE  CMBRLES  HSO  BP 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 
FRANKLIN  3  NH 
JEANERETIE  EXP  STB 
LBFBYETTE  FBB  BP 

SOUTMEfiST  09 
NEH  ORLEANS  HSHO  BP 

RESERVE 

5N0HFALL 
SN  ON  GNO 

5N0HFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
UTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  OND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNC 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN[ 

SNOHFBLL 
SN  ON  GN 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

SNOHFBLL 
SN  ON  GN 
HTR  EOUI 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

T 

I 

T 

T 
T 

) 
) 
3 
D 

0 
V 

0 

I 

T 
T 

T 

I 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

T 

T 
T 

T 

T 

I 

T 

T  1 
I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

I 
T 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIflNfl 
JflNUflRY  1979 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TfiBLES 


OBSERVER 


RBBEVILLE 

RBITP  SPRINGS  FIRE  TWR 

RLEXflNORIR 

PHI  TE 

flSHLRND  2  S 
BRSTROP 

BRTON  ROUGE  WSO  flP  I 
BRYOU  SORREL  LOCK 
BERVER  FIRE  TOWER 
BELRH  FIRE  TOWER 

BIENVILLE  3  NE 
BOGRLUSR 
BOOTHVILLE  WSO 
BOYCE   3  WNW 
BUNKIE 

BUTTE  LR  ROSE 
CRLHOUN  EXP  STRTION 
CRRVILLE  2  SW 
CL INTON 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIfi  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VRLLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DELTR-BRETON  WL  REFF 
DENHRM  SPRINGS 
DE  QUINCY  4  N 
DE  RIDDER 
DONRLDSONVILLE 

EL IZRBETH 
CPPS  6  WNW 
EUNICE 
FRRMERVILLE 
FRRNKLIN   3  NW 
FRRNKLINTON  2 
FRRNKLINTON  3  SW 
GRLL IRNO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 

GRRND  CDTERU 
GRRND  ECORE 
GRRND   ISLE  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HRCKBERRY  8  SSW 
HRMMOND  3  NW 
HRNNR  3  S 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GRRDENS 

HOMER  EXP  STRTION 

HOSSTON 

HOUMfl 

JERNERETTE  EXP  STR 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 
JONESVILLE  LOCKS 
KEITHVILLE 
KENTWOOD 
KINDER  3  W 

KORRN 
LRFRYETTE 
LRFRYETTE  FRR  RP 
LRKE  RRTHUR   10  SW 
LRKE  CHRRLES  2  N 
LRKE  CHRRLES  WSO  RP 
LRKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGRNSPORT  4  ENE 


0007 
0021 
0098 
0205 
0349 
0537 
0549 
0565 
0617 
0639 

0800 
0945 
1  157 
1232 
1287 
1365 
14  11 
1565 
1891 
1899 

1979 
2023 
2121 
2151 
2212 
2330 
2350 
2351 
2367 
2534 

2800 
2971 
2981 
3079 
3313 
3322 
3327 
3433 
3657 
3695 

3800 
3804 
3815 
3854 
3867 
3979 
4034 
4050 
4260 
4288 

4355 
4398 
4407 
4674 
4700 
4732 
4739 
4816 
4859 
4884 

4931 
5021 
5026 
:055 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 


VERMIL ION 

ST  TRMMRNY 

RRPIDES 

TRNGIPRHOR 

NRTCHI  TOCHES 

MOREHOUSE 

E  BRTON  ROUG 

IBERVILLE 

EVRNGEL INE 

LR  SRLLE 

BIENVILLE 
WRSH I NGTON 
PLRQUEMINES 
RRPIDES 
RVOYELLES 
ST  MRRTIN 
OUflCHI TR 
IBERVILLE 
E  FELICIRNR 
E  FELICIRNR 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TRMMRNY 

ACADIA 

PLAQUEMINES 

L  IVINGSTON 

BEAUREGARD 

BEAUREGARD 

RSCENS ION 

RLLEN 

WEST  CARROLL 

ST  LANDRY 

UNION 

ST  MARY 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAFOURCHE 

DE  SOTO 

ASCENSION 

ST  LRNDRY 

NRTCHI TOCHES 

JEFFERSON 

ST  HELENfi 

E  BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

RAPIDES 

SABINE 

CLAIBORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CRTRHOULR 

CRODO 

TRNGIPRHOA 
ALLEN 

BOSSIER 

LRFRYETTE 

LRFRYETTE 

CRMERON 

CRLCASIEU 

CALCASIEU 

ERST  CRRROLL 

VERNON 

DE  SOTO 


29  58 

30  26 

31  19 
30  43 

32  07 
32  47 
30  32 
30  08 

30  47 

31  38 

32  22 

30  47 

29  20 

31  23 

30  57 
30  17 

32  31 
30  12 
30  52 

30  48 

32  10 

31  45 

32  49 
30  32 
30  15 

29  13 

30  28 
30  31 
30  50 
30  07 

30  52 

32  37 

30  29 

32  46 

29  49 

30  51 
30  49 

29  26 
32  12 

30  14 

30  26 

31  48 

29  14 

30  50 
30  34 

29  53 

30  32 

31  54 
31  11 

31  22 

32  45 
32  53 
29  35 

29  57 

30  14 
32  13 

31  29 

32  21 
30  56 
30  30 

32  25 

30  13 

30  12 

30  00 

30  15 

30  07 
32  48 

31  09 
31  59 


92  08 
90  03 

92  28 

90  30 

93  06 

91  54 
91  09 

91  19 

92  34 
92  1  1 

92  56 

89  52 

89  24 

92  43 


92 
91 


92  20 

91  07 

91  01 
90  58 

92  06 

93  42 
93  25 
90  07 

92  22 

89  16 

90  58 

93  26 
93  18 

90  59 

92  48 

91  34 

92  26 

92  24 

91  33 
90  10 
90  1  I 
90  18 

93  50 
90  54 

92  02 

93  06 
90  00 
90  -'O 
90  59 
93  25 
90  29 
93  21 

92  45 

93  23 

93  04 
93  53 

90  44 

91  43 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  01 

91  59 

92  48 

93  13 

93  13 
91  10 
93  16 
93  57 


10 
30 
87 
180 
225 
140 
64 
15 
105 
200 

307 
103 

0 

1  10 
80 
5 

180 
25 
180 
200 

80 
220 
230 
40 
25 
5 
35 
95 
180 
40 

150 
99 
50 

170 
12 

145 

145 
2 

255 
10 

55 
150 
2 

225 
60 
6 
45 
125 
240 
420 

380 
200 
15 
20 
30 
320 
70 
200 
218 
53 

175 
35 
38 
10 
5 
9 

103 
240 
210 


8R 
8R 
8fl 
5P 
M  I  D 


9R 

MID 
8A 
MID 
MID 
8A 

8R 
8R 

BR 


8A 
7A 
5P 
8A 
8A 

8A 
8A 
8A 

8A 
8A 

5P 
MID 

MID 
3A 


5P 


7A 


MID 
8A 

MID 
8A 
8A 
5P 


8A 
IP 
8fl 
8R 
8fi 
5P 
MID 
8A 
IP 
IP 

MID 
8A 
MID 
MID 
8A 
8R 
8R 
8R 
8fl 
8A 

8R 
8fl 
7R 
5P 
8A 
8fl 
7R 
8R 
8R 
8A 

8R 
8A 
7A 
5P 

MID 
8A 

MID 
8A 
7fl 
7R 

5P 
7R 

8A 
7A 
8A 
9A 
8A 
7A 
8A 

8A 
4P 
8A 

en 

8A 
IP 
8A 
7R 
5P 
7A 

8R 

MID 
8A 
8A 

MID 
8A 
8R 
5P 


H 
H 
H 

HJ 
H 


H 

C  HJ 


C  H 


8RCGH 
H 


CG 


H 
H 

C  H 
GH 
H 

H 
H 
H 

H 
H 

H 
H 

H 

H 


8A 


GH 
H 

C  H 


H 


H 
H 

HJ 
H 
H 
H 


CITY  OF  RBBEVILLE 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
RLEXRNDRIR  POWER  PLRNT 
MRS  ROBERT  5  MC  CLENDON 
SOLOMON  G  MRRTIN 
CITY  OF  BRSTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
STRTE  DIV  OF  FORESTRY 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 

SOUTHERN  NRTURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LACHNEY 
CLARENCE  J  HOTARD  JR 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STR 
U  S  PUBLIC  HERLTH  HOSP 
KENNETH  M  CAIN 
LSU   IDLEWILD  EXP  STR 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL IRM  R  OTT 
MRS  RUBY  V  RLLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 
DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY   WATER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 

CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKLINE  GAS  CO 
ROYNE  H  FONTENOT 

CLOSED  12/31/78 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
FRED  B  ORMAN 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E  JAMISON 
CI7>'  OF  GONZALES-SEW  PL 

ST  CHRRLES  COLLEGE 
MRS  WRLLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  LAURA  L  CAMPBELL 
U  5  FISH-WILDLIFE  SERV 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
CHARLES  D  WOOD 

CLOSED  12/31/78 
HODGES  GRRDENS 

N  LR  HILL   FARM  EXP  STA 
THOMfiS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STR 
LSU   IBERIfl  LIVESTOCK  FM 
MARION  E  BLRNCHRRD 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 

INACTIVE  12/31/78 
ALEX  COURVILLE 

UNITED  GPS  PIPELINE  CO 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
FAA 

U  S  FISH  S  WILDLIFE 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LR  POWER  4  LIGHT  CO 
JAMES  M  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
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STnTION  INDEX 


LOUlSlfiNfi 
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T  O  T   T  OKI 

S T R T I  ON 
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UJ 
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UJ 

OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TABLES 

UDot K V t K 

0. 

PRECIP. 

a. 
a 

SPECIAL 
CSie  NOTES  1 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

I  4 

I  I  4 

7fl 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

9  I 

10 

21 

8R 

8R 

8A 

LSU  RGRI   EXP  STATION 

LSU  OEflN  LEE  EXP  STP 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

3 1 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8R 

G 

LSU  DERN  LEE  AGR I  CNTR 

MPIMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MfiNSFIELD  3  WSW 

5874 

0  I 

OE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1  2 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

BR 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MflR ION 

5908 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

Bfl 

TOWN  OF  MARION 

MORKSV  I  LL  E 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

85 

8fl 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0  I 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV  ILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

9  1 

45 

30 

8A 

8R 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTRU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

M  I  NDEN 

6244 

0  I 

WEBSTER 

1  I 

32 

35 

93 

1  7 
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8R 

8fl 

c 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

M I T  T  I  E  2  SE 
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ALLEN 
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30 
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92 

53 
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8A 
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STATION  INDEX 


LOUISIRNfi 
JONURRY  1979 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVOTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VINTON 

WATSON  8  ENE 
WESTOflLE   3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONR  F IRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZOCHRRY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

FflRMERVILLE 
HINESTON  4  NNE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


3079 
4260 


CflLCRSIEU 
L IVINGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRRNKL  IN 

W  I  NN 

RRPIDES 

E  BRTON  ROUG 


UNION 
RRPIDES 


12 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


32  46 
31  11 


93  35 

90  50 
93  30 
92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


92  24 
92  45 


19 

85 
140 
160 

80 
220 
1  16 

85 


1  70 
240 


8R 


8fl 
7R 
7R 
7R 
8R 
IP 
8fl 
8fl 


5P  5P 
7fl  7R 


H 

C  H 
CGH 


TOWN  OF  VINTON 
RRLPH  E  CLRRK  JR 
RBSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMRN 
LR  DEPT   OF  NRTURRL  RES 
STRTE  DIV  OF  FORESTRY 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MRNUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  12/31/78 
CLOSED  12/31/78 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 

Add  it  ional  in  format  ion  regard  ing  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  Nat  ional  Cl imat  ic  Center ,  Federal  building,  Aaheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  Bums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  63*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  d  iv  ided  by  the  number  of 
observat  ions . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .  Dur  ing  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai  1 y  Prec  ipitat  ion"  table ,  "Da  i 1 y 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  tor  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion . 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  ,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurement  s  are  taken  from  di  f ferent  points  for  successive  observat  ions ;  consequent  I y,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Valley  Exp 
Stat  ion 

St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
OX 

0.1%  to  S 

OX 

OX 

01 

OX 

oz 
ox 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-        No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount   included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t        Extreme  occurred  at   station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table    for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  record  ing  gage .      (These   amount  s    are   essential ly   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amounts   to   be    publ ished    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR 

C 


H 
J 

SS 
VAR 


This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for   special   purposes,   and   are   published   later   in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"    bulletin.       If    daily    amounts    are    published    in   "Cl imatolog ical    Data"    bulletin    they   are    from   a   separate   non-recording   gage,    except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  table. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observatioi 
This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
Thermometers    are    generally    exposed     in    a    shelter     located    a    few  feet 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
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DRILY  PRECIPITATION 
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NORTH^ST  < 
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GLOSTCR  )  U 
HAMNA  3  S 
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<EITMvlLLC 

LOGANSQORT  ^  ENE 

mfisr  lELO  3  usM 

MINOEH 

nOORINGSPOBT  1  N 
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RED  BIV  VALLEV  EXP  S 

ROOeSSA 

SMfttvEPORT  O0l*»TOgN 
SHREvEPORT  bISO  AP 


NORTH  CENTRAL  03 

BIENVILLE  3  NC 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUrVIA  LOCKS 
HOrCR  EXP  STATION 
JONESBORQ  riRC  TOUCR 

nARION 

MONROE  TAA  AP 
r«NHOE  NLU 
RUSTON 

HUSTON-LA   TECH  UNIV 

SPEAQSVILLE  FIRE  TOVCR 
STEHL INGTON 
UINNFIELD  2  U 
MINONA  FIRE  TOWER 
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EPPS  6 
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UEST  CENTRAL 
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GRAND  ECORE 
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BEAVER  FIRE  TOkCR 
BELAH  FIRE  TOfcCR 
BOYCE  3  WNM 
6UNKIE 

EUNICE 
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JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  5TA 
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MRKSVILLE 

fCLVILLE 

NLM  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 
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Sir«:  SPORT 
VIDALIA  2 
MOODUORTH  2  SC 


EAST  CENTRAL  06 
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BATON  ROUGE  USD  AP 
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GREENICLL  SPRINGS 

HArrOND  3  NU 

L IVINGSTON 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 

OAKNOL I A 

PEARL    RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOiCR 
SHERIDAN  F  IRE  TQkCR 
SL lOELL  W50  RFC 
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PARAOIS   7  S 
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49  64 
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27 
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SO 
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36 
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OLLB  3  SSH 

73 

77 

78 

45 

33 

7S 

64 

6 1 

56 

56 

64 

54 . 3 

MIN 

2? 

22 

37 

40 

35 

34 

35 

36 

22 
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29 
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59 
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29 

29 

25 

25 
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61 
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36 

29 

28 
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HOODHORIH  2  SE 
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39 

44 

57 

58 

56 

40 

41 

43 

62 

42 

52 

64 

72 

74 

76 
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52 

35 

34 

45 
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38.9 

BBTON  ROUGE  HSO  BP 

75 

75 
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77 

78 
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47 
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26 

26 

35 

49 

39 

38 

39 

37 

27 

2I 

22 

28 

33 

53 

56 

60 
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36 

35 

38 

44 

57 
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33 
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39.3 

DE  RIDDER 

76 

74 

75 

55 

35 

35 

49 

59 

7  I 

75 

75 

66 

66 

67 

65 

57  .7 

MIN 

25 

25 

42 

45 

39 

38 

36 

37 

23 

22 

27 

39 

46 

58 

61 

51 

31 

31 

29 

31 

39 

59 

63 

59 

36 

29 

30 

38 

38.9 

EL  UBBETH 

74 

75 

75 

55 

40 

37 

45 

6 1 

73 

75 

75 

66 

59 

6 1 

65 

57  .4 

MIN 

24 

24 

41 

40 

39 

37 

36 

37 

25 

22 

25 

34 

50 

57 

62 

54 

38 

30 

28 

29 

43 

58 

63 

59 

38 

31 

31 

39 

39.1 

MBCK6ERRT  8  SSH 

67 

69 

70 

70 

42 

68 

70 

69 

72 

60 

59 

61 

57.3 

MIN 

29 

31 

45 

49 

43 

41 

40 

39 

28 

29 

32 

46 

49 

52 

61 

55 

35 

35 

32 

32 

47 

51 

60 

49 

39 

39 

41 

48 

42.0 

JENNINGS 

54 

72 

74 

74 

57 

37 

46 

48 

63 

76 

78 

74 

70 

56 

54 

65 

57  .4 

MIN 

27 

29 

47 

42 

40 

3B 

38 

29 

24 

25 

34 

4  1 

51 

57 

57 

34 

33 

29 

29 

46 

53 

59 

55 

38 

33 

33 

38 

39.2 

LBKE   ARTHUR    10  SH 

69 

68 

70 

64 

39 

48 

64 

68 

69 

7  1 

66 

64 

60 

64 

57.4 

MIN 

28 

30 

41 

46 

44 

42 

39 

39 

29 

29 

30 

48 

43 

56 

58 

56 

37 

35 

33 

34 

46 

55 

59 

57 

39 

37 

36 

45 

41  .9 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

69 

70 

62 

41 

45 

40 

64 

73 

7  1 

70 

67 

56 

65 

62 

71 

57.9 

niN 

27 

39 

53 

44 

41 

39 

38 

39 

27 

26 

36 

41 

S3 

SB 

SB 

4  1 

34 

34 

30 

40 

56 

63 

60 

48 

39 

3S 

41 

53 

42.7 

OBERL IN  FIRE  TOHER 

72 

76 

76 

57 

35 

46 

60 

76 

75 

75 

67 

62 

62 

65 

58.3 

MIN 

26 

20 

42 

47 

40 

39 

36 

36 

26 

23 

29 

39 

51 

SB 

57 

53 

32 

32 

29 

31 

46 

58 

60 

SB 

37 

31 

33 

47 

39.9 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

72 

72 

71 

60 

39 

46 

48 

65 

7  1 

74 

72 

66 

62 

60 

65 

58-4 

MIN 

29 

30 

42 

48 

44 

42 

39 

38 

30 

29 

29 

47 

47 

57 

57 

58 

37 

35 

33 

36 

47 

60 

62 

59 

40 

38 

38 

44 

42.6 

VERMILION  LOCK 

MAX 

42 

45 

58 

64 

53 

46 

54 

46 

54 

54 

51 

59 

70 

74 

73 

73 

6S 

41 

47 

48 

57 

71 

69 

70 

68 

59 

SB 

64 

58.3 

28 

28 

4  I 

48 

43 

40 

39 

39 

32 

24 

25 

37 

55 

58 

59 

38 

34 

33 

34 

43 

52 

58 

55 

40 

35 

35 

36 

40.6 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CBRVILLE  2  SH 

63 

75 

75 

65 

42 

54 

58 

70 

73 

72 

66 

62 

58 

63 

58.9 

MIN 

26 

29 

38 

50 

40 

39 

39 

38 

32 

25 

28 

32 

41 

47 

50 

54 

38 

36 

34 

32 

45 

52 

SB 

52 

41 

36 

36 

42 

39.6 

FRBNKLIN  3  NH 

73 

73 

65 

47 

50 

S  I 

6 1 

76 

76 

70 

59 

61 

65 

74 

61  .4 

MIN 

28 

40 

S6 

47 

42 

42 

39 

39 

30 

26 

32 

39 

SO 

57 

59 

44 

39 

36 

35 

45 

55 

62 

59 

50 

40 

35 

37 

so 

43.3 

jEAMERETIE  EXP  5TR 

MAX 

41 

44 

60 

64 

53 

45 

53 

44 

56 

44 

54 

63 

71 

72 

73 

74 

63 

42 

48 

50 

60 

72 

76 

75 

69 

57 

59 

63 

58.8 

MIN 

28 

29 

41 

50 

44 

41 

39 

39 

34 

26 

27 

35 

42 

52 

56 

57 

39 

36 

35 

35 

47 

53 

61 

59 

40 

35 

35 

49 

41  .6 

LAFAYETTE   FBA  BP 

MAX 

42 

SB 

63 

52 

47 

52 

44 

57 

47 

S3 

64 

72 

66 

74 

75 

65 

40 

41 

52 

61 

72 

79 

73 

69 

59 

59 

65 

74 

59.8 

MIN 

27 

39 

52 

47 

41 

39 

39 

40 

28 

26 

35 

42 

52 

59 

SB 

40 

36 

35 

35 

45 

55 

62 

60 

47 

41 

36 

38 

54 

43.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


LOUISIHNn 

FEBRUflR'  1979 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10    11  12 


13    14  15 


16   17  18 


22   23  24 


25   26  27 


28   29    30  31 


nORGBN  CUT 
NEH  IBERin  S  NH 

SOUTHEBSI 
BOOIHVILLE  M50 
DELIB-BRETON  ML  REF 
OONOLOSONVILLE 
GRLL IRNO 
HOUnB 

HIM  ORLEANS   HSMO  BP 
N  0  nOBON  HSFO  CI 
PBRBOIS  7  S 
PLflOUEhlNES  EXP  Sin 
RESERVE 
SBINT  BERNBRO 
THIBOOBUX 


30     30  42 


64  S4  46 
51     43  40 


52  56  57 
40     38  36 


45     55  64 

28     29  33 


70  70  72 
39    54  56 


46    45  62 

30     31  42 


46  46 

2B  30 


45  55 

27  38 


51  51 
42  39 


S3  S3 
45  47 


59  59 

44  43 

59  50 

44  4  1 

46  S3 

43  43 


59     47  53 


46     55  SB 

29     36  SO 


64  54  56 
46     46  48 


S4  54 
41  41 


45     45  64 


68  57  51 
53    43  41 


42 

39 

39 

34 

39 

32 

32 

27 

28 

57 

46 

55 

44 

SS 

42 

39 

36 

29 

33 

56 

47 

57 

46 

54 

41 

38 

36 

30 

30 

47 

55 

50 

49 

63 

42 

40 

33 

24 

27 

49 

55 

49 

52 

63 

43 

41 

36 

30 

33 

53 

56 

56 

53 

64 

41 

39 

33 

26 

27 

50 

60 

58 

SB 

58 

38 

36 

31 

29 

32 

SO 

45 

55 

47 

S3 

40 

39 

30 

36 

40 

58 

55 

55 

55 

61 

39 

38 

32 

26 

26 

52 

42 

58 

47 

56 

40 

39 

35 

26 

26 

60  65 
32  40 


50  59 
42 


70  71  72 
44     56  SB 


64  65 
43  46 


72  67 
44  51 


72  65 
56  43 


73  60  42 
56     39  35 


72  54 
S3  48 


73  69  57 
50    47  44 


50  52 
36  37 


51     51  60 


60  75 
48  52 


74  74 

62  57 


75  75 
62  56 


69  SB 
43  40 


70  58 
40  36 


73  76 
60  59 


75  66 
50  37 


70  77 
48  59 


68  68 
52  59 


62     45  39 


74     62  46 


70  69  75 
46     57  56 


53  64 
45  44 


52  SB 
34  43 


57  60 
42  46 


50  61 
4  1  49 


59  72 
46  53 


61  75 
48  55 


59  73 
46  49 


58  76 
43  52 


52  60 
40  48 


56  72 
43  51 


52  60 
40  43 


70  73 
54  59 


73  73 
55  62 


76  76 
62  60 


76  76 
63  61 


73  72 
61  63 


58  54 
40  37 


55  66 
42  42 


55  58 
38  38 


58  66 
40  36 


59  59 
39  37 


59  65 
40  35 


58  60  57 
45     43  39 


59  63 
39  36 


55  63 
39  40 


62    61  58 


66  57  64 
44     40  36 


76  75 
52  62 


60  62 
39  3B 


59.0 
41  .5 


60.9 
45. B 


61  .9 
44.3 


61  .0 
43.0 


61  .6 
44  .  1 


62  .5 
46.1 


62  .6 
44  .  1 


62  .5 
44  .9 


60.9 
43.2 


63.6 
43.7 


61  .0 
41  .7 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  SIBTION  INDEX 
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OniLY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIONO 
FEBRUORr  1979 


DBT  OF  MONTH 


5       6       1       e       9      10      II      12      13      14      15      16      17      16      19     20     21      22     23     24     25     26     27     29     29      30  31 


CSLHOUN  E«P  SIfltlON 


CROHLET  EXP  SIBTION 


lSU  DEBN  lee  EXP  SIS 


RED  Rlv  VSLLET  EXP  STB 


SfllNI  JOSEPH  EXP  STB 


63 
S9 


57 
49 


61 
5S 


55 
40 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


LOUISinNR 
FEBRUORT  1979 


DAY   OF  MONTH 


STPT ION 


9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTHUESI  01 
RED  RIV  VBLLEr  EXP  STfl 


EvflP 
HIND 


NORIM  CENTRAL  0 

CHLMOUN  EXP  sinrioN 


NORtMESSI  03 
SniNI  JOSEPH  EXP  STB 


EBST  CENIRBL  06 
LSU  BEN-MUR  EXP  STB 


EVBP 
NINO 


EVBP 
UINO 


EVBP 
NINO 
MBX 

niN 


26    26     ;S     40  41 


.03  .02  .12 

3S     30  63 


.04 

73  93 


SOUIHEBST 
MOUMB 


.00 
55 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STqTION  INDEX 
10 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
COTTON  VfiLLEt 

nlNOEN 

PLBIN  DEKLING 
SHREVEPORT  HSO  BP 

NORTH  CENTRAL  02 
MONROE  FRO  HP 

MINNF lELD  2  H 

NORTHEBST  03 
SBINT  JOSEPH  EXP  STR 

HEST  CENTRBL  04 
BSHLBND  2  S 

MRNT 

SNONFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

T 

.S 

.3 
T 

.5 
1 

T 

T 
I 

T 
T 

T 
T 

1  .0 
I 

I 

T 
T 

.  I 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

I 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION 


INDEX 


STATION  INDEX 


LOUISIflNfl 
FEBRUARY  1979 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  IN  T  Y 

o 
a 

cr 

CK 
Q 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFRVFR 

Q. 

Q. 

UJ 
0: 

a. 

EVfiP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

LJLJ\-JL_i\  V  L_l\ 

OBBEV 1 LLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8  A 

CITY  OF  RBBEVILLE 

OBITH  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

OL  E  XRNDR I R 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8R 

8A 

c 

RLEXRNDRIfl  POWER  PLRNT 

RM  I  TE 

0205 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8R 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

flSHLRND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MRRTIN 

BfiSTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BRTON  ROUGE  WSO  RP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9 1 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I  BERV  I  LLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BERVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  INE 

7 

3D 

47 

92 

34 

105 

IP 

STATE   DIV   OF  FORESTRY 

BELRH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  D 

SOUTHERN  NRTURRL  GRS  CO 

BOGflLUSR 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBRCH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

I  157 

09 

PLRQUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

I  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I  E 

I  287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

c 

H 

ROGERS  J  LRCHNEY 

BUTTE  LR  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

17 

91 

4  1 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUflCHI TA 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1 80 

8A 

8A 

8f 

CGH 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CRRVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV : LLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  H03P 

CL I NTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STR 

COLUMBIR  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

O  n 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8R 

H 

WILLIRM  R  OTT 

COTTON  VFiLLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7R 

H 

MRS  RUBY  V  RLLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JO  RBBEY-SEMINRRY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8H 

8R 

GH 

LSU  RICE  EXP  STRTION 

DELTR-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8fl 

H 

RFI  TR-RRFTflN   NAT   Ujl  RFF 

DENHRM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7R 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

3D 

31 

93 

26 

95 

8A 

8R 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIOOER 

2367 

07 

BE AUREGRRD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8R 

8R 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONRLDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  I ZRBETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

ISO 

8  fl 

On 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPFS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8R 

c 

H 

TRUCKLINE   GAS  CO 

EUN I CE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7fl 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRRNKL I N   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRRNKL I NTON  2 

3322 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

51 

90 

10 

1  45 

8fl 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GRS  CO 

GRLL IRNO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

I  g 

2 

8A 

8A 

H 

LRFOURCHE  PRR I SH  SHER  D 

GLUbTER    1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

I  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7fl 

MRRGRRET  E  JAMISON 

r»  f>  III  "7  n  1    IT  c 

uUNiHLtS 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

c 

CITY  OF  GONHALES-SEW  PL 

GRHNU  COTEhU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GKHNU  tLORE 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7fl 

MRS  WALLACE  DESRDIER  JR 

GKHNU    loLt  Z 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BRTON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7fl 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

nHLr\DtKKT    8  Sow 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

E3 

93 

25 

6 

8fi 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9R 

H 

1  A    rtFPT    riF    WQTIIRQI  RFC 

HflNNfl  3  S 

4050 

0 1 

RED  RIVER 

1  1 

3  1 

54 

93 

2 1 

1  9^ 
1  ll  o 

8fl 

CHARLES  D  WOOD 

nUUbtb  (iHKUcNS 

4288 

04 

SRB I NE 

1  2 

31 

22 

93 

23 

420 

8R 

HODGES  GARDENS 

MUMtK   tXr   b 1 H 1  I  UN 

4355 

02 

CL A  I  BORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8R 

H 

N  LR  HILL   FARM  EXP  STR 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  I 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

LkCM  1  M  n 

nUUnH 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

OH 

Q  D 
oH 

8A 

GH 

USOA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEfiNERETTE  EXP  SIR 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

1  r  M  M  I  M  P  c 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8fl 

H 

MARION  E  BLRNCHRRD 

JuNtobUKU   rlKt  lOWtK 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NRTURRL  RES 

JUNtbVlLLt  LUCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

imo    ULiVtl    □  nlLL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

5 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

INACTIVE  12/31/78 

K I NOER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

OU 

30 

92 

54 

53 

7R 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSS  I ER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LHr  HYt  1  1  t 

5021 

08 

LHFRYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

35 

CITY   OF   LAFAYETTE  UTIL 

LHr  HYt 1  1 E   r HR  HP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LHKt   HR 1 nUK    10  5W 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S   F ISH  4   WILDL  IFE 

LHf\t    LnHKLto    Z  N 

5074 

07 

CRLCRS I EU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Lnr\t    LnHKLto    WbU  Hr 

5078 

07 

CRLCRS I EU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

[ 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

ERST  CARROLL 

8 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8fl 

H 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5256 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

[ 

H 

JAMES  M  MILLER 

L I  V INGSTON 

5438 

06 

L I  V INGSTON 

6 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

LIVINGSTON  PARISH  S  OFF 

LOGANSPORT  4  ENE 

8527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GRS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BERUREGRPD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  14 

7R 

FRED  REEVES  JR 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

cr 
tr 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

(L 
(Z 
> 
UJ 

SPECIRL 
(SEE  NOTES  1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

Bfl 

LSU  flORI   EXP  STATION 

LSU  OEON  LEE  EXP  STfl 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MfiMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRflNSCONT INENTflL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRflNGE 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1  2 

31 

34 

93 

29 

250 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MAR  I  ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

I  90 

8A 

TOWN  OF  MflRION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

85 

8fl 

TOWN  OF  MflRKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  I 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

I 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8fl 

8fl 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

5142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  I 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

C 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  DLL  IE   M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACH I TA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACH I Tfl 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8fl 

8fl 

c 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINCSPORT    1  N 

6364 

01 

CADDO 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8fl 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  I 

9 1 

\  \ 

8fl 

Bfl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHl TOCHES 

I  1 

31 

46 

93 

05 

130 

8A 

8fl 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIfl 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEflNS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NflTL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  flOBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

04 

89 

58 

0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOflRD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

5 

I2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFW   ORI  FANS   H   P   S  S 

6672 

0  9 

ORLEANS 

8 

29 

59 

Qn 

n  1 

1  n 

1  u 

1  9M 

SWG  flND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

5675 

09 

ORLEflNS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOflRD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOflRD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8fl 

8fl 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL Ifl 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

I  30 

7fl 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

DO 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8fl 

c 

UNITFH   GAS   P I PF   1  INF  ffl 

nPFi  nusAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

J  u 

9  Q 

u  ** 

D  u 

7  A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TflMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

80 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

Lfl  DEP  OF  NflT  RESOURCES 

PLAIN  DEAL ING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

29  I 

8fl 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAOUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

19 

91 

14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USfl 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLflQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

1  3 

15 

Bfl 

CITY-PORT  flLLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

BA 

H 

ptnnrHfliiy-HFNnFRsnN 

RnPKFFFIIFR    LJI  RFFIIP.F 

7932 

07 

CAMERON 

5 

4  4 

Q9 

&.  Q 

A 

O  H 

OH 

c 

U  S  FISH  S  WILDLIFE 

ROOESSA 

7950 

01 

CADDO 

I  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8fl 

8fl 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8fl 

c 

CITY   OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8fl 

H 

Lfl  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GflS  CO 

SAINT   JOSEPH  EXP  STfl 

8163 

03 

TENSflS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

BA 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

5HREVEP0RT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEOFORO  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NfiTI     WFQTHFR  ^FRUIPF 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

I 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CflRMEN  R  RflBflLfllS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

290 

8A 

JflMES  H  HUOGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TflMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8fl 

C 

H 

NOflA-NflTL  WEflTHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

C 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

Lfl  DEP  OF  NflT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUflCHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8fl 

Lfl  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEflUREGflRO 

4 

30 

51 

93 

01 

I  70 

7fl 

MRS  PEflRL  M  MCDONflLO 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

Bfl 

CITY  WflTER  PLANT 

TALLULHH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

Bfl 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

901  3 

09 

1  n  c  rt  1 1 D    Lj  c 
L Hr  UUKL Ht 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBODflUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

12 

I  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDAL I  A  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

BA 

c 

VIDALIA  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

12 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


WOTSON  8  ENE 
WESTDflLE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONR  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZfiCHflRY  2  ESE 

NEW  STRTIONS 

L  IVINGSTON 


9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


5438 


06 


L IVINOSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRRNKL 1 N 

WINN 

RflPIOES 

E  BATON  ROUG 


L IVINGSTON 


30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  30 


90  50 
93  30 
92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  45 


85 
140 
160 

80 
220 
1  16 

85 


40 


8fl 


80 


H 

C  H 
CGH 


RALPH  E  CLARK  JR 

RBSOLUM  P  DILL 

ESTES  B  BOZEMAN 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

MANUEL  F  RODRIGUEZ 


LIVINGSTON  PARISH  S  OFF 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Add  it  ional  in  format  ion  r<>gard  ing  thp  cl  imatp  of  this  Statp  may  be  obtained  by  wr  it  ing  to  the  Nat  ional  CI  imat  ic  Cf>ntf>r  ,  Federal  Bui  Id  ing  ,  Ashev  i  1 1  p  ,  N  .  C . 
28801,  or  to  any  Wf^ather  Sprvicp  Officp  near  you.     Additional   prpc ipitat ion  data  arp  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  StatP. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimpnsional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evapo;:ation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degrpe  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 

OBSERVATION  TIKE :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  imp .  Dur  ing  thp  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
KAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2U  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foDt  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  val ues  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  dur  ing  2U  hours  end  ing  at  t  ime  of  observat  ion . 
Wind   is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ  ished  in  the  "Snowf al  1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  si eet  ,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurempnts  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsi stpnc ies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  thp  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl  itnatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and   letters   following  rhe  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directi 


from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Month  1  y  and  seasonal  snowf  a  I  1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of  Slop 

Calhoun  Exp  Station 

;  Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

05: 

Cl inton  5  SE 

:  Buff  Terrace 

Bare 

0.1%  to  S 

Crowlpy  Exp  Station 

:  Coastal  Prairie 

Bare 

0% 

Houma 

:  Moon  silt  clay  loam 

Bare 

0% 

L.S.U.  Dean  Iff  Exp 

Stat  ion 

:  Red  River  alluvial 

Bare 

Oi 

Rpd  River  Vallpy  Exp 

Stat  ion 

:  Red  River  alluvial 

Bare 

01 

St .  Joseph  Exp  Sta 

:  Sharkey  clay 

Bare 

Oi 

Winnsboro 

:  Bluff  Terrace 

Bare 

Oi 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  tabl e  ,  "Da  i 1 y  Free  i  pi  tat  ion"  tabl e  ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table,  "Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil   Temperatures"  table. 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+         And   also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount   included  in   following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  ot  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table    for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      {These   amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Prec  ipitac  ion  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total    for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ   from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G         "Soil   Temperature"  table. 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Onnoission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental   Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


DRAINAGE  CODE: 


1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE-VERMILION  3-BLACK  4-CALCASlEU  5-GULF  OF  MEXICO  6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERrtENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     lO-PEARL     U-RED  12-SABINE 


Stat  ions  appear  ing  in  the  tab Ies  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  inc luded   in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described   in  the  CL IMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1953  may  be  found  in  the  publication 
"Sub Stat  ion  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  in  format  ion  for  regul ar  Nat  ional  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscr  ipt  ion  Pr  ice :  $5.10  per  year  for  each  sect  ion  inc I ud  ing  annual  summary ;  $8 .00  add  it  ional  for  foreign  ma  i 1 ing;  40c  single  copy ;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;   send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal   Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ications 
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7 

138 

0 

0 

0 

0 

4  .96 

.89 

1  .37 

22 

.0 

[: 

5 

4 

4 

LRKE   CHARLES  WSO  RP 

70  .7 

51.3 

61  .0 

.  7 

79 

1 9 

39 

6* 

1  5 1 

0 

0 

0 

0 

6.00 

2.16 

1.92 

20 

.0 

12  .6 

49  .6 

6 1  .  t 

80 

20* 

35 

6* 

1  50 

0 

0 

0 

0 

3  .64 

1  . 90 

20 

0 

"ULnCrLLLCn    ML  "C'UUt 

70  .6 

53 . 1 

62  .0 

78 

2  1  • 

42 

6* 

I  26 

0 

0 

0 

0 

4  .55 

1  . 60 

2  3 

.  0 

0 

70.4 

51  .  1 

60.8 

77 

21 

38 

6 

155 

0 

0 

0 

0 

2  .62 

1  .09 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

60.9 

1  .2 

4  .83 

.6? 

.0 

•        ■  a 

SOUIH  CENIRSL  08 

CRRVILLE  2  SH 

70.5 

48.3 

59.4 

.7 

79 

21 

37 

1  1  • 

183 

0 

0 

0 

0 

2.60 

-  2.24 

1  .30 

23 

.0 

t 

2 

1 

FRANKL [N   3  NH 

72  .4 

51  .6 

62.0 

.9 

80 

30 

37 

6 

129 

0 

0 

0 

0 

2.31 

-  2.04 

1  .32 

22 

.0 

3 

2 

1 

JEfiNEREITE  EXP  STfi 

71.1 

SO  .6 

60  .9 

BO 

21 

39 

6 

1 6 1 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  2.17 

I  .  5 1 

23 

LflFRYETTE  Fflfl  flP 

71  .9 

51  .9 

61  .9 

1  .8 

80 

I  9 

39 

6 

1  36 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.66 

4.15 

2 

MORGRN  CITY 

72  .  1 

51  .4 

61.6 

.0 

79 

3 1  ♦ 

4  1 

24  ♦ 

1 26 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  3.05 

1  .00 

2  3 

.  0 

0 

hlFu    IRFRIQ    ^  uu 
"It"    1  Ot"  I  M    o  nm 

72  .2 

53.3 

62.8 

80 

31- 

37 

6 

120 

0 

0 

0 

0 

5.43 

2.37 

3 

.0 

^ 

3 

3 

DIVISION 

61  .5 

1  .0 

3.43 

-  1-15 

.0 

□  UUinviLLC.  noU 

69.5 

52.5 

61  .0 

77 

31  . 

40 

26 

133 

0 

0 

0 

0 

2  .96 

I  .48 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

DELTfl-BRETON  WL  REF 

66  .8M 

5 1  .8f1 

59 .  3ri 

75 

31 

45 

12 

1 76 

0 

0 

0 

0 

2-70 

1.37 

0 

OONflLOSONVlLLE 

71.7 

51  .0 

61  .4 

-  .5 

81 

23 

41 

6 

146 

0 

0 

0 

0 

3  .75 

2  .55 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

r.Qi  1  1  QMn 

72  .0 

54  .5 

63.3 

81 

31 

43 

26 

107 

0 

0 

0 

0 

4.43 

3.17 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

HOunn 

72.2 

53.2 

62.7 

.4 

81 

31 

40 

6 

124 

0 

0 

0 

0 

1  .49 

-  3.75 

.77 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEW  ORLEBNS  KSnO  BP  R 

72.6 

52  .6 

62.6 

1  .9 

82 

20 

38 

25 

128 

0 

0 

0 

0 

3.31 

-  2.18 

2.02 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

N  0  BDBON  HSFO  CI  R 

73.1 

55.1 

64.1 

2.8 

83 

30 

42 

12 

96 

0 

0 

0 

0 

4  .56 

-   1  .31 

2.46 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

PBRBDIS  1  S 

73.4 

51  .9 

62.7 

86 

19 

38 

26 

119 

0 

0 

0 

0 

2.46 

-  3.80 

I  .36 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

PLBOUEMINES  EXP  STB 

72. B 

S2  .2 

62.5 

81 

19 

43 

25  • 

109 

0 

0 

0 

0 

6.20 

2.20 

3 

.0 

0 

4 

3 

3 

RESERVE 

73.8 

53.6 

63.7 

4.0 

82 

31 

43 

5 

64 

0 

0 

0 

0 

3  .22 

-  2.32 

2.04 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

SB  INT  BERNBRO 

74  .0 

53.4 

63.7 

82 

30 

38 

26 

97 

0 

0 

0 

0 

7.11 

S.OO 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

THIBODBUX 

73.3 

51  .0 

62.2 

.6 

81 

30* 

40 

6 

122 

0 

0 

0 

0 

2.14 

-  3.36 

.92 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

62.4 

.9 

3.70 

-  1.51 

.0 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIB' ION  INDEX 
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STRT ION 


DRILY  PRECIPITATION 

DRY  OF  MONTH 


12    3     4  5 


10 


1  1 


12 


14 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


1 .06 
1.42 
3.03 


LIE 


LOGAIiSPOQT  4  tHt 
r«N5fIEL0  3  WSU 
MINOCN 

MJORINnSPORT  1  ri 
PLftIM  OEflL ING 


VflLiev  EXP  STB 


RooessA 

SMREVCPOBT 
SMBEVEPORT 


NOHTM  CENTRRL 


MOPtROE  FAA  OP 
l^MSOE  tiLU 
BUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UMV 

SPEARSVILLE  FIR£  TOkCR 
STEHL IHGTflN 

WINNFIELD  2  U 

WINONA  Fiat  TOKO 


BASTROP 
EPPS  C  bnw 
LAKE  PHOVIOei 
OAK  GROVE  2  I 


WEST  CENTRAL 

ASMLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
MOOGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITBCMES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTBAL 

ALEXANDRIA 
BEAvEB  FIBE  TOUEB 
BELAM  FIRE  TOICB 
BOYCE  3  WhW 
euNKIE 

EUNICE 

GRAND  CQTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  dean  lee  EXP  STI 
MArOU  4  S 

"ARKSVILLE 


OLIO  3  SSU 

OPELOUSAS 
POBT  AlLEN 
Sri^ESPORT 
VIDAl lA  2 
MOOD WORTH  2  SE 


ABITO  SPRINGS  FIfiE  TUB 
OMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

eOGAlUSA 

CL INTON 

CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  NNW 
OENMOn  SPRINGS 
FBANXL INTON  2 
FRONKL INTON   3  SU 

GBCENSBUBG 

GBEENfcCLL  SPRINGS 

HAWONO  3  NW 

L  rvlNGSTON 

LSU  flEN-+*UH  EXP  STA 

OAXNOL IA 

PEORL    RIVES  LOCK  J 
PINE  GROVE  FIRE  TOKiB 
SMEBIOON  FIRE  TOlCB 
SL IDELL    USO  RFC 

SPBINGVltLE  FIBE  TOtCB 
WATSON  0  ENE 
ZflCMOBY  2  ESE 


6.ea 
a.  08 
6.ee 

5.32 
4.BS 

4.86 


3.  13 
3. SB 
S.83 


2.96 
4.24 
3.8 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INOI! 
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DRILY  PRECIPITATION 


WRCH  1979 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1  2 
I 


10  II  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SQUTHhCST  07 
AUevlLLC 

CROU.EV  CXP  STATION 
OE  QUIHCV  4  n 
DE  BIDDER 
EL IZABETH 

Hnci^BEaOY  e  %%u 

jENMIhGS 

KINDER  3  U 

LACE  ARTUUR   10  SU 

LA*C  CMABtES  3  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LONOVILLE 

rCRrCNTAU 

MITTIE  3  S£ 

OAK DALE 

OBERLIN  FIRE  TOiCR 
ROCKEFELLER  UL  REFUGE 
SUGAR TObM 
SULPHUR 
VCRHIL ION  LOCK 

VINTON 


BAVau  SORREL  LOC* 
BUTTE  LA  ROSE 
CAQvILLE  3  Su 
FQANKL IN  3  NU 
JEANERETTE  ES(P  SI 

LAFArETTE    FAA  AP 
PORGAN  CITY 
NEkl  IBERIA  &  NU 
PLAOUEHINE  3  N 


SOUTHEAST  OS 

BOOTMvlLLE  wsn 
OELTA-BRETON  w.  OEF 
OONALOSONVILLE 
GALL lANO 
GOMZALES 

NEM  ORLEANS  NF   USD  CI 
NEU  ORLEANS  USfV)  AP 
N  0  AD60N  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  0  P  S  1-4 
NEW  ORLEANS    MATER   PL T 
NEW  ORLEANS  CITY  MALL 
NEW  ORLEANS  0  P  S  5 
NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

NEW  ORLEANS  D  P  S  B 
PAR AO  IS  7  S 
OLAOUEnlNES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 


.23 

2.30 


2.56 
2.02 
2.46 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
a 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

■        •  • 

NORTMHESI  01 

COTTON  VOLLEY 

HBX 

62 

66 

63 

73 

56 

62 

7  I 

70 

66 

77 

48 

66 

74 

77 

68 

47 

55 

75 

77 

78 

77 

68 

68 

53 

59 

66 

77 

73 

75 

75 

70 

67  .5 

MIN 

35 

38 

45 

32 

26 

26 

31 

31 

31 

44 

31 

31 

34 

52 

37 

42 

40 

47 

62 

58 

57 

57 

53 

39 

31 

32 

40 

58 

59 

64 

61 

42  .7 

LOGONSPORT   4  ENE 

MBX 

7  I 

69 

75 

67 

63 

75 

72 

7  1 

6 1 

76 

64 

74 

75 

77 

68 

54 

74 

79 

79 

78 

76 

74 

74 

62 

69 

80 

78 

78 

77 

75 

78 

73  -0 

MIN 

34 

47 

56 

34 

28 

31 

42 

32 

48 

45 

32 

35 

52 

31 

38 

41 

43 

60 

62 

57 

56 

61 

49 

38 

31 

41 

55 

57 

61 

65 

61 

45.9 

M 1 NOEN 

MAX 

68 

69 

70 

73 

56 

61 

71 

69 

65 

76 

47 

65 

73 

76 

58 

59 

56 

74 

78 

80 

72 

70 

68 

54 

59 

66 

78 

74 

75 

77 

74 

68  .5 

MIN 

36 

36 

46 

34 

28 

28 

38 

32 

32 

45 

34 

34 

35 

53 

45 

41 

42 

50 

62 

58 

58 

57 

S3 

39 

30 

34 

44 

54 

60 

63 

63 

44  .0 

PLOIN  OEKLINO 

MAX 

68 

68 

63 

74 

56 

63 

73 

71 

66 

80 

SI 

66 

76 

78 

69 

52 

55 

76 

75 

7B 

73 

67 

68 

52 

58 

66 

76 

71 

74 

75 

71 

68.1 

MIN 

32 

33 

43 

30 

24 

24 

30 

29 

30 

42 

28 

28 

33 

43 

36 

41 

41 

43 

62 

55 

55 

58 

51 

37 

28 

28 

38 

57 

59 

63 

61 

40.7 

RED  RIV  VBLLET  EXP  STB 

MBX 

67 

67 

64 

72 

56 

62 

72 

69 

65 

77 

47 

64 

72 

75 

69 

60 

53 

73 

75 

76 

74 

59 

70 

53 

60 

67 

72 

74 

76 

77 

74 

67.8 

MIN 

38 

38 

45 

34 

31 

33 

37 

36 

39 

44 

35 

38 

41 

SO 

42 

42 

43 

49 

61 

58 

57 

57 

SO 

42 

34 

43 

46 

56 

59 

64 

61 

45.3 

SHREVEPORT  MSO  BP 

MAX 

67 

65 

73 

57 

64 

74 

72 

68 

81 

62 

66 

77 

79 

69 

6 1 

53 

74 

78 

80 

75 

69 

72 

62 

60 

68 

80 

74 

76 

77 

73 

80 

70.5 

■          ■  ■ 

MIN 

37 

47 

43 

32 

28 

34 

47 

36 

48 

43 

34 

37 

52 

47 

45 

44 

44 

63 

62 

58 

62 

60 

44 

41 

35 

42 

59 

60 

65 

66 

61 

47.6 

NORTH  CENTRBL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MBX 

7  1 

62 

74 

55 

60 

66 

57 

68 

75 

64 

54 

73 

75 

69 

6  1 

55 

75 

76 

78 

74 

72 

67 

64 

58 

65 

77 

76 

78 

76 

76 

79 

69.4 

MIN 

35 

45 

44 

34 

30 

37 

31 

45 

42 

40 

34 

35 

51 

43 

38 

41 

42 

57 

62 

58 

58 

58 

46 

39 

32 

36 

54 

56 

58 

65 

62 

45-4 

CBLHOUN  EXP  STBTION 

MAX 

73 

67 

65 

75 

58 

60 

72 

65 

64 

78 

45 

64 

74 

75 

68 

6  1 

56 

76 

74 

79 

79 

68 

68 

55 

60 

63 

75 

79 

78 

76 

78 

68.7 

MIN 

35 

38 

45 

35 

26 

30 

40 

31 

36 

43 

33 

36 

46 

53 

35 

42 

38 

56 

61 

59 

57 

58 

55 

39 

33 

34 

47 

56 

62 

63 

63 

44  .8 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

66 

68 

63 

73 

56 

61 

70 

69 

66 

76 

46 

66 

73 

75 

68 

56 

60 

75 

76 

79 

75 

67 

68 

53 

59 

63 

76 

72 

77 

76 

74 

67  .9 

MIN 

35 

37 

43 

31 

27 

31 

41 

30 

32 

42 

31 

34 

48 

51 

36 

41 

40 

58 

51 

56 

56 

57 

52 

36 

32 

37 

42 

56 

59 

64 

61 

43  5 

MONROE   FAB  BP 

MAX 

64 

64 

75 

58 

52 

72 

64 

59 

77 

62 

61 

72 

72 

65 

57 

54 

72 

72 

79 

76 

66 

68 

62 

55 

62 

74 

79 

78 

79 

81 

78 

68  .0 

MIN 

41 

44 

50 

37 

34 

36 

47 

34 

44 

43 

36 

40 

51 

45 

41 

44 

44 

57 

63 

60 

57 

58 

50 

40 

36 

37 

54 

58 

62 

65 

64 

47  .5 

nONROE  NLU 

MAX 

74 

66 

65 

76 

55 

59 

71 

67 

70 

78 

46 

63 

73 

72 

85 

64 

55 

75 

74 

82 

79 

77 

70 

57 

59 

62 

73 

79 

78 

80 

80 

69.2 

MIN 

40 

41 

46 

37 

33 

33 

35 

35 

36 

46 

35 

35 

43 

52 

40 

43 

42 

51 

51 

59 

58 

58 

57 

41 

37 

37 

S3 

55 

59 

64 

65 

45  .7 

RUSTON-LB   TECH  UN  1 V 

MAX 

72 

69 

65 

75 

58 

61 

71 

67 

65 

78 

50 

66 

74 

75 

70 

61 

59 

75 

75 

79 

72 

69 

69 

67 

60 

65 

77 

77 

78 

75 

78 

69.7 

MIN 

37 

42 

44 

33 

28 

31 

38 

32 

43 

41 

33 

36 

49 

52 

38 

42 

42 

60 

63 

58 

58 

56 

S3 

47 

33 

37 

51 

50 

60 

61 

62 

45.5 

HINNF lELO  2  W 

MAX 

72 

65 

74 

59 

62 

72 

66 

67 

79 

67 

62 

73 

75 

7  I 

62 

54 

75 

74 

79 

78 

73 

67 

65 

62 

66 

77 

81 

78 

78 

79 

80 

70.7 

MIN 

37 

45 

50 

36 

30 

29 

41 

32 

41 

43 

33 

33 

49 

56 

40 

4  1 

39 

62 

64 

60 

56 

54 

51 

39 

33 

35 

50 

57 

60 

65 

66 

46  .0 

NORTHEAST  03 

BflSTROP 

MBX 

7  1 

64 

76 

74 

61 

72 

70 

62 

79 

77 

64 

75 

74 

73 

62 

54 

76 

76 

82 

80 

78 

76 

68 

6 1 

63 

75 

76 

78 

78 

79 

82 

72.1 

MIN 

38 

41 

60 

37 

32 

38 

50 

33 

43 

42 

33 

42 

51 

53 

37 

43 

41 

57 

63 

61 

58 

56 

49 

40 

37 

36 

54 

58 

61 

63 

65 

47  .5 

EPPS  6  HNH 

MBX 

74 

64 

67 

76 

56 

56 

70 

65 

58 

76 

46 

75 

70 

71 

63 

57 

6 1 

78 

76 

82 

79 

69 

72 

59 

59 

60 

68.6 

MIN 

39 

46 

37 

32 

38 

46 

34 

42 

44 

34 

38 

50 

54 

38 

44 

46 

57 

59 

62 

58 

58 

57 

40 

35 

38 

51 

55 

58 

58 

62 

46  .9 

LAKE  PROVIDENCE 

MBX 

74 

64 

70 

76 

54 

56 

68 

68 

56 

70 

68 

69 

72 

70 

63 

57 

56 

76 

76 

79 

60 

67 

72 

60 

58 

60 

70 

76 

76 

79 

79 

68.4 

MIN 

40 

40 

41 

39 

32 

34 

44 

35 

42 

40 

35 

38 

39 

47 

38 

43 

44 

51 

57 

59 

56 

57 

57 

39 

35 

40 

48 

54 

54 

60 

62 

45.2 

SAINT   JOSEPH  EXP  STB 

nflx 

72 

68 

67 

75 

54 

57 

66 

63 

57 

75 

49 

56 

69 

59 

64 

61 

59 

78 

75 

81 

76 

74 

75 

61 

60 

60 

70 

74 

75 

78 

30 

67.7 

niN 

43 

47 

SO 

40 

38 

36 

43 

37 

42 

49 

38 

39 

48 

53 

38 

38 

49 

53 

60 

61 

59 

59 

58 

39 

35 

35 

50 

53 

60 

64 

66 

47.7 

TBLLULBH 

MBX 

74 

66 

70 

77 

55 

57 

70 

69 

59 

77 

51 

57 

72 

73 

62 

59 

59 

80 

75 

83 

81 

72 

75 

61 

60 

60 

74 

79 

79 

79 

81 

69.5 

MIN 

41 

42 

44 

39 

31 

32 

41 

32 

40 

45 

35 

38 

48 

53 

34 

39 

48 

57 

59 

61 

58 

58 

55 

34 

32 

35 

49 

52 

60 

61 

64 

45.7 

UINNSeORO 

MBX 

75 

68 

67 

78 

58 

60 

73 

66 

60 

75 

47 

60 

7  ] 

7  ] 

66 

62 

60 

78 

74 

82 

82 

72 

62 

69.5 

MIN 

40 

43 

46 

37 

33 

34 

41 

33 

40 

45 

35 

40 

49 

52 

35 

45 

45 

56 

50 

62 

58 

57 

58 

39 

34 

38 

47 

55 

59 

63 

66 

45,5 

WEST   CENTRBL  04 

ASHLBNO  2  S 

MBX 

72 

66 

68 
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35 

35 

46 

39 

46 

59 

36 

44 

50 

61 

45 

45 

46 

60 

63 

60 

59 

57 

55 

41 

36 

43 

49 

57 

57 

65 

65 

49.6 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

HBX 

73 

75 

73 

74 

61 

60 

69 

67 

73 

72 

71 

64 

66 

72 

75 

63 

69 

77 

76 

78 

78 

67 

70 

65 

64 

68 

71 

74 

74 

77 

77 

70.8 

H  1 N 

51 

56 

61 

42 

43 

42 

43 

46 

49 

56 

43 

48 

48 

55 

50 

48 

49 

53 

63 

61 

63 

62 

60 

49 

45 

52 

55 

57 

63 

65 

66 

S3.1 

VERniL ION  LOCK 

HBX 

73 

74 

71 

74 

60 

60 

68 

63 

69 

71 

72 

63 

70 

72 

76 

66 

68 

73 

74 

75 

77 

72 

72 

66 

65 

67 

70 

74 

74 

76 

76 

70.4 

•           ■  ■ 

H I N 

47 

47 

60 

44 

39 

36 

41 

45 

47 

49 

43 

45 

51 

53 

45 

46 

49 

59 

62 

61 

61 

64 

59 

47 

42 

43 

53 

53 

61 

64 

66 

51  .1 

3UU I n  LcninHL  uo 

CfiRVILLE  7  SH 

HBX 

75 

75 

70 

69 

63 

59 

68 

70 

65 

72 

65 

70 

70 

72 

74 

65 

54 

70 

71 

76 

79 

77 

74 

68 

62 

64 

72 

76 

76 

77 

78 

70.5 

HIN 

SO 

S3 

58 

41 

41 

37 

42 

43 

43 

48 

37 

40 

46 

SO 

44 

48 

49 

52 

56 

57 

54 

58 

56 

41 

4  1 

42 

45 

SO 

57 

59 

59 

48.3 

FRBNKL IN   3  NH 

HBX 

74 

76 

71 

70 

60 

66 

72 

69 

74 

73 

63 

72 

73 

76 

64 

70 

77 

76 

79 

79 

78 

75 

68 

63 

65 

70 

75 

78 

79 

80 

78 

72.4 

MIN 

55 

52 

59 

47 

44 

37 

53 

43 

45 

46 

43 

47 

49 

56 

47 

50 

55 

62 

62 

62 

56 

64 

50 

43 

39 

4S 

48 

52 

58 

65 

65 

SI  .6 

JEflNERETIE  E«P  SIO 

HBX 

73 

75 

75 

72 

60 

59 

69 

70 

68 

72 

70 

62 

72 

72 

75 

64 

68 

77 

76 

79 

80 

77 

74 

65 

63 

64 

71 

74 

77 

73 

79 

71.1 

HIN 

51 

51 

59 

46 

41 

39 

40 

44 

43 

46 

42 

42 

46 

52 

48 

49 

52 

60 

63 

60 

58 

60 

60 

45 

41 

43 

47 

S2 

56 

64 

64 

SO. 6 

LBFBYEIIE   FOB  BP 

HBX 

76 

75 

73 

60 

60 

69 

71 

70 

74 

71 

63 

72 

72 

73 

67 

67 

78 

77 

80 

77 

75 

74 

66 

64 

66 

71 

75 

76 

78 

79 

79 

71  .9 

HIN 

50 

53 

58 

43 

41 

39 

48 

45 

50 

46 

42 

49 

51 

52 

46 

46 

54 

63 

64 

60 

60 

64 

52 

42 

41 

45 

48 

SB 

63 

66 

66 

51  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNC  SIBIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIHNB 

MBRCH  1919 


STRi ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
d 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOROBN  CUT 

npx 

60 

68 

79 

72 

7  I 

66 

69 

73 

76 

65 

69 

75 

73 

7S 

72  . 1 

NIN 

54 

56 

61 

47 

42 

41 

42 

47 

46 

49 

45 

49 

SI 

52 

49 

49 

53 

60 

59 

60 

59 

59 

48 

41 

43 

45 

4S 

51 

55 

65 

66 

51  .4 

NEH  IBERjn  5  NH 

MBX 

75 

75 

73 

73 

61 

61 

68 

69 

73 

74 

72 

64 

72 

73 

77 

65 

67 

78 

77 

80 

80 

77 

75 

69 

64 

65 

72 

75 

77 

78 

80 

72.2 

■ 

niN 

53 

53 

64 

44 

46 

37 

47 

44 

48 

58 

42 

47 

48 

56 

47 

50 

53 

54 

62 

59 

65 

67 

65 

42 

41 

49 

59 

62 

65 

63 

63 

53.3 

SOUtHEOSI  09 

BOOTHVILLE  HSO 

nflx 

66 

69 

72 

63 

58 

62 

69 

65 

68 

75 

58 

64 

71 

75 

64 

67 

73 

72 

73 

76 

77 

76 

72 

64 

62 

67 

71 

76 

75 

77 

77 

69  5 

niN 

56 

55 

61 

54 

51 

51 

50 

49 

45 

50 

48 

45 

47 

58 

50 

50 

57 

57 

57 

57 

54 

61 

55 

47 

45 

40 

48 

53 

55 

59 

63 

52  .5 

DELin-BREION  HL  REF 

HBX 

67 

69 

67 

68 

63 

57 

61 

61 

64 

65 

68 

58 

63 

68 

73 

62 

69 

70 

74 

74 

72 

66 

60 

60 

70 

69 

72 

73 

75 

66  8 

fllN 

53 

54 

59 

51 

52 

50 

48 

50 

47 

50 

48 

45 

48 

49 

51 

49 

55 

52 

58 

55 

48 

50 

47 

52 

50 

56 

61 

61 

51  .8 

D0NBLD50NV1LLE 

HHX 

74 

75 

75 

74 

60 

58 

69 

71 

66 

7S 

72 

62 

70 

73 

72 

61 

70 

74 

75 

78 

79 

80 

81 

69 

63 

62 

72 

75 

78 

ao 

80 

71  7 

niN 

57 

56 

59 

48 

45 

41 

42 

47 

48 

53 

43 

44 

46 

S2 

44 

45 

51 

54 

58 

61 

57 

SB 

59 

45 

45 

46 

47 

46 

57 

59 

65 

SI  .0 

CALL inNO 

nBx 

75 

74 

73 

72 

66 

66 

67 

70 

68 

72 

75 

62 

68 

74 

77 

64 

67 

7S 

72 

77 

78 

80 

79 

73 

65 

64 

71 

75 

76 

77 

81 

niN 

54 

59 

62 

52 

47 

45 

45 

51 

47 

S6 

44 

46 

50 

61 

47 

50 

52 

60 

62 

62 

67 

67 

61 

55 

45 

43 

48 

52 

64 

67 

67 

54  .5 

MOUHR 

nBx 

73 

74 

76 

73 

66 

61 

67 

68 

67 

72 

74 

63 

70 

74 

78 

64 

68 

78 

75 

78 

80 

80 

77 

71 

65 

63 

72 

75 

77 

78 

81 

niN 

55 

60 

63 

49 

45 

40 

46 

SO 

45 

57 

44 

44 

50 

58 

48 

so 

53 

61 

61 

62 

59 

64 

59 

45 

42 

43 

45 

53 

63 

68 

68 

53.2 

NEW  ORLEBNS  HSnO  nP 

nBx 

71 

73 

75 

67 

60 

67 

74 

66 

72 

77 

60 

69 

73 

75 

65 

67 

77 

75 

81 

82 

80 

80 

74 

64 

63 

71 

75 

77 

80 

81 

81 

55 

60 

62 

51 

47 

41 

51 

47 

45 

48 

44 

42 

46 

57 

51 

54 

57 

63 

61 

50 

57 

67 

55 

44 

38 

40 

42 

48 

64 

67 

66 

52. 6 

N  0  PDBON  WSFO  CI 

nBx 

75 

71 

74 

67 

60 

67 

73 

67 

72 

76 

61 

72 

75 

75 

66 

57 

77 

75 

80 

81 

82 

80 

75 

64 

63 

72 

76 

79 

80 

83 

82 

niN 

58 

62 

61 

52 

50 

44 

52 

50 

49 

49 

46 

42 

51 

SB 

50 

54 

59 

63 

63 

65 

60 

68 

56 

49 

46 

48 

50 

56 

65 

66 

69 

55.1 

PBRflDIS  7  S 

nflx 

74 

73 

73 

71 

66 

66 

73 

70 

72 

75 

71 

70 

71 

76 

76 

67 

75 

74 

86 

79 

79 

78 

75 

66 

62 

70 

75 

76 

76 

80 

79 

niN 

56 

59 

57 

50 

45 

40 

41 

48 

43 

55 

44 

42 

4S 

59 

47 

47 

54 

60 

60 

62 

54 

68 

59 

44 

44 

38 

45 

47 

63 

65 

65 

51  .9 

PLOOUEMINES  EXP  STB 

MBX 

73 

74 

75 

71 

62 

64 

73 

67 

70 

76 

74 

64 

74 

75 

74 

64 

74 

73 

81 

80 

79 

79 

74 

67 

65 

66 

75 

75 

78 

80 

79 

niN 

54 

62 

62 

49 

49 

52 

52 

52 

47 

52 

45 

43 

46 

59 

48 

47 

49 

53 

57 

60 

55 

56 

55 

47 

43 

44 

46 

51 

S3 

63 

67 

52.2 

RESERVE 

nBx 

72 

72 

75 

75 

74 

60 

70 

70 

75 

75 

75 

72 

74 

72 

75 

65 

73 

75 

76 

78 

80 

81 

74 

75 

68 

70 

72 

76 

77 

80 

82 

73.8 

niN 

53 

50 

45 

45 

43 

45 

48 

46 

50 

50 

50 

50 

SO 

60 

50 

50 

55 

63 

64 

60 

60 

66 

60 

60 

46 

50 

55 

56 

58 

63 

60 

53.6 

SBINT  BERNARD 

nflx 

72 

7  I 

76 

72 

63 

65 

75 

75 

75 

79 

79 

69 

75 

75 

72 

66 

74 

73 

77 

8 1 

79 

80 

78 

67 

63 

71 

75 

76 

78 

82 

80 

74  .0 

niN 

55 

59 

61 

53 

41 

45 

44 

59 

45 

56 

44 

41 

46 

61 

48 

50 

57 

60 

60 

61 

58 

65 

63 

48 

45 

38 

46 

54 

61 

64 

66 

53.4 

THIBODflUX 

nBx 

75 

74 

74 

75 

68 

62 

69 

73 

68 

73 

75 

64 

72 

74 

72 

70 

67 

77 

75 

79 

81 

80 

78 

74 

65 

72 

72 

76 

78 

81 

60 

73.3 

niN 

56 

56 

61 

49 

43 

40 

43 

42 

45 

45 

43 

45 

48 

52 

50 

51 

S3 

61 

59 

61 

58 

57 

60 

45 

42 

4S 

45 

50 

55 

58 

62 

51  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERRTURES 


LOUISIBNO 

nORCH  1979 


Oai  OF  MONTH 


9       10      II      t?      13      l«      IS      16  1 


CALHOUN  EXP  5I0II0N 


CLINTON  5  5E 


LSU  DEBN  LEE  EXP  STB 


RED  RIV  vftLLET  EXP  5T0 


SniNT   JOSEPH  EXP  STO 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRIION  INDEX 
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EVRPORRTION  AND  WIND 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

te  O 

I 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

g 

1  0 

1  \ 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

I  7 

1 6 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

o  °  ^ 

NOHIHHEST  01 

RED  mv  VOLLE'  EXP  510 

EVRP 
HINQ 

.11 

■  \: 

.11 

.25 
1  47 

.15 

41 

.1 
1 1 

.IE 
34 

.1 
22 

.15 
21 

.19 

12S 

.03 
21 

.12 

25 

.2C 

52 

.2C 

101 

.IS 
3 

.06 

33 

.o; 

3C 

.12 
1  1 

.14 

1  1  S 

.IC 
84 

.06 

IS 

.06 

6S 

.  IC 

1 1 1 

.14 
1  54 

.26 

91 

.11 

.21 

.1 

.11 

.2 

.2 

4.50 

NORIM  CENIRHL  02 

CKLMOUN  EXP  StflTlON 

EVflP 
HI  NO 

.1" 

.1 

.21 

.11 

.1! 

.17 
32 

.IC 
32 

.16 

36 

.2: 

8' 

.03 
34 

.12 
2 

.2C 
42 

.1 

61 

.2C 

21 

.IC 
34 

.04 

11 

.16 
94 

.06 

9 

.23 
45 

.16 
26 

.06 

2' 

.07 

S' 

.14 

92 

.2 

73 

.20 
46 

.11 

.11 

.21 

.  1 

.1' 

4  .618 

NORTHERST  03 

SfilNT  JOSEPH  EXP  5TR 

EVOP 
UINO 

8! 

5' 

81 

1  1 

4' 

3. 

ei 

6( 

si 

91 

T 

3: 

4 

10! 

81 

9: 

3! 

9! 

81 

5! 

41 

SI 

T 

IS 

1 1: 

e' 

1: 

1: 

6 

6 

4.68 

2205 

ERSI  CENIRRL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIR 

EVBP 
UINO 
HRX 

niN 

.H 

66 
72 
51 

.15 
39 
Bl 
52 

119 
70 
56 

.17 
126 
71 
47 

.IE 
62 
72 
42 

•  n 

47 
76 
41 

.20 
74 
71 
43 

.IS 
62 
66 
45 

.14 
41 

70 
45 

.22 

59 
75 
56 

.13 
92 
66 
41 

.19 
SE 
6E 
43 

.16 
26 
75 
47 

.09 

se 

71 
51 

.32 
98 
77 
42 

.15 
64 
63 
41 

.10 
78 
60 
44 

.n 

9S 
77 
53 

.03 

79 
72 
58 

-21 
53 
82 
60 

.14 
25 
64 

60 

.OS 
4C 

7S 
61 

.11 
65 
74 

57 

.32 
135 
73 
43 

.28 

108 
70 
40 

.20 
SO 
69 
43 

.16 
30 
78 
46 

.IS 
3 

83 
51 

.16 
46 

82 
56 

.2 
83 
8C 
6 

.r 

5. 
82 
6" 

5.378 
2068 
73.9 
49.7 

SOUIMEflSI  09 

HOunn 

EVRP 
HIND 

.10 
41 

.09 
41 

.13 

99 

.08 

103 

.22 

71 

.18 
44 

.12 
47 

.13 
89 

.19 

37 

.18 
47 

.12 

77 

.13 
37 

.19 
32 

.06 
39 

.24 

65 

.18 

66 

.14 
94 

.18 

112 

.08 
98 

.22 
64 

.18 
28 

.17 
51 

.12 
92 

.34 

127 

.25 
78 

.19 

52 

.36 
28 

.26 
37 

.22 
66 

■  20 
92 

.40 
43 

5.65 
1997 
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STRTION  INDEX 


LOUISlRNfi 
MORCH  1979 


STflT I  ON 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


RBBEVILLE 

PBITfi  SPRINGS  FIRE  TWR 

RLEXRNDRIR 

RMl  TE 

RSHLRND  2  S 
BRSTROP 

BRTON  ROUCE  WSO  fiP  F 
BRYOU  SORREL  LOCK 
SERVER  FIRE  TOWER 
BELRH  FIRE  TOWER 

BIENVILLE  3  NE 
BOGRLUSfl 
BOOTHVILLE  WSO 
BOYCE  3  WNW 
BUNKIE 

BUTTE  Lfl  ROSE 
CALHOUN  EXP  STRTION 
CRRVILLE   2  SW 
CL INTON 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON   4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
OELTfl-BRETON  WL  REF 
OENHRM  SPRINGS 
DE  OUINCY  4  N 
DE  RIDDER 
DONRLDSONVILLE 

EL IZRBETH 
EPPS  6  WNW 
EUNICE 

FRANKLIN  3  NW 
FRRNKLINTON  2 
FRANKLINTON  3  SW 
GRLL IRNO 
GLOSTER   1  W 
GONZRLES 
GRRND  COTEflU 

GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND   3  NW 
HANNA  3  S 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STRTION 
HOSSTON 

HOUMA 

JEANERETTE   EXP  STR 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVILLE 

KENTWOOO 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE   CHARLES  2  N 
LAKE   CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LIVINGSTON 
LOGRNSPORT   4  ENE 
LONGVILLE 


0007 
0021 
0098 
0205 
0349 
0537 
0549 
0555 
0617 
0639 

0800 
0945 
1  157 
1232 
1287 
1  365 
1411 
1565 
1891 
1899 

1979 
2023 
2121 
2151 
2212 
2330 
2350 
2361 
2367 
2534 

2800 
2971 
2981 
3313 
3322 
3327 
3433 
3657 
3695 
3800 

3804 
3815 
3864 
3867 
3979 
4034 
4050 
4288 
4355 
4398 

4407 
4674 
4700 
4732 
4739 
4816 
4859 
4884 
4931 
5021 

5026 
5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5438 
5527 
5584 


VERMILION 
ST  TAMMANY 
RAPIDES 
TANGIPAHOA 
NATCH  1 TOCHES 
MOREHOUSE 
E  BRTON  ROUG 
IBERV ILLE 
EVANGEL INE 
LA  SALLE 

BIENVILLE 
WASHINGTON 
PLRQUEMINES 
RRPIDES 
AVOYELLES 
ST  MARTIN 
OUACHI TA 
IBERVILLE 
E  FELICIANA 
E  FELICIANA 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TRMMRNY 

RCRDIR 

PLAQUEMINES 

LIVINGSTON 

BERUREGRRD 

BEAUREGARD 

ASCENSION 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
ST  LANDRY 
ST  MARY 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
LAFOURCHE 
DE  SOTO 
ASCENSION 
ST  LANDRY 

NATCHI TOCHES 

JEFFERSON 

ST  HELENA 

E  BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

SABINE 

CLfilBORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CATRHOULR 

CADDO 

TRNGIPRHOfl 

RLLEN 

BOSSIER 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CRLCRSIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

LIVINGSTON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 


29  58 

30  26 

31  19 
30  43 

32  07 
32  47 
30  32 
30  08 

30  47 

31  38 

32  22 

30  47 

29  20 

31  23 

30  57 
30  17 

32  3  1 
30  12 
30  52 

30  48 

32  10 

31  45 

32  49 
30  32 
30  15 

29  13 

30  28 
30  31 
30  50 
30  07 

30  52 
32  37 
30  29 

29  49 

30  51 
30  49 

29  26 
32  12 

30  14 

30  26 

31  48 

29  14 

30  50 
30  34 

29  53 

30  32 

31  54 

31  22 

32  45 
32  53 

29  35 

29  57 

30  14 
32  13 

31  29 

32  21 
30  56 
30  30 
32  25 
30  1  3 

30  12 
30  00 
30  15 

30  07 
32  48 

31  09 

30  30 

31  59 
30  36 


92  08 
90  03 

92  28 

90  30 

93  06 

91  54 
91  08 

91  19 

92  34 
92   I  1 

92  56 
89  52 

89  24 
92  43 
92  10 

91  41 

92  20 
91  07 

91  01 

90  58 

92  06 

93  42 
93  25 
90  07 

92  22 

89  16 

90  58 

93  26 
93  18 

90  59 

92  48 

91  34 

92  26 

91  33 
90  10 
90  1  1 
90  18 

93  50 
90  54 

92  02 

93  06 
90  00 
90  40 
90  59 
93  25 
90  29 
93  21 
93  23 
93  04 
93  53 

90  44 

91  43 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  01 

91  59 

92  48 

93  13 

93  13 
91  10 
93  16 
90  45 
93  57 
93  14 


10 
30 
87 
180 
225 
140 
64 
15 
105 
200 

307 
103 
0 

1  10 
80 
5 

180 
25 
180 
200 


220 
230 
40 
25 
5 
35 
95 
180 
40 

150 
99 
50 
12 
145 
145 
2 

255 
10 

55 

150 
2 

225 
60 
6 
45 
125 
420 
380 
200 

15 
20 
30 

320 
70 

200 

218 
53 

175 
35 

38 
10 
5 
9 

103 
240 
40 
210 
1  14 


8A 
8A 
8A 
5P 
MIO 


9R 

MID 
8R 
MID 
MID 


8R 


8fl 
7R 
5P 
8R 
8A 

8A 
8A 
8R 

8fl 
8fl 

MID 

MID 
8R 


5P 


8R 


MID 
8fi 

MID 
8fl 
8A 

5P 


8fl 
IP 
8fl 
8fi 
8R 
5P 
MID 
8A 
IP 
IP 

MID 
8A 
MID 
MID 
8R 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 

8R 
8A 
7A 
5P 
8A 
8A 
7A 
8A 
8A 
8A 

8A 
8A 
7A 

MID 
8A 

MID 
8A 
7A 
7A 
5P 

7A 

8fl 
7A 
8A 
9R 
8A 
8A 
8fi 
4P 

8A 
8A 
8R 
IP 
8A 
7A 
5P 
7A 
8A 


MID 
8A 
8A 

MID 
8A 
8A 
8A 
5P 
7A 


H 
H 
H 

HJ 
H 


H 

C  HJ 


C  H 


8ACGH 
H 


:g 


H 
H 

|C  H 
GH 
H 

H 
H 
H 

H 

C  H 


8A 


GH 
H 

C  H 


H 
H 

:  HJ 

H 

:  H 
:  H 


CITY  OF  ABBEVILLE 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBRCH  CORP 
NATL   WEATHER  SERVICE 
CENTRRL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LRCHNEY 
CLRRENCE   J  HOTARO  JR 
L  S  U  NORTH  Lfl  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  H05P 
KENNETH  M  CAIN 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  OTT 
MRS  RUBY   V  ALLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STRTION 
DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 
DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY   WRTER  PLANT 
MARIANGE   G  GUILLOT 

CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKLINE  GAS  CO 
ROYNE  H  FONTENOT 
CENTRAL   LA  ELECTRIC  CO 
FRED  B  ORMflN 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 
MARGARET  E  JAMISON 
CITY   OF   GONZALES-SEW  PL 
ST  CHARLES  COLLEGE 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF   GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  LAURA  L  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILOLIFE  SERV 
LA  DEPT  OF   NATURAL  RES 
CHARLES  D  WOOD 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 

USDA-SUGRRCANE  FLO  STA 
LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 
MARION  E  BLANCHARD 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 

INACTIVE  12/31/78 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

FAA 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LA  POWER  i  LIGHT  CO 
JAMES  M  MILLER 
L I  V  I NGSTON  PARISH  S  OFF 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
FRED  REEVES  JR 
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STATION  INDEX 


LOU  I S I flNfl 
MARCH  1979 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

d 

a: 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a 

s 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

\-/         W  1       I  \    V    1   l\ 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

5620 

06 

E  BRTON  ROUG 

8 

30 

22 

91  10 

21 

8A 

8R 

8f 

1 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

LSU  OERN  LEE  EXP  STR 

5630 

05 

RflPIOES 

2 

31 

1  1 

92  24 

70 

8A 

8R 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MRMOU  4  S 

5852 

05 

EVRNGEL INE 

7 

30 

34 

92  25 

55 

5P 

5P 

TRANSCONT INENTAL   G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93  44 

373 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SRR 1 NF 

1  2 

31 

34 

93  29 

260 

8A 

8fl 

H 

DnDFDT     D  PCMTDV 
KUutKI     K  L/L.INIKT 

1  1  Mr  1  U  IN 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92   1  5 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

RVOYELLES 

2 

31 

09 

92  02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93  14 

270 

C 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LRNDRY 

1 

30 

4  1 

91  45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

8142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  I 

92  35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSRRD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93  17 

185 

8R 

8A 

C  H 

MUNICIPRL   POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92  53 

1  20 

8A 

MRS   OLLIE   M  MAHAFFEY 

MONROE  FAR  RP 

6303 

02 

OURCHI TA 

9 

32 

31 

92  03 

78 

M  I  0 

M  I  D 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACHl TA 

9 

32 

32 

92  04 

70 

8R 

8A 

C 

NORTHEAST   LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT    I  N 

6364 

01 

rflnnn 

L  n  u  u  u 

1  J 

32 

42 

93  58 

200 

8A 

cniiTi-iiicrCTcDiii    ci  c  f~  f~ 

bUUIHWLoltKN   LLtL  LO 

MnRfiQw  r  I  T Y 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91  11 

5 

8R 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NRTCHI TOCHES 

6582 

04 

NRTCHI TOCHES 

1  1 

31 

46 

93  05 

I  30 

8A 

8R 

C  H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIfl  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9 1  53 

25 

8A 

8R 

H 

GULF   S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLERNS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90  04 

3 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLERNS  WSMO  RP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90  15 

4 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90  08 

5 

M  I  0 

MID 

H 

NATL   WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90  02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WRTER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  5  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

04 

89  58 

0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90  08 

22 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HRLL 

6670 

09 

ORI  FANS 

u  i\  l_  l_  n  1*1  o 

g 

29 

57 

90  04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFU    nPIFDMQ    n    P    c  c 
INtW    Ur\LLH[\o    U    r    O  O 

R 

6672 

09 

ORLERNS 

8 

29 

59 

90  0  1 

10 

1  2M 

SWG  AND  WRTER  BOARD 

NEW  ORLERNS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90  04 

1  2 

1  2M 

SWG  AND  WRTER  BOARD 

NEW  ORLERNS  0  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90  07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91  22 

45 

8A 

8A 

H 

CRJUN  ELEC   PWR  COOP  INC 

OAKDRLE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92  41 

1  00 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91  26 

1  10 

8fl 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

691  1 

06 

E  FELICIRNA 

6 

30 

44 

00  59 

1  30 

7A 

PERCY  E  OREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92  47 

65 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

5962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

9 1  40 

70 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLR  3  SSW 

6978 

05 

1  Q    Qpl  1  F 
l_  n    o  n  L  L_  L 

]  J 

31 

52 

92  16 

100 

8A 

8A 

C 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

UrLLUUonD 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92  04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAOUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90  26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELRNCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89  47 

30 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

05 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90  45 

1  90 

1  P 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLRIN  DERLING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93  4  1 

29  1 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLRQUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  9 

91  14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLRQUEMINES  EXP  STR 

7368 

09 

PLAQUEM I NES 

8 

29 

35 

89  50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91  13 

1  5 

8R 

CITY-PORT   RLlEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93  38 

1  55 

8A 

8A 

8  A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

Q 

30 

04 

90  34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

KULI\trtLLtK    WL  KLrUbt 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92  49 

4 

8R 

8A 

C 

U  S  F ISH  4  W I LDL IFE 

ROOESSA 

7950 

01 

CRODO 

1  1 

32 

58 

94  00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93  17 

238 

8  A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L INCOLN 

9 

32 

32 

92  36 

300 

8A 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

3  1 

92  39 

275 

8R 

8R 

LA   TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNRRD 

8108 

09 

ST  BERNRRD 

5 

29 

S2 

89  50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL   GAS  CO 

SRINT   JOSEPH  EXP  STR 

8163 

03 

TENSRS 

8 

31 

57 

91  14 

78 

8R 

8A 

8  A 

GH 

NE  Lfl  EXPERIMENT  STR 

SHERIDRN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

51 

89  59 

330 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8435 

01 

CADDO 

1  I 

32 

31 

93  45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  RP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  ] 

32 

28 

93  49 

254 

M  I  D 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91  49 

50 

8A 

MRS  CARMEN   R  RABALAIS 

SLRGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93  08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HRYMON 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89  46 

10 

8  A 

8R 

:  H 

NORR-NRTL  WEATHER  SERV 

SPERRSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92  34 

200 

IP 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93  27 

250 

8A 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRF  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90  39 

30 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHl TA 

9 

32 

43 

92  05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93  01 

170 

7  A 

MRS  PEARL   M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93  23 

12 

8A 

CITY  WRTER  PLANT 

TRLLULRH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91  13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THI80DRUX 

901  3 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90  49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBODRUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92  12 

14 

8R 

8fl 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDALIR  2 

9357 

05 

CDNCORDIfl 

8 

31 

35 

91  26 

60 

8A 

[ 

V lORL I  A  F IRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

12 

30 

12 

93  35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STflT I  ON 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  fiNO 
TRBLES 


OBSERVER 


WfiTSON  8  ENE 
WESTORLE  3  SW 
WINNFIELO  2  W 
WlNNSBORO 
WINONR  F IRE  TOWER 
WOOOWORTH  2  SE 
ZRCHRRY  2  ESE 


9480 

9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


LIVINGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRRNKL IN 

W  1  NN 

RRPIDES 

E  BATON  ROUC 


30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


85 
140 
160 

80 
220 
116 

85 


8R 


H 

C  H 
CGH 


RRLPH  E  CLRRK  JR 

RBSOLUM  P  OILL 

ESTES  B  BOZEMRN 

Lfl  DEPT  OF  NRTURRL  RES 

STRTE   DIV  OF  FORESTRr 

Lfl  DEPT  OF  NRTURRL  RES 

MRNUEL  F  ROORIGUEZ 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


AddiCional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evapoj-ation  in  inches  and 
wind  movement  uTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 


OBSERVATION  TIME: 


The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  times  in  local  standard  time ,  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day  I ight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6 :  DO  a  .m .  ,  c  .  s  .  t .  Data  in  the  "Extremes"  tabl e  ,  "Dai  I y  Prec  ipit at  ion"  table ,  "Dai  1 y 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  d  iameter  unl ess  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ ished  in  the  "Snowf al I  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  si eet  ,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat  ions ;  consequent  1 y,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Val ley  Exp 
Station 

St .  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:  Ruston  fine  sandy  I oam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 
Bare 


:  Bluff  Terrace 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Degree  of  Slope 

0% 

O.U  to  S 
OZ 

02; 

0% 

ox 

0% 
0% 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount   included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at   station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Ijily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   i_ay   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Prec  i pi tat  ion  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Cl imatological  Data"  bul letin  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  aunset . 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  she  I ter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:       1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK    4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO    6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 

8-MISSlSSIPPI     9-OUACHlTA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CL IMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locat  ions ,  elevations ,  exposure ,  etc.,  of  substationa  through  1955  may  be  found  in  the  publ icat  ion 
"Substation  History"  for  thia  State ,  price  35  cents .  Similar  information  for  regular  Nat  ional  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscript  ion  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  7nc lud  ing  annual  summary ;  $8 .00  add  it  ional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
sunmary.     There   \b  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevillp,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE  : 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREfiTEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


4  STATIONS 
ASHLAND  2  S 
BAYOU  SORREL  LOCK 
NEW  ORLEANS  D  P  S  6 
JEANERETTE  EXP  STA 


89  DATE 
31  DATE 
18.53 
3.04 
10.15  DATE 


20' 
05 


22 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

ISPEED  -  n.P.H. 1 

RELBTIVE  HUnlDITT 
fiVERBGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DATS  WITH 
PRECIPITBTION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

nvERRCE  1  TENTHS  1 
SKY  COVER 
SUNRISE  TO  SUNSET 

•  z 
z  o 

a  — 

RESULTnNt 
SPEED 

FBSIEST 
MILE 

DIRECTION  OF 
FBSIESI  nILE 

s  ^ 

STBNOBRO  OF  TIME 

CENTRAL 
00     06     12  18 

a 

o 

^  z 

BATON  ROUGE  WSO  RP 

12 

3  .  1 

7.8 

24** 

18 

1 1 

89 

91 

62 

66 

7 

2 

1 

3 

0 

2 

15 

7.3 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

12 

3.6 

9.0 

29** 

16 

1 1 

90 

92 

68 

71 

6 

3 

5 

0 

1 

1 

16 

7.0 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

14 

3.6 

8.0 

28** 

16 

1 1 

78 

83 

64 

67 

5 

4 

3 

2 

0 

1 

15 

46 

7.5 

SHREVEPORT  WSO  AP 

1  1 

2.0 

8  .  1 

23** 

18 

1 1 

85 

91 

65 

56 

3 

5 

4 

4 

0 

1 

17 

48 

6.8 

DIRECTOR 

NATIONAL   CLIMATIC  CENTER 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
RND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801. 


ry^\^^    NRTIONRL   OCEPNIC   RND  /ENVIRONMENTAL   DRTfl  RND   /NRTIONRL   CLIMRTIC  CENTER 
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MONTHLY  SUMMnRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DflTfi  louisi«nr 

APRIL  1979 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO.  OF  DAYS 

SNOt 

.  SLEET 

NO 

.   OF  DAYS 

sini ION 

MAX  . 

[  HIN. 

|l 

1 

I 

S 

if 

2 

i 

i 

1 

° 

i  § 

NORTHMEST  01 

COTTON  VflLLEl' 
LOGBNSPORT  4  ENE 
MINDEN 

PLBIN  OERL INC 

RED  RIV  VHLLEY  EXP  STB 

75.1 
78.4 
75  .5 
74  .  1 
75.3 

51  .9 
54  .0 
54  .3 
49. S 
S3. 6 

63  .5 
66.2 
64.9 
61  .8 
64.5 

-  .6 

-  2.8 

87 
86 
87 
86 
BS 

17 

24. 

17 

17 

1B» 

34 
34 
36 
33 
37 

s 

5 
5 

6- 

5 

88 
39 
68 
120 
73 

0 
0 
0 
D 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5  .64 

4  .49 

5  .86 
6.71 
5.45 

-  .40 
.99 
.69 

1.15 
1  .70 
1  .57 
1  .39 
1  .37 

23 
22 
23 
23 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 0 
B 

1 1 

1 1 

9 

4 
4 

4 

5 
4 

1 

2 

2 
3 

2 

SHREVEPORT  HSO  BP  R 

76.1 

55.9 

66.0 

.4 

88 

16 

36 

5 

50 

0 

0 

0 

0 

7.42 

2  .23 

3.06 

22 

.0 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

64  .5 

-   1  .0 

5.93 

.80 

.0 

NORTH  CENTRPL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CBLHOUN  Exp  stbtion 
HOnER  EXP  SIBI ION 
MONROE  Fflfl  BP 
MONROE  NLU 

76.3 
75.2 
75. 4M 
73.5 
74  .  4M 

53. IM 
53.6 
52. DM 
56.4 
55.9 

64  .7M 
64  .4 
63. 7M 
65.0 
65. 2M 

-  1  .5 

-  .9 

87 
87 
87 
84 
85 

16 
1 1 

n 

19 
18 

34 
34 
32 
40 
40 

5 
5 
5 
5 
5 

63 
78 
72 
60 
60 

0 
D 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
D 
D 

6.47 
10.17 
6.72 
6.44 
9.12 

5.17 
1  .24 

2.30 
3  .22 
1  .93 
2.39 
2.80 

22 
23 
23 
2 

23 

.0 
.  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
]  3 

10 
12 

6 
7 

3 
6 

2 
4 

1 
2 
3 

PnQTRM   1  Q    Trru  iiutw 
RUO'UN-LH    itLn  U>ilV 

UlNNFIELD  7  H 

75.7 
76.2 

53.9 
54  .9 

64  .8 
65.6 

.4 

-   1  .5 

BB 
87 

17 
16 

35 
36 

5 
5 

50 
4S 

0 
0 

D 

0 

D 
D 

0 

0 

8.22 
9.39 

2.95 
3.96 

2.03 
3.18 

22 
23 

.0 
.0 

0 
0 

1 1 

12 

6 
6 

3 
3 

DIVISION 

64  .8 

-   1  .0 

B  .06 

2.88 

.0 

NORTHEfiST  03 

BASTROP 
EPPS  6  HNH 
LOKE  PROVIDENCE 
SflINT  JOSEPH  EXP  STB 
TBLLULBH 

77  .D 
75. D 
73.6 
74  .3 
74  .6 

55.2 
55.7 
54  .7 
58  .4 
SS.5 

66  .  1 
65  .4 
64  .2 
66.4 
65.2 

.  4 

-   1  .8 
.0 
.7 

87 
85 
83 
86 
85 

1  7 
18. 
IB- 
IS 
18. 

37 
39 
40 
45 
39 

5 
5 
5 
5 
5 

5 1 
72 
81 
45 
74 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
D 
0 

I  0  .86 
9.19 
10.53 
12  .09 
9.99 

5.75 

5.42 
7.57 
4.71 

3.20 
2.10 
2. 06 
2  .48 
3.62 

1 

13 
13 
1  3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 

1 1 
1 1 
1 1 

B 
5 
10 
9 
7 

3 
3 
5 

5 
3 

HINNS80R0 

76.1 

56.4 

66.3 

-      .  1 

66 

17 

39 

5 

53 

0 

0 

0 

0 

10.38 

5  .70 

3.21 

1  3 

.0 

0 

9 

7 

4 

DIVISION 

65.6 

-  .6 

10.51 

5  .56 

.0 

HEST   CENTRBL  04 

B5HLRND  /  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NBTCHI TOCHES 

76.3 
75.0 
77.0 
75  .6 
77  .0 

51  .7 
52.2 
55.4 
53  .8 
56.0 

64  .0 
63.6 
66.2 
64  .7 
66  .5 

-  .8 

-  1  .0 

86 
87 
87 
87 
88 

26* 

17 

17 

17 

26. 

3  1 
36 
38 
35 
39 

5 
S 
5 
5 

78 
70 
45 
61 
39 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.68 
8. 67 
5  .82 
5.79 
4  .68 

.53 
.4  1 

2.30 
1  .96 
1  .16 
1  .04 

22 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

lo 

10 
10 
9 

4 

5 
3 
5 
4 

2 
3 
2 

1 
1 

ROSEPINE  EXP  STBTION 

76.4 

55. 4M 

65. 9M 

85 

26 

39 

5 

42 

0 

0 

0 

0 

5  .60 

1  .26 

4. 

.0 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

65.2 

-   I  .6 

6.27 

1  .07 

.0 

CENTRBL  05 

BLEXBNDRIB 
BELBH  FIRE  lOHER 
BOTCE   3  HNU 
BUNKIE 

GRBNO  COTEBU 

75.9 
77.9 
75  .9 
75. 8M 
7B.1M 

SB. 3 
56.3 
57  .6 
SB  .5 
56. 8M 

67.1 
67.1 
66  .8 
67. 2M 
68. 5M 

-  .3 

65 
66 
84 

85 

25 
17 
16 

16 

44 
39 
42 
44 
44 

5 
5 
5 
S 
5 

35 
37 
37 
36 
19 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.95 
B.OO 
6.65 
10.73 
15.40 

5.14 

10.67 

2.14 
2.35 
2.00 
2.60 

21 
22 
2 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 1 
1 1 

10 
10 

6 
6 
6 
8 

1 
2 
2 
4 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEBN  LEE  EXP  STB 

MBHOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  ROBDS  S  ESE 

75  .6 
76.7 
78  .8 
77.6 
78.3 

SB  .2 
58.0 
62. 3M 
58.6 
58.4 

66  .9 
67.4 
70  .6M 
68. 2 
6B.4 

-     .  1 

66 
85 
86 
85 
84 

17 
17 
16 
17 
19. 

44 
43 
44 
43 
45 

5 
5 
5 
5 
6 

35 
32 
1  3 
27 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.11 
6.53 
7.91 
13.34 
13.8D 

6.43 

2.12 
2.30 

4.50 
7.05 

23 
21 

22 
22 

.0 
.0 

■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  2 
9 
6 
8 
6 

6 
4 
4 
6 
5 

3 
2 
4 
S 
3 

OLD  RIVER  LOCK 

ULLrl    J  OOH 

HOODWORTH  2  SE 

76.6 
75.4 
76.5 

5b. D 
54.2 
57.0 

67.3 
64  .8 
66. B 

84 

87 
86 

16 
17 
17 

45 
36 
40 

6. 

5 

9 

32 
65 
45 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
D 
0 

12.29 
9.10 
6  .54 

1  .06 

3.11 
1  .50 
2.10 

22 
23 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
12 
10 

8 
7 
4 

6 
S 
2 

DIVISION 

57.5 

-  .2 

9.64 

4  .39 

.0 

EAST  CENTRBL  06 

BMITE 

BBTON  ROUGE  HSO  BP  R 
BOGALUSB 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON   4  NNH 

79.6 
78 .  I 
79.0 
77  .2 
79.6 

58.8 
59  .5 
58.7 
58.3 
59  .2 

69.2 
68  .8 
68.9 
67.6 
69.4 

1  .5 
.4 

1  .0 
.3 

1  .4 

88 
85 
89 
64 

87 

17 
1 

18 
1  7 
16. 

43 
44 
4  1 
4  1 
40 

6 
6 
5 
g 
6 

19 
19 
27 
34 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  1  .90 
1  1  .48 
1  1  .82 

8.63 

6.38 
6  .85 

3.60 

3.71 
5.24 
4  .50 
6.99 
3.7D 

3 
21 

4 
22 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 
6 
8 
6 

5 

4 

5 
5 

4 

3 
2 
4 

3 

FRANKLINTON  3  SW 
HAMMOND  3  NH 
LSU  BEN-HUR  EXP  STB 
SLIDELL  HSO  RFC 

78.6 
79.4 
78.4 
78  .6 

57.7 
SB. 6 
60. 4 
61  .3M 

68.2 
69. D 
69.4 
70. OM 

.8 

89 
88 
66 
85 

13 
1 

18. 
20. 

4  I 
4  1 
44 
43 

6 
6 
6 
6 

29 
24 
21 
1 1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
D 
D 

0 
0 
D 
0 

0 
0 
0 
D 

1  1  .29 
14  .09 
14  .47 
6.64 

9.21 

4  .97 

4  .79 

5  .55 
3.61 

3 
22 
21 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
6 
7 
6 

4 
5 
5 
4 

3 
5 
3 
2 

DIVISION 

69.0 

1  .3 

1  1  .54 

6.59 

.0 

SOUTHHEST  07 

CROHLEY  EXP  STBTION 
DE  OUINCY  4  N 
DE  RIDDER 

78.6 
80.  DM 
78.  IM 

59.9 
56.  DM 
56.7 

69.3 
68.  OM 
67. 4H 

87 
86 
67 

17 
20. 
18 

1 

43 
42 
42 

5 

6. 

5 

20 
35 

0 

Q 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 
0 

9.36 
8.68 
6.94 

4  .46 

3.50 

4  .67 
3.50 
2.90 

21 
?1 
?1 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
8 

3 
4 
4 

2 
2 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louisibn« 

APRIL  1979 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  Of  OUTS 

5N0H 

.  SLEET 

NO 

OF 

S  Tfl  T I  ON 

■c 

fifix . 

M  1 

N  . 

g 

s 

J  ? 

° 

UJ 

%  1 

I 

i 

I 

g 

i  1 

s  ■ 

i  1 

°  i 

° 

° 

5  J 

s  i 

1 

s 

i 

° 

si 

U  i 

a  £ 

s 

s  I 

s 

i 

s 

Q 

T 

- 

EL IZIBEIH 

76.8 

57 

.5 

67.2 

■  .3 

86 

26- 

4  1 

5 

36 

0 

0 

0 

Q 

7 

40 

1  .84 

2.14 

4 

.0 

0 

10 

6 

2 

HfiCKBERC'  8  5SH 

7S.7 

63 

.5 

69.6 

1  .0 

85 

IS- 

50 

5 

12 

0 

0 

0 

0 

7 

23 

3.45 

4  .36 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

JENNINGS 

79  .0 

59 

.2 

69  . 1 

.  I 

89 

1 1 

4  3 

5 

2  3 

0 

0 

0 

0 

5 

65 

.20 

I  .82 

2 1 

.0 

0 

6 

4 

3 

LRKE  CMBRLES  HSO  BP 

76.7 

60 

.8 

68.8 

-      .  1 

86 

13 

44 

5 

19 

0 

0 

0 

0 

6 

32 

1  .99 

3.79 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

76.1 

SB 

.8 

68.5 

87 

17 

43 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

7 

99 

I  .95 

20 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

78.  in 

63 

.6" 

70. 9M 

87 

14 

49 

5 

9 

0 

0 

0 

Q 

3 

95 

1  .76 

3 

.0 

0 

5 

3 

I 

VERMIL ION  LOCK 

77.4 

61 

.2 

69.3 

87 

14 

45 

5 

1  7 

0 

0 

0 

0 

7 

79 

3.35 

22 

•  0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

68.8 

.4 

7 

13 

2.56 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SH 

77.8 

59 

.7 

68.8 

.5 

89 

20 

47 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

12 

83 

8.42 

5.70 

22 

.0 

0 

7 

5 

4 

FRBNKL IN  3  NH 

78  .6 

6  1 

.6 

70 . 1 

I  .  1 

86 

1  3 

49 

7. 

7 

0 

0 

0 

0 

]  3 

75 

9  .93 

6  .55 

2 1 

.0 

0 

6 

5 

3 

JEBNERETTE  EXP  STB 

78. 2M 

61 

.2M 

69. 7n 

88 

25 

47 

6 

12 

0 

0 

0 

0 

IS 

39 

1  1  .44 

10.15 

22 

.0 

0 

7 

4 

4 

LflFBYETTE  FBH  PP 

77.6 

61 

.0 

69.3 

.5 

86 

16 

46 

5 

15 

0 

0 

0 

0 

IS 

S7 

10.66 

7.84 

21 

.0 

0 

9 

4 

4 

nORGBN  CUT 

78.4 

61 

.9 

70.2 

.3 

84 

14 

50 

6 

S 

0 

0 

0 

0 

7 

06 

2.63 

2.85 

22 

.0 

0 

6 

4 

3 

NEH  IBERIB  5  NH 

79.2 

62 

.8 

71  .0 

86 

14 

46 

6 

9 

0 

0 

0 

0 

13 

42 

4  .80 

22 

.0 

0 

8 

5 

4 

DIVISION 

69.9 

.9 

13 

00 

8.67 

.0 

. 

SOUTMEBSI  09 

BOOTHVILLE  HSO 

76 . 1 

62 

.  3 

69  .2 

8 1 

1 9 

49 

6 

]  1 

0 

0 

0 

0 

5 

23 

2.15 

22 

.0 

0 

s 

3 

2 

DELTB-BRETON  HL  REF 

73.6 

61 

.8 

67.7 

78 

23« 

54 

7. 

8 

0 

0 

0 

0 

4 

44 

.0 

0 

DONBLOSONV ILLE 

78.7 

61 

.8 

70.3 

.4 

85 

20- 

51 

5 

8 

0 

0 

0 

0 

1 1 

38 

5.50 

22 

.0 

0 

7 

6 

4 

GBLL IBNO 

78  .7M 

64 

.  1  f1 

71  .4M 

83 

I  4 

50 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

5 

07 

2  .02 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOUMB 

79.0 

63 

.9 

71  .5 

1  .7 

86 

17 

46 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

6 

82 

2.47 

2.92 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

NEH  ORLEANS  HSHO  BP  R 

79. S 

62 

.7 

71  .1 

2.5 

85 

18» 

46 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

4 

90 

.75 

2.40 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

N  0  flOBON  HSFO  CI  R 

80. 2H 

65 

.7M 

73.0" 

3.5 

87 

17. 

52 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

2.76 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

PBRBOIS  7  S 

78.5 

61 

.9 

70.2 

85 

14 

45 

7. 

13 

0 

0 

0 

0 

5 

66 

I  .38 

3.33 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

PLBQUEniNES  EXP  STB 

78.7 

64 

.  1 

71  .4 

83 

21- 

49 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

98 

3.90 

23 

.0 

0 

5 

3 

3 

RESERVE 

82.8 

62 

.8 

72  .8 

4.3 

86 

24 

50 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

24 

3.01 

•  0 

0 

SflINT  BERNBRD 

79.8 

62 

.5 

71  .2 

85 

26. 

47 

7. 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

20 

1  .88 

22 

.0 

0 

5 

3 

THIBODBUX 

79.5 

61 

.8 

70.7 

1  .7 

87 

14 

49 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

12 

38 

7.65 

5.20 

21 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

70  .9 

1  .6 

7 

12 

2.96 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  fOLLOHING  STBTfON  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITflTIO 


STRT  ION 


DRY   OF  MONTH 


123     456  789 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


COTTQM  VftLLEV 
GLOSTtQ  1  U 
HANfIA  3  S 
HBSSTBM 
VEITMVILLL 

KORAN 

LOGANSPOBT  A  EME 
MINOEIi 

MOOaiMCSPOBT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  S 

ROOESSA 

SHREVEPOQT  DGUNTQIM 
SMREVEPOST  USO  flP 


NORTH  CENTRAL  O; 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUr«IA  LOCKS 
HOrCH  EJtP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TQICR 

WRION 

rCNROE  NLU 
RUSTON 

BUSTON-tA  TECH  UNIV 


SPEARSVILLE 
STERL ING TON 
UINNFIELO  2 
UINONA  FIRE 


NORTHEAST 


IRE  TOWER 


eASTROP 
EPPS  6  WNW 
LAKE  PROVIOENCE 
OAK  GROVE  2  WSkI 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


ueST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRANC  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
HOSEPINE  EXP  STi 
SLAGLE 


grand  coteau 
jonesville  locks 
lsu  dean  lee  exp  sta 

MAMGU    ■*  S 

MARKSVILLE 

rtLVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SJrrCSPOHT 


EAST  CENTRAL 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

DATON  ROUGE  WSO  AP 

eOGALUSA 

CL INTON 

CL INTON  S  SE 
COVINGTON   4  NNU 
OENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTON  3 
FRANKL INTON  3  SU 

GREENSBURG 

GREENkCLL  SPRINGS 

HArrUND  3  NU 

L IVINGSTON 

LSU  OEN-HUH  EXP  STA 

OAKNOL  IA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOkCR 
SHERIDAN  FIBE  TOtCR 
SL IDELL    U50  RFC 

SPRINGVILLE  FIRE  TOICR 
IMTSON  S  CNE 
ZACHARY  2  ESE 


6.6B 

e.8 

4.2S 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3.20  2.D'> 


OD  2.17 
20  2.17 
79  l.gi 
10  2. OS 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTMICST  07 
AQUVILLC 

CBOM.EY  tXP  STATION 
OE  QUINCV  ^  H 
Oe  QfOOCB 
CL  IfAOCTH 

MACKBCRQ'r  a  SSM 

JCNNJHOS 

LAl^E  CHARLCS  2  fi 
(.AKt  CHAQIES  USD  AP 

LQMGVH.LE 
f«8l«HTAU 

MiTTiE  a  SE 

OA^DAlE 

OOEBLIN  riQE  TOhCQ 

QOCilE*^EI.LEQ  lA.  QEPUGf 

SUGARTOUN 

SUL  Pmu8 

VtRMIL  ION  LOCK 

V IKTON 


SOUTH  CENTRAL 

BAvou  SORREL  l0C« 
BuTTt   LA  HOSE 
CAQVKiE   2  Su 
FRANKL IH    1  MW 
JEANERETTE    EXP  STA 

I flFAVETTE    FAA  AO 
mOGAN  CITT 
NEM  IBERIA  S  NU 
PLAQUCniNE  2  N 


600TWVILLE  USO 
DELTA-BRETON  14.  REf 
OONALOSONVILLE 
GALL lANO 
GONZAI  ES 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  USO  CI 
NEM  ORLEANS  USMO  AP 

M  0  A060N  wsro  CI 

NEM   BHLtANS  ALGIERS 

NFM  ORLEANS  0  P  S  14 
NEW  ORLEANS  UATER  PL T 
NEW  ORLEANS   CITY  MALL 
NEW  ORLEANS  0  P  S  5 
NEM  ORLEANS  D  P  S  3 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 
PARAOIS    7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 

THI600AUX 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.02  3.< 
.46  4.1 

-SO  3.! 


.21  1.1 

! . es  1 . 

'.7S  2. 


5.&0  1.: 
.60  2.1 
6.06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 

K 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

"  ■ 

NORIMHESI  01 

COIION  VOLLET 

MBX 

83 

68 

74 

65 

68 

8 1 

63 

78 

78 

7 1 

62 

75 .  1 

M I  N 

63 

51 

51 

50 

34 

37 

47 

50 

44 

47 

51 

70 

56 

46 

48 

50 

51 

55 

54 

58 

60 

52 

60 

57 

55 

61 

45 

46 

51 

46 

51.9 

LOCBNSPORI  t  tut 

MBX 

86 

85 

81 

7-7 

73 

70 

75 

66 

85 

82 

80 

74 

66 

80 

76  . 4 

MIN 

66 

56 

54 

51 

34 

45 

49 

6^ 

47 

54 

63 

62 

57 

45 

49 

SO 

SO 

59 

55 

55 

63 

62 

60 

59 

55 

62 

46 

50 

51 

SO 

54  .0 

niNOEN 

MAX 

80 

65 

68 

70 

66 

70 

6 1 

84 

77 

77 

7  1 

63 

75  .5 

MIN 

68 

52 

51 

52 

38 

39 

49 

49 

48 

49 

52 

67 

57 

49 

49 

55 

56 

57 

62 

63 

63 

61 

60 

50 

61 

62 

51 

SO 

51 

47 

54.3 

PLPIIN  DEOLIND 

MAX 

63 

66 

74 

64 

65 

79 

82 

76 

76 

70 

61 

74  .  1 

MIN 

61 

49 

49 

48 

33 

33 

43 

45 

45 

46 

50 

57 

53 

45 

46 

50 

50 

50 

55 

56 

56 

60 

59 

55 

55 

56 

45 

43 

45 

44 

49.5 

RED  RIV  VOLLET  EXP  STB 

MBX 

79 

76 

62 

58 

61 

70 

79 

73 

79 

74 

78 

78 

84 

78 

80 

84 

85 

85 

78 

82 

66 

79 

67 

70 

81 

84 

78 

78 

71 

61 

75 . 3 

MIN 

60 

60 

59 

60 

59 

64 

46 

48 

50 

48 

53.6 

SHREVEPORT  WSO  nP 

MAX 

70 

84 

85 

78 

79 

7  1 

6  1 

78 

76.1 

"          •  ■ 

MIN 

63 

S5 

54 

47 

36 

47 

50 

62 

54 

56 

61 

66 

56 

so 

S3 

53 

54 

61 

59 

63 

64 

63 

62 

62 

59 

59 

51 

51 

52 

53 

55  .9 

NORTH  CENTROL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

70 

67 

75 

84 

85 

78 

80 

72 

62 

78 

76.3 

MIN 

62 

52 

52 

44 

34 

45 

45 

62 

46 

52 

61 

55 

47 

47 

49 

50 

62 

57 

61 

61 

61 

60 

61 

56 

55 

47 

50 

52 

53 

53  . 1 

CBLHOLIN  EXP  STATION 

MAX 

83 

83 

69 

70 

66 

77 

8 1 

8  3 

79 

76 

68 

60 

75  .2 

M  1  N 

62 

58 

52 

53 

34 

42 

42 

SB 

48 

50 

53 

60 

60 

47 

46 

48 

49 

61 

58 

62 

62 

61 

63 

63 

57 

63 

47 

50 

50 

49 

53.6 

HOMER   EXP  STRTION 

MAX 

61 

62 

67 

65 

70 

79 

83 

78 

77 

7 1 

62 

75.4 

M  1  N 

62 

52 

50 

32 

40 

47 

57 

45 

47 

SI 

59 

55 

50 

49 

51 

52 

60 

55 

61 

60 

60 

59 

57 

56 

58 

44 

46 

48 

45 

52  .0 

nONROE   FOR  BP 

MAX 

81 

75 

68 

62 

77 

73.5 

MIN 

64 

55 

53 

47 

40 

48 

52 

58 

51 

SO 

65 

65 

58 

53 

52 

54 

55 

64 

61 

62 

63 

63 

65 

63 

62 

SB 

SI 

55 

52 

54 

56  .4 

MONROE  NLU 

MBX 

5? 

60 

74  .4 

niN 

62 

59 

52 

63 

4D 

45 

51 

56 

52 

49 

52 

63 

63 

52 

52 

54 

56 

56 

60 

62 

64 

62 

63 

62 

61 

64 

52 

54 

52 

55  .9 

RUSTON-LB   TECH  UNIV 

MAX 

80 

80 

63 

56 

64 

75 

82 

81 

77 

73 

76 

78 

81 

80 

80 

62 

68 

82 

75 

83 

70 

70 

66 

77 

78 

79 

81 

78 

72 

62 

75.7 

MIN 

48 

53.9 

HINNf lELD   2  H 

MAX 

77 

76.2 

■            ■  ■ 

MIN 

66 

55 

53 

53 

36 

42 

46 

65 

49 

52 

66 

66 

63 

48 

47 

48 

50 

60 

58 

59 

63 

63 

61 

56 

56 

62 

48 

49 

50 

54 

54.9 

NORTHEAST  03 

8BSTR0P 

MAX 

77 

77.0 

M  1  N 

61 

57 

51 

52 

37 

45 

51 

57 

50 

48 

61 

62 

62 

SO 

50 

50 

55 

63 

63 

62 

62 

6? 

63 

61 

62 

61 

49 

50 

52 

49 

55 . 2 

EPPS  6  HUH 

MBX 

62 

75  .0 

MIN 

61 

44 

53 

53 

39 

47 

46 

53 

51 

49 

52 

69 

64 

51 

50 

54 

55 

64 

63 

62 

64 

64 

63 

65 

62 

65 

5? 

52 

53 

52 

55  . 7 

LAKE  PROVIDENCE 

MBX 

72 

66 

63 

73.6 

MIN 

60 

42 

51 

52 

40 

47 

52 

55 

49 

48 

49 

69 

61 

48 

49 

51 

55 

57 

63 

61 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

51 

51 

52 

52 

54  .7 

SfllNI    JOSEPH  EXP  STB 

MBX 

70 

80 

80 

78 

7  1 

67 

65 

74  .3 

MIN 

64 

62 

53 

55 

45 

47 

53 

63 

55 

54 

59 

69 

65 

54 

52 

56 

56 

64 

65 

63 

65 

64 

64 

65 

64 

63 

52 

54 

54 

54 

58.4 

TBLLULBH 

MAX 

79 

82 

68 

61 

65 

69 

74 

80 

77 

65 

77 

83 

75 

71 

75 

79 

85 

85 

80 

79 

75 

71 

69 

79 

82 

8C 

76 

72 

67 

63 

74.8 

MIN 

4  3 

5D 

69 

6  3 

48 

52 

S3 

62 

6 1 

59 

63 

52 

62 

65 

54 

64 

49 

53 

52 

53 

55.5 

HINNSBDRO 

MAX 

8 1 

75 

70 

63 

76.  1 

■            ■  ■ 

MIN 

63 

62 

53 

53 

39 

45 

50 

59 

51 

51 

54 

71 

64 

51 

49 

53 

S3 

62 

64 

63 

63 

62 

64 

'6 

60 

64 

49 

51 

52 

52 

56.4 

WEST  CENTRBL  04 

BSHLRND  2  S 

MAX 

81 

64 

66 

70 

66 

76 

84 

86 

76 

77 

71 

64 

76.3 

MIN 

60 

56 

51 

51 

31 

40 

45 

55 

44 

SI 

53 

60 

58 

45 

46 

48 

48 

58 

56 

55 

60 

60 

59 

57 

55 

59 

45 

43 

49 

52 

51  .7 

CONVERSE 

MAX 

79 

ll 

5? 

66 

66 

69 

75 

74 

75 

76 

75 

63 

74 

75.0 

HIN 

63 

56 

36 

43 

46 

51 

48 

49 

55 

62 

62 

46 

47 

48 

46 

49 

57 

58 

61 

62 

60 

57 

56 

50 

49 

48 

48 

49 

52.2 

LEESVILLE 

MAX 

80 

83 

65 

59 

67 

70 

68 

77 

84 

86 

77 

75 

76 

67 

77.0 

MIN 

68 

60 

54 

53 

38 

41 

45 

55 

54 

56 

60 

69 

67 

48 

49 

49 

50 

63 

58 

63 

63 

63 

61 

55 

56 

61 

49 

52 

51 

51 

55.4 

MANY 

MAX 

79 

78 

78 

63 

83 

85 

67 

83 

78 

8 1 

66 

66 

69 

75 

83 

85 

79 

74 

70 

60 

7S.6 

MIN 

65 

59 

53 

52 

35 

42 

47 

53 

48 

52 

60 

69 

57 

50 

47 

48 

49 

56 

57 

60 

61 

63 

60 

57 

54 

60 

47 

52 

50 

5 1 

53.6 

NBICHI TOCHES 

MAX 

80 

83 

67 

59 

66 

75 

79 

80 

77 

75 

78 

79 

80 

80 

64 

87 

88 

85 

77 

83 

67 

68 

70 

79 

65 

88 

79 

78 

71 

63 

77.0 

MIN 

60 

60 

54 

54 

39 

46 

50 

55 

53 

54 

55 

66 

65 

52 

5 1 

S3 

53 

63 

SB 

61 

61 

63 

61 

59 

59 

64 

51 

54 

52 

53 

56.0 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

76 

80 

6  1 

67 

75 

73 

83 

85 

76 

75 

76 

68 

76.4 

■          •  • 

MIN 

59 

61 

52 

S3 

39 

42 

48 

60 

56 

SB 

55 

67 

51 

53 

52 

52 

62 

64 

62 

62 

60 

55 

57 

62 

52 

54 

51 

SI 

55.4 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MBX 

8? 

67 

62 

7? 

82 

82 

7  1 

69 

7  1 

76 

83 

85 

75 

73 

73 

65 

75.9 

niN 

88 

o2 

50 

55 

44 

48 

52 

64 

55 

56 

62 

65 

54 

53 

56 

56 

65 

65 

64 

63 

64 

65 

61 

62 

57 

52 

54 

52 

53 

56.3 

BELBH  FIRE  TOWER 

MBX 

62 

83 

68 

67 

70 

74 

80 

82 

74 

75 

78 

61 

75 

78 

82 

84 

68 

85 

77 

83 

75 

71 

75 

81 

61 

65 

81 

76 

73 

73 

77.9 

MIN 

6S 

61 

54 

53 

39 

45 

46 

64 

51 

53 

67 

71 

63 

SI 

51 

51 

51 

62 

63 

SB 

60 

61 

64 

61 

60 

63 

52 

52 

48 

SO 

56 . 3 

BOTCE  3  HNH 

MAX 

62 

71 

62 

67 

71 

78 

79 

76 

73 

74 

79 

75 

78 

81 

83 

84 

83 

83 

82 

71 

71 

66 

74 

80 

83 

77 

72 

74 

66 

79 

75.9 

MIN 

65 

56 

53 

49 

42 

47 

57 

62 

55 

54 

67 

65 

6i 

54 

53 

54 

57 

65 

63 

64 

62 

64 

63 

61 

60 

62 

SO 

55 

52 

SS 

57.6 

BUNK  IE 

MAX 

79 

85 

67 

63 

63 

71 

78 

80 

78 

76 

76 

81 

75 

80 

80 

84 

71 

72 

75 

79 

64 

84 

82 

72 

72 

63 

75.8 

niN 

66 

61 

55 

56 

44 

47 

51 

58 

57 

57 

51 

65 

64 

56 

55 

56 

55 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

62 

54 

65 

56 

57 

55 

56 

58.5 

SEE   REFERENCE    NOTES  FOLLOHINO  SIBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
d 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CRRND  COTEHU 

nAx 
niN 

61 
68 

75 
63 

65 
55 

70 
56 

72 
44 

60 
45 

78 
50 

79 
64 

73 
59 

77 
60 

80 
55 

80 
62 

84 

58 

8 1 
59 

63 
56 

85 
58 

83 
54 

84 

63 

8 1 

65 

77 

63 

76 
63 

78 

65 

82 
65 

84 

61 

81 

61 

73 
62 

74 

56 

70 
58 

79 
56 

58.6 

JONeSVlLlE  LOCKS 

MAX 

PIIN 

78 
66 

81 
S8 

67 
S5 

63 
55 

69 
44 

70 
46 

79 
SO 

78 

51 

75 
55 

7  I 
54 

74 
54 

83 
63 

76 
64 

75 
56 

79 
56 

62 
58 

66 
61 

63 
62 

78 
64 

81 
63 

73 
63 

70 
65 

71 
65 

76 
66 

82 
65 

63 
66 

72 
56 

74 

55 

71 
54 

65 
54 

58.2 

LSU  OenN  LEE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

77 
67 

61 
61 

67 
55 

61 
55 

76 
43 

72 
46 

76 
48 

79 
59 

76 
55 

75 
56 

76 
61 

8 1 
74 

75 
65 

80 
52 

60 
SI 

82 
S3 

85 
S3 

63 
63 

82 

60 

63 
64 

72 
63 

72 
64 

74 

65 

76 
61 

82 
61 

84 

63 

60 
59 

72 
55 

72 
53 

6S 
55 

58.0 

MRnou  4  S 

MAX 
MIN 

8 1 
69 

77 
65 

67 
57 

7  j 
56 

73 
44 

8 1 
47 

79 
56 

78 
65 

75 
61 

76 
61 

60 

73 

76 
73 

64 

62 

64 

66 

63 

63 

67 

64 

67 

76 
66 

72 
66 

78 
66 

78 
67 

85 
66 

83 

66 

63 
65 

75 
60 

76 
58 

76 
58 

81 
56 

62.3 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

80 
67 

83 
62 

77 
54 

64 

55 

69 
43 

71 
45 

78 
49 

61 
61 

79 
59 

72 
59 

80 
67 

8 1 

70 

8 1 

70 

81 

57 

80 

S3 

62 
5S 

85 

53 

64 

60 

84 

65 

79 
62 

75 
62 

70 
62 

75 
63 

60 
63 

61 

63 

62 
63 

82 

55 

73 
56 

72 
SS 

67 
55 

58.6 

NEW  R0BD5  S  ESE 

MAX 
MIN 

81 
63 

84 

66 

73 
55 

66 
56 

74 
46 

78 
45 

78 
SO 

78 
59 

78 
60 

73 
SO 

76 
63 

63 
62 

79 
64 

83 
58 

61 

56 

83 

S3 

84 
54 

84 

61 

84 

61 

62 
60 

77 
65 

70 
63 

76 
63 

80 
63 

82 
64 

63 
63 

82 
55 

74 

56 

75 
54 

67 
55 

58  .4 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

78 
69 

78 
65 

70 
58 

64 

59 

65 
45 

70 
45 

78 
56 

78 
57 

77 
50 

76 

SS 

76 
57 

76 
66 

75 
70 

80 
56 

60 
55 

64 

55 

62 
55 

62 
58 

62 
61 

82 
60 

83 
61 

82 
62 

72 
61 

75 
63 

81 
60 

63 
64 

76 
55 

70 
55 

72 
54 

66 
52 

76.6 
58.0 

OLLO  3  SSH 

MAX 
MIN 

79 
64 

83 

61 

66 
53 

59 
53 

67 
36 

72 
41 

60 
45 

81 
58 

76 
47 

72 
S2 

76 
56 

81 

70 

71 
62 

76 
48 

79 

47 

62 
48 

87 
49 

64 

61 

74 

61 

83 
57 

70 
58 

67 
61 

70 
63 

76 

57 

81 
58 

83 
59 

77 
46 

75 
51 

70 
50 

63 
S2 

75.4 
54.2 

WOODHORIH  2  5E 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

78 
6S 

82 
61 

67 
55 

60 
55 

70 
41 

74 
44 

69 

50 

79 
63 

72 
40 

79 
57 

76 
59 

60 
71 

75 
65 

60 
52 

6  1 
56 

63 
S3 

66 
53 

63 

55 

62 
63 

63 
64 

72 
63 

7  1 
63 

74 
64 

77 
60 

82 

58 

84 

63 

79 
55 

76 
55 

75 
53 

67 
54 

76.5 
57.0 

EflSI   CENTRHL  06 

BMIIE 

MAX 
MIN 

79 
68 

83 
68 

60 
55 

70 
55 

73 
46 

75 
43 

8 1 
44 

82 
57 

8 1 

62 

77 
60 

78 
63 

82 
72 

60 
71 

87 
56 

83 
53 

65 
52 

88 

52 

67 
62 

63 
61 

66 
64 

62 
64 

72 
65 

70 
67 

78 
63 

82 
65 

85 
62 

60 
52 

75 
54 

76 
53 

66 
54 

79.6 
58.8 

BfllON  ROUGE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

85 
68 

76 
60 

66 
56 

7  1 
55 

73 
48 

80 
44 

80 
47 

80 
63 

74 

63 

78 

59 

63 

73 

79 
69 

63 
63 

8 1 

59 

83 

55 

84 

54 

83 
S3 

84 

63 

63 
62 

78 
61 

70 
65 

75 
65 

6 1 
64 

60 
67 

82 

65 

8 1 
63 

74 

SS 

75 
55 

65 
53 

77 
56 

78 . 1 
59.5 

BOCBLUSn 

MBX 
MIN 

81 
67 

63 
69 

82 
56 

69 
55 

7  1 
41 

73 
44 

60 
46 

82 
54 

62 
64 

75 
58 

75 
60 

65 
74 

6 1 
74 

66 
58 

82 

52 

80 
50 

87 
52 

89 
61 

60 
62 

87 
60 

82 
65 

77 
67 

72 
67 

73 
65 

79 
65 

60 
62 

62 
53 

72 
53 

75 
52 

67 
55 

79  .0 
58  .7 

CLINTON  5  SE 

MAX 
MIN 

79 
68 

83 
65 

72 
54 

64 

55 

70 
43 

72 
41 

8 1 
44 

78 
62 

78 
60 

75 
56 

75 
60 

6 1 
74 

79 

72 

83 

55 

6  1 
54 

83 
52 

84 

51 

8  3 

62 

6  3 
61 

82 
63 

75 
65 

70 
63 

75 
64 

78 
65 

6 1 
64 

63 
63 

77 
52 

72 
54 

74 

52 

66 
54 

77  .2 
58.3 

COVINGTON  i  NNU 

MBX 
MIN 

8 1 
66 

80 
69 

74 

56 

7  1 
61 

74 
45 

80 
40 

80 
4S 

80 
S7 

80 
65 

76 
60 

61 
70 

78 
70 

87 
73 

84 

59 

85 
53 

87 
50 

85 
SO 

84 

62 

86 
60 

78 
60 

80 
61 

74 
67 

75 
68 

80 
66 

60 
66 

8 1 
61 

75 
53 

77 
S3 

75 
52 

60 
59 

79  .6 
59. 2 

FRBNKLINTON  3  SH 

MBX 
MIN 

83 
67 

81 
58 

66 
55 

70 
53 

72 
43 

80 
41 

63 
43 

80 
59 

75 
58 

76 
58 

62 
71 

81 
71 

69 
65 

81 
57 

85 
51 

64 

51 

66 
51 

80 
61 

87 
60 

80 
60 

71 
66 

69 
66 

75 
66 

79 
66 

61 
63 

84 

60 

71 
52 

78 
S3 

67 
SO 

80 

57 

78  .6 
57  .7 

HBHMONO   3  NH 

MAX 
MIN 

88 
65 

83 
66 

80 
56 

66 
58 

71 
43 

74 
41 

80 
44 

80 
59 

81 
63 

75 
60 

77 
65 

62 
73 

79 
71 

85 
57 

62 
51 

85 
51 

86 
50 

85 
62 

87 
60 

84 

62 

80 
65 

72 
64 

81 
66 

75 
65 

79 
66 

83 
52 

81 
52 

75 
53 

76 
52 

69 
S6 

79.4 
56.6 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

79 
65 

84 

67 

78 
57 

66 
57 

68 
47 

72 
44 

79 
46 

77 
62 

78 
64 

73 
62 

78 
65 

61 
69 

77 
71 

84 

60 

82 
57 

84 

55 

86 
63 

86 
63 

85 
62 

83 
62 

78 
64 

71 
64 

75 
65 

80 
66 

83 
67 

63 
64 

82 
57 

75 
56 

75 
56 

67 
56 

76.4 
60  .4 

SLIOELL  HSO  RFC 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

77 
69 

80 

70 

76 
59 

73 
59 

75 
49 

74 
43 

78 
47 

79 
55 

8 1 
69 

79 
62 

75 
63 

80 
74 

79 
74 

82 
63 

83 
56 

83 
53 

8 1 

84 
64 

85 
65 

85 
62 

80 
67 

77 
66 

74 

67 

72 
66 

77 
66 

79 
66 

60 
58 

77 
53 

76 
54 

74 

57 

78  .6 
61  .3 

SOUTHHEST  07 

CROHLEr   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 

67 

82 
67 

75 
55 

65 
56 

72 
43 

7  3 
44 

60 
51 

76 
59 

6 1 
61 

75 
60 

78 
53 

8 1 
71 

77 
72 

64 

60 

6 1 

56 

63 
57 

67 

SS 

83 
64 

64 

65 

85 

65 

76 
64 

79 
64 

77 
65 

77 
62 

8  3 
64 

64 

63 

83 
58 

75 
56 

74 

55 

68 
55 

78  .6 
59  .9 

OE  QUINCT  4  N 

MAX 
MIN 

6 1 

66 
54 

67 
55 

72 
42 

76 
42 

8 1 
48 

77 

77 
60 

79 
60 

80 
73 

78 

83 
51 

6 1 
50 

85 
54 

66 
62 

86 
64 

66 
60 

62 

82 
62 

77 
57 

84 

58 

64 

60 

63 
51 

64 

52 

84 

54 

80  .0 
56.0 

DE  RIDDER 

MBX 

niN 

82 
67 

82 
81 

67 
S3 

59 
54 

69 
42 

77 
45 

62 
51 

80 
60 

78 
56 

77 
58 

76 
63 

74 

71 

77 
66 

82 
52 

65 
53 

66 
53 

86 
55 

67 
55 

86 
54 

85 
57 

62 

76 
63 

68 
61 

78 

57 

83 
59 

65 
62 

75 
53 

76 
50 

78 
52 

68 
52 

76 . 1 
56.7 

ELIiBBETH 

MAX 
MIN 

79 
64 

83 
57 

65 
54 

8 1 
54 

69 
41 

76 
43 

6 1 
43 

78 
64 

76 
57 

76 
58 

76 
55 

80 
64 

76 
65 

78 
64 

6 1 
58 

84 

52 

66 
S3 

64 

63 

80 
65 

82 
64 

69 
65 

74 
64 

74 
64 

76 
S9 

62 
59 

86 
62 

77 
55 

74 
54 

76 
53 

66 
53 

76  .6 
57.5 

HBCKBERRT  8  SSH 

MAX 
MIN 

75 
68 

76 
63 

7  1 
57 

64 

57 

7 1 
SO 

7 1 
55 

75 
61 

72 
61 

76 
64 

7 ) 
64 

74 

66 

76 
71 

79 
71 

65 
64 

85 
61 

62 
66 

80 
68 

74 
66 

77 
66 

77 
64 

7  ] 
65 

78 
65 

76 
66 

76 
57 

6 1 
68 

6 1 
67 

80 
63 

7S 
61 

73 
58 

68 
60 

75  .7 
63.5 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

80 
68 

64 

67 

73 
55 

63 
55 

74 
43 

75 
44 

63 
SO 

78 
57 

79 
60 

74 

60 

77 
62 

80 
66 

77 
66 

61 
59 

84 

56 

85 
62 

69 
64 

83 
62 

60 
63 

85 
62 

72 
62 

79 
62 

78 
62 

80 
62 

85 
64 

86 
63 

59 

55 

77 
54 

67 
53 

79  .0 
59.2 

LAKE  CMBRLES  HSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
69 

71 
S7 

62 
57 

73 
52 

72 
44 

80 
47 

75 
53 

76 
66 

72 
62 

76 
61 

78 
72 

76 
71 

86 
64 

82 
61 

83 
57 

84 

61 

76 
60 

76 
56 

76 
65 

70 
55 

76 
62 

78 
65 

77 
66 

82 
63 

81 
63 

79 
65 

76 
59 

75 
56 

67 
58 

78 
57 

76.7 
60.6 

MIN 

79 
67 

82 
61 

68 
55 

63 
55 

73 
43 

75 
44 

80 
57 

76 
64 

78 
56 

75 
58 

78 
64 

80 
72 

77 
66 

65 
55 

82 
54 

84 

SS 

67 

55 

83 
63 

60 
65 

84 

65 

69 
66 

77 
63 

77 
64 

76 
60 

65 
59 

86 
61 

82 
56 

74 

56 

76 
53 

S3 

78.1 
58  .8 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

HIN 

78 
67 

79 
68 

77 
57 

67 
57 

73 
49 

74 
52 

80 
59 

74 

67 

77 
65 

72 
65 

75 
66 

76 
71 

77 
71 

87 
64 

84 

65 

83 
65 

84 

63 

78 
67 

81 
67 

60 
65 

74 

65 

81 
63 

78 
65 

80 
63 

62 
66 

83 
68 

80 
67 

77 
59 

71 
59 

76.1 
63.6 

VERNIL ION  LOCK 

MBX 
MIN 

67 

68 

57 

57 

45 

74 
48 

76 

50 

53 

77 
63 

78 
61 

77 
64 

77 
72 

75 
71 

87 
62 

82 

63 

60 
60 

8 1 
60 

79 
63 

80 
66 

79 
67 

74 

65 

72 
63 

65 

63 

55 

65 

60 

56 

S7 

68 
58 

77  .4 

61  .2 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE   2  SH 

MBX 

niN 

61 

65 

58 

SO 

48 

47 

49 

52 

79 
63 

75 
60 

76 
65 

76 

72 

77 
69 

86 
62 

83 
59 

62 
S6 

83 
54 

82 
63 

63 
63 

69 
63 

76 
64 

63 

74 

63 

65 

66 

64 

57 

56 

57 

69 
57 

77.8 
59.7 

FRANKLIN  3  NH 

MBX 
MIN 

80 
66 

77 
62 

72 
59 

72 
58 

73 
49 

80 
49 

77 
49 

78 
66 

76 
65 

78 
62 

80 
69 

77 
71 

86 
67 

82 
63 

64 
64 

82 
58 

83 
S6 

64 

6S 

80 
65 

77 
65 

74 

63 

76 
63 

60 
66 

83 
62 

83 
67 

81 
64 

77 
60 

76 
57 

70 
58 

79 
60 

78  .6 
61  .6 

JEBNERETTE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

78 
69 

80 
68 

78 
59 

68 
58 

71 
48 

74 
47 

79 
50 

77 
58 

77 
65 

74 

63 

65 

60 

77 
72 

66 
64 

62 
61 

82 
56 

85 
54 

82 
65 

64 

67 

81 
66 

77 
65 

68 
63 

77 
6S 

79 
60 

88 
64 

83 
66 

80 
59 

76 
57 

76 
59 

68 
61 

78.2 

LBFBrETTE  FAB  BP 

MBX 
MIN 

81 
69 

78 
59 

66 
57 

71 
55 

73 
46 

80 
47 

77 
50 

78 
66 

73 
62 

78 
62 

79 
74 

76 
73 

85 
64 

82 
62 

84 

57 

86 
58 

83 

55 

62 
65 

80 
67 

77 
66 

71 
64 

76 
65 

77 
65 

80 
61 

8? 
6S 

80 
63 

76 
59 

74 

56 

65 
57 

79 
58 

77.6 
61  .0 

tlORGBN  CIT» 

MBX 

niN 

78 
67 

79 
69 

78 
63 

73 
60 

72 
S3 

73 
SO 

79 
51 

76 
57 
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79 
63 
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79    79  79 
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77 
64 

78 
65 
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DAILY  TEMPERniURES 


LOUISIKNO 
BPRIL 


STRT ION 
NEH  IBERin  S  NH 

SOUTHEflSI 
BOOIHVILUE  HSO 
OELIfl-BREION  HI  REF 
DONBLOSONVILLE 
GALL  lONO 
MOUMB 

NEW  ORLEANS  HSMO  BP 
N  0  BDBON  USE  0  C 1 
PBRBDIS  7  S 
PLBOUEnlNES  EXP  SIB 
RESERVE 
SBtNT  BERNBRO 
THIBOOBUX 


MBX 


nBX 
MIN 


MBX 


nBX 

MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


78  80  78 
68    7?  58 


78  77 
60  68 


7<     77  73 


79  81 
63  70 


67     70  67 


61  80 
68  70 


81  80 
68  70 


81  81  79 
67    69  67 


82  82 
64  63 


65     66  60 


79  81 
65  67 


76  71 
57  54 


76  67  72 
64     53  49 


72  66 
59  54 


80  70  73 
59    51  52 


64     56  50 


63    50  45 


74  73  77 
64     49  52 


58    50  55 


77  77  77 
60    52  47 


72  73 
49  52 


74  78  78 
S2  61 


70  72  70 
54     60  62 


75  78  80 
55    56  65 


78  80  79 
52     60  69 


60  82  76 
47     66  68 


82  82  77 
54     68  72 


78  79  77 
45    60  68 


77  78  80 
62    69  65 


SB  63  66 

79  83  79 

47  64  68 

79  79 

50  64  69 


10    11  12 


74     78  60 

66    68  75 


77  BO  80 
63    68  68 


70  76  76 
61     64  68 


75  75 
65  66 


79  83 
64  74 


80    82  61 


78  82 
65  66 


70     74  73 


83  79  82 
65    67  70 


13    14  15 


77  86  B4 
72    64  66 


70  73 
62  62 


74     59  60 


83  83 
64  61 


84  84 

67  62 


85  80 
65  65 


71     66  62 


87  84 
64  65 


16    17  IB 


83    85  84 

67    55  67 


78  7B  80 
59    SB  62 


74  75  75 
60    60  63 


60    60  59 


80  86 
58  56 


85  84  85 
54     52  65 


87  87 
59  59 


81  81 
55  53 


62    56  54 


85  65 
66  68 


84  84 

56  56 


62  80  81 
57     56  62 


19   20  21 


84  83  76 
65    66  64 


79  79 
61  66 


77  77 
60  64 


59     60  65 


81  81  78 
59    63  72 


82  78 
67  73 


85  85 
64  66 


84     81  80 


84  76  80 
61     61  62 


77  77  82 
64     66  59 


72  72 
65  65 


78  78 
69  64 


72  75 
67  66 


77  76  77 
69    69  68 


84     85  86 

66    67  69 


76  72  7B 
67     66  66 


77  78 
65  64 


25   26  27 


83    84  B4 

65     63  62 


76  73 
65  64 


81  82  81 
65    65  59 


66     70  63 


84  76 
68  60 


83  76 
66  60 


62  79 
68  62 


85  85  75 
66    67  63 


79  85  79 
66    65  61 


28   29   30  31 


83  75  67 
56    58  59 


72  77  74 
59    56  65 


70  73  74 
61     60  65 


77  76  68 
57    56  57 


76  73  79 
54     56  60 


76  75  78 
58     60  65 


76  75  75 
54     56  63 


58    58  59 


84  83  85 
62    60  61 


75  76  75 
56     57  63 


77  7B  74 
56     58  59 


SEE  REFERENCE  NOIES 


FOLLOHING  SIBTION  INOEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 


LOUISIflNH 

BPRIL  1979 


onr  OF  noNTH 


10    II     i;    13    H    IS    le    n    le    I9  to 


CBIHOUN  EKP   SIBI ION 


CLINTON  S  SE 


CROHLEr  EXP  SIBtlON 


LSU  OESN  LEE  EKP  SIB 


RED  RIV  VBLLET  EXP  SIB 


SfllNI  JOSEPH  EXP  STB 


72.9 
6?. 5 


71  .7 
64  .6 


70.5 
63.9 


70.8 
59.8 


75.0 
63.5 


72.3 
61  .9 


SEE 


REFERENCE 


NOTES  FQLLOHINC  SIRTION 


INDEX 


EVnPORflTION  AND  WIND 


STRTION 

DRY  OF 

MONTH 

S  «:  0 

1 

2 

3 

4 

5 
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e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  vflLLE'r  EXP  STB 

EVflP 
NINO 

.16 

101 

.13 
8G 

.07 
i  I 

.03 

5C 

.IS 
44 

.17 
12 

.21 
22 

.1 

6C 

.1 

75 

.2: 

66 

.  1! 

1  77 

.2S 

91 

.r 

.2E 
3 

.2; 
2" 

.2" 
3 

.2; 
4E 

.2S 
8! 

.1; 
6' 

.1 

.oc 

65 

- 

4C 

5^ 

.oe 
4' 

.2 

1  7 

.22 

35 

.r 

1 E 

.20 

|- 

.2 

3C 

■  01 
IE 

5  .016 
1572 

NORTH  CENTRAL  02 

COLMOUN  EXP  STBTION 

EVflP 
MING 

59 

.21 
66 

.12 
42 

.03 
4  1 

.2 

52 

.12 

IS 

.20 
16 

.i: 

2 

.12 
62 

.IS 
32 

.17 
76 

.1" 
4S 

.10 

26 

.25 
34 

.2: 
IE 

.2: 
IE 

.24 

1; 

.1" 

1" 

.IC 
1 

.2 

22 

.02 
1 5 

.0: 

31 

3c 

■  \i 
1  ■ 

.IE 
12 

.IS 
2C 

.20 

35 

.22 
35 

.2? 
2' 

.04 

4  .748 

933 

NORTHEBST  03 

SniNT   JOSEPH  EXP  STR 

EVfll 

.11 

73 

lOS 

.04 

86 

.18 

69 

.13 
22 

.21 
27 

.2C 
28 

.24 

7C 

.13 

68 

.  I  1 

71 

.2 

82 

33 

45 

4" 

.25 
4C 

.22 
2 

.1" 
1 

.  1 

IE 

.18 
16 

.00 
36 

- 

6: 

84 

.10 

30 

.17 

17 

■  IE 
1 1 

.16 
44 

.  1; 

3E 

.2: 
6E 

.0  = 

2' 

4.688 
1410 

EAST   CENIRRL  06 

LSU  eEN-HU«  E«P  STB 

EVBP 
NINO 
HBX 

niN 

.Of 

31 
■77 
61 

•  2* 
61 
87 
66 

.  3  1 
86 
81 

57 

.07 
82 
68 
56 

.20 
85 
75 
51 

.  i( 
29 
80 
50 

.  1  ( 
29 
83 
54 

.2; 
66 

77 

sg 

.2; 
120 
82 

53 

.  1  ( 

57 
7B 
62 

,  Qt 

103 
74 

59 

.2( 

12^ 
60 
70 

.Q; 
74 

80 
70 

.22 
79 
90 
60 

.24 

35 
9 
59 

.25 

27 
91 
58 

.35 
48 
65 
62 

.1- 
42 
78 
64 

4! 

82 
66 

41 

81 
63 

75 
73 
63 

74 

65 

63 

5' 
7- 
64 

3: 
88 
6E 

3. 

93 
67 

4 

91 
6S 

6C 
8" 
5E 

.04 

S3 
84 
56 

-  3C 
5E 
85 
55 

.05 
42 

67 
55 

5  ■  656 
1799 
60.9 
60.8 

SOUTHEBST  09 

HOUMB 

EVflP 
HIND 

.14 

68 

.16 
86 

.07 
73 

.20 
82 

.30 
62 

.23 
33 

.32 
40 

.21 

60 

.11 
1  14 

.24 

35 

.15 
1  1  1 

.19 

137 

.00 

105 

.21 
46 

.21 
46 

.19 

38 

.26 
51 

.20 
40 

.23 
47 

.07 
34 

.18 

65 

- 

IIS 

.14 
48 

-13 
32 

.07 

26 

■  29 
39 

.21 
76 

.24 
34 

.22 

33 

■  14 

56 

5.558 
1854 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIRNR 
RPRIL  1979 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
cr 
o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

a. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

0007 

07 

UF  PM  1  1  I  riM 
V  c  n  1 1  I  L  I  U  IN 

o 
c. 

29 

58 

92 

08 

1 0 

8R 

PITY    OF    ARRF  V  IMF 

QRITQ    c;pptiu  rc    f  ]  oc  Tup 

002 1 

06 

CT  TQMMQMY 
O  1      1  rl  1  1 1  1 M  IN  1 

c 
D 

30 

26 

90 

03 

30 

I  P 

c;tqtf  niu  of  fhrfstry 

rlLL.ArliNU'i  1  " 

0098 

05 

POP  1  n  F 

1  1 
1  1 

3 1 

1 9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

DM  I  T  F 

Milt    1  L 

0205 

06 

1  nlNlj  I  rnnUn 

c 
D 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8A 

8  A 

H 

MRS    PnRFPT    S    MP    Pi  FNnnfvJ 

fiSHLRND  2  S 

0349 

04 

NflTCHl T0CHE5 

1 1 

32 

07 

93 

06 

225 

8R 

8R 

H 

SOLOMON  G  MRRTIN 

&R5TR0P 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  BRSTROP 

PQinM  RniinF  ui'=;n  qp  r 

0549 

06 

F  RPTnw  Rfiiir. 

L     DnllJIN  r\UUU 

Q 
0 

30 

32 

91 

08 

64 

M  I  0 

MID 

C  HJ 

NATI    WFATHFR  SFRVIfF 

RQYnii  ^riRRPi    1  npK 

Dniuu    OUr\r\CL  LUU>* 

0565 

08 

I RF  P  V  I  1  1  F 

1 

30 

08 

9 1 

1  9 

1  5 

8R 

H 

II   S   fORPS   AF    FNP.  INFFRS 

U     O     LUF\ro     Ur  LINUllNLLnij 

RFQVFR    FIRF  TnWFR 

0617 

05 

FVOKJP.  Ft  IMF 

7 

30 

4  7 

92 

34 

1  05 

1 P 

stqtf  niv  nF  FnPFSTRY 

RFl  QH    F  ]  RF  TflUJFR 

0639 

05 

L  M     0  rl  L  L  C 

1  1 
1  1 

3 1 

38 

92 

1  I 

200 

9R 

1  P 

H 

1  Q   RFPT    nF    MOTllRfil  RFS 

RfFNlVtllF    ^  MF 

DlLlNVILLQ     J  INC. 

0800 

02 

R  I  F  M  V  T  1  1  F 
D  1  C  IN  V  ILLL 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

M  I  D 

SnilTHFRNI    MOTllRQI     PrPS  PH 

R  n  r.  Q 1  1 1 9  Q 

0945 

06 

W  n  0  n  1  IN     I  U  IN 

1  n 

1  u 

30 

4  7 

89 

52 

1 03 

8fl 

8R 

H 

PPnuiM    7F1  1  FRRQPH  PHRP 
LiAUMIN     £LLLLr\DnLrT  LUrvr 

RnniHuiiiF  w^n 

DUU  1  nv  ILLL.  YiDU 

1157 

09 

PI  QnilFMINIF*^ 
rLnUULIIllNLO 

o 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  D 

M  I  D 

C   H  J 

NflTl     UIFQTHFR  SFRVIPF 
IN  MIL    Ht.nint.r\  Ot.r\vii_[_ 

RflvrF  UMUl 

DU'LL     J  HINH 

1  232 

05 

pop  I  n F 

r\  n  r  1  u  L  0 

1  1 
1  I 

3  1 

23 

92 

4  3 

I  1  0 

M  I  0 

M  I  0 

PFMTRQI     1  Q    Fl  FPTRfP  Pn 

LLINirxML     LM     LLULIfxIL  LU 

BUNKIE 

1  287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8R 

8R 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  Lfl  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE   J  HOTARO  JR 

14  11 

02 

nil  QP  H  I  T  Q 
U  U  rl  L  n  1  In 

Q 

32 

31 

92 

20 

180 

8  A 

8A 

8R 

CGH 

1    S   ij   MnPlH   1  D   Fyp  stq 

L     O     U     INUT\in     Ln     LAi  Oin 

rORV  IMF    9  ^li 

1565 

08 

I RF  R  U  I  1  1  F 
lDLf\V  ILLL 

g 

30 

1 2 

9  1 

07 

25 

8R 

8  A 

H 

II    S    PllRl   IP    HFQl  TH  HnSP 

r  1  I w  T  nw 

1891 

06 

F    F  F  1   I P  I Q WQ 
C  rCLlLlnlNM 

C 
D 

30 

52 

9  1 

0  1 

1  80 

8  A 

kfmmfth  M  PQIM 

r\  L  IN  IN  L  1  n     II     L  rl  I  IN 

n   INTOM  cf 
L-LllNll'IN    O  OL 

1899 

06 

F    F  F  1   T  P  T  D  W  Q 
L  rLLlLlHINH 

C 

D 

30 

48 

90 

58 

200 

8R 

8A 

CG 

1  sii  ini  F LI  1 1  n  Fxp  stq 

LOU     lULCWlLU    LAr  Oin 

rni  iimriq  i  nrK^: 

1  979 

02 

p Qi  nuiF  1  1 

LMLUWLLL 

Q 

32 

1 0 

92 

06 

80 

8fl 

11    S    pnRPS    nP    FNP.  IMFFRS 
U     O     LUr\ro     ur  LINUilNLLr\0 

rnM\/FR*^F 

2023 

04 

C QR  t  MF 
O  n  D  1  IN  L 

1  9 

3  I 

45 

93 

42 

220 

8fl 

8  A 

H 

U  T II   T  QM    R    n  T  T 
MJLLJnil     r\     UI  1 

2121 

0  1 

UIF  RC  T  F  p 
n  C  D  O  1  L  r\ 

1  1 
1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7R 

7  A 

H 

MRS    RllRY    M  DIIFW 
IIiaO     r\UDi      V  MLLLIN 

rnulWP.  TOM    A  MMUI 

2151 

06 

CT  TQMMQMY 
O  1       1  M  1  1 1  I  M  IN  I 

c 
D 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST      in  QRRFY-SFMTMQRY 
01     UU    nuuLI  OCI'llNMni 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1 2 

07 

RCRDIfl 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8R 

8R 

GH 

L  S  U  RICE  EXP  STATION 

DELTfi-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLRQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8R 

8R 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

2350 

06 

LtVilNUOIUIN 
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D 

30 

28 

90 

58 

35 

7R 
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07 
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30 
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93 

26 

95 
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2367 

07 
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DLrlUf^LLfrliAU 

30 

50 

93 

1  8 

1  80 

8R 
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2534 

09 
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0 

30 

07 

90 

59 
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8A 

8R 

H 
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07 
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4 

30 

52 

92 

48 
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8A 

8R 

H 
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2971 

03 
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Q 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 
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3322 

06 

WASHINGTON 

10 
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8A 
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06 
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H 
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Additional  information  regarding  the  cl imate  of  this  State  may  be  obtained  by  writ  ing  to  the  Nat  ional  CI imatic  Center ,  Federal  Building ,  Ashev  i 1 le ,  N .  C . 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evapojation  in  inches  and 
wind  movement  rn~miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  bS^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations  . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time .  Snow  on  ground  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  t  ime  for  al 1  except  Nat  ional  Weathpr  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table,  and  snowf a 1 1  in  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  tabl e ,  when  pub  I i  shed ,  are  for  the  24  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  tabl e .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end  ing  at  t  ime  o  f  observat  ion . 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat ions;  consequent  1 y ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cl imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Month  1  y  and  seasonal  snowfal  I  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Val ley  Exp 
Station 

St  .  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

;  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 
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LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WliEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 


-        No  record   in  the  "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See   "naily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      (These   amounts    are   essentially   accurate   but   nay   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  vhere 
indicated  by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset, 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  re ference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

*  DRAINAGE  CODE:        1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE -VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKc;  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 

8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  I2-SABINE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


In format  ion  concerning  the  history  of  changes  in  1 oca t  ions ,  elevations ,  exposure ,  etc.,  of  substat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5,85  per  year  for  each  section  inc'uding  annual  summary;  §13,00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.0U 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N,C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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.98 

2.73 

30 

.0 

0 

7 

5 

1 

BOGALUSA 

64 

6 1 

0 

72  . 7 

-   1  .9 

93 

1  1 

46 

26 

8 

4 

0 

0 

0 

6.11 

1.12 

2  .44 

1  3 

.0 

Q 

6 

S 

2 

CLINTON  5  SE 

82 

I 

60 

3 

71  .2 

'  2.4 

89 

1  1 

46 

26 

1  1 

0 

0 

0 

0 

5.67 

.91 

1  .54 

12 

.0 

0 

5 

4 

4 

COVINGTON  4  NNH 

84 

S 

60 

2 

72.4 

-  1.7 

90 

1  1  . 

43 

26 

4 

2 

0 

0 

0 

4.44 

.41 

I  .01 

4 

.  0 

0 

FRANKLINTON  3  SW 

85 

4 

59 

3 

72.4 

94 

10 

43 

26 

6 

^ 

0 

D 

0 

5.48 

1  .44 

12 

.0 

0 

6 

6 

2 

HAMMOND   3  NH 

83 

3 

60 

5 

71.9 

-  2.3 

89 

21  . 

44 

26 

9 

D 

0 

0 

0 

6.28 

1  .46 

2  .50 

23 

.0 

0 

5 

5 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

82 

7 

61 

9 

72.3 

92 

1  1 

47 

26 

5 

2 

0 

0 

0 

S  .86 

I  .47 

3 1 

.  0 

0 

5 

3 

Ci  inci  1    ucn  oc  r 
OLlUtLL    HoU  KrL 

83 

9 

62 

9 

73.4 

93 

17 

46 

26 

6 

3 

0 

0 

0 

4  .29 

1  . 78 

23 

.  0 

0 

DIVISION 

72.4 

-   1  .6 

5.45 

.67 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

82 

7 

62 

3 

72.5 

89 

18. 

51 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

8.43 

3.40 

4  .25 

31 

.0 

0 

S 

3 

2 

DE  OUINCY  4  N 

84 

4M 

60 

I 

72. 3M 

91 

20 

49 

26. 

2 

3 

0 

0 

0 

5.34 

-  .38 

2.11 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

DE  RIDDER 

82 

6 

61 

3 

72.0 

92 

19 

49 

26 

2 

1 

0 

0 

0 

7.51 

4.05 

31 

.0 

0 

6 

3 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louisisnb 


TEMPERFITURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

DOYS 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

OATS 

StOTION 

HBX  . 

niN . 

s 

o 

%  g 

5  i 

°  i 

1 

a 

S- 

%  > 

i  ' 

° 

a  c 

s 

° 

a  r 

° 

°. 

>  i 

5 

a 

a  u. 

z 

g 

° 

g 

o 

If 

s  i 

s  i 

s 

g 

g 

ELlZflBEIH 

62.9 

61 

.0 

72.0 

-  2.1 

91 

12- 

49 

26. 

6 

2 

0 

0 

0 

s 

46 

-  .35 

I  .85 

31 

.0 

0 

5 

4 

2 

HBCKBERR"  e  SSH 

80.6 

67 

.3 

74.0 

-1.1 

87 

17 

58 

13- 

0 

0 

D 

0 

0 

5 

59 

1  .23 

2.06 

30 

•  0 

0 

6 

4 

2 

JENNINGS 

6 

0 

0 

0 

2.72 

3  ] 

.0 

0 

5 

4 

2 

LfiKE  CHARLES  HSO  flP 

81  .9 

63 

.6 

72.8 

-  2.4 

89 

17. 

S3 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

35 

2  .29 

5.53 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

83.4 

62 

.0 

72.7 

90 

12> 

51 

26. 

1 

2 

0 

0 

0 

1 1 

30 

8.98 

30 

.0 

Q 

8 

3 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

„_  1 

_c 

73  7 

RQ 

fl 

1  4 

_ 

Q 

0 

0 

0 

g 

25 

3  .50 

3 1 

.0 

0 

5 

3 

3 

VERMILION  LOCK 

Bi  n 

K1 

■ 

72  A 

Ob 

1  n 

^? 

?7. 

0 

0 

0 

0 

g 

26 

4  -29 

31 

.0 

0 

4 

3 

2 

D I  V 1 S ION 

72.7 

-  2.1 

7 

20 

1  .91 

.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

CRRVILLE  2  SH 

82.6 

62 

.6 

72.6 

-  2.3 

89 

17. 

50 

26 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

63 

3.74 

2.20 

31 

.0 

0 

5 

5 

5 

FRANKLIN   3  NH 

1 

0 

0 

0 

30 

.  0 

0 

7 

5 

3 

JEANERETTE  EXP  STA 

B2.0 

62 

.7 

72.4 

69 

1 1 

52 

26 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

89 

3.17 

2.79 

31 

.0 

0 

6 

4 

3 

LAFAYETTE   FAR  AP 

81  .8 

63 

.5 

72.7 

-  2.3 

90 

1 1 

52 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

n 

3.00 

4.46 

30 

.0 

0 

5 

5 

2 

MORGAN  CITY 

32  . 1 

64 

73  .  1 

2.8 

88 

' ' 

56 

26 

Q 

0 

0 

0 

0 

7 

98 

3.17 

3  .65 

3 1 

.0 

0 

5 

4 

2 

NEH   IBERIA  S  NH 

- 

. 

_ 

RQ 

' 

0 

0 

0 

0 

2.79 

3 1 

.  0 

0 

5 

3 

3 

D 1 V  I S I  ON 

73.1 

-  2.0 

8 

03 

3.1  1 

.0 

.  . 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

8 1  1 

65 

73  5 

87 

1 0 

60 

1  4 

0 

0 

0 

0 

44 

2.25 

23 

.  0 

0 

7 

5 

2 

OELTfl-BRETON  HL  REF 

18. 9N 

66 

.5M 

72.7t1 

83 

12« 

61 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

52 

4.90 

23 

.0 

0 

5 

5 

2 

DONALDSONV I LLE 

82. S 

62 

.7 

72.6 

-  3.4 

91 

1  1 

51 

14 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

42 

1  .95 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

GALL lANO 

0 

0 

0 

0 

1 9 

4.57 

23 

.  0 

0 

7 

5 

3 

HOUHA 

82.8 

64 

.5 

73.7 

-   1  .7 

69 

12. 

53 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

78 

4.99 

3.30 

31 

.0 

0 

7 

6 

3 

NEH  ORLEANS  HSMO  RP  R 

84.1 

65 

.1 

74.6 

-  .5 

90 

16. 

48 

26 

2 

3 

0 

0 

0 

4 

38 

.16 

1  .45 

30 

.0 

0 

8 

3 

1 

N  0  BDBON  HSFO  CI  R 

84.1 

67 

.3 

75. 7 

.  1 

91 

10 

5S 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

64 

1  .48 

1  .35 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

PARAOIS  7  S 

82.7 

63 

.8 

73.3 

88 

30. 

50 

26 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

68 

1  .79 

2.10 

30 

.0 

0 

7 

5 

2 

PLBQUEHINES  EXP  STA 

84.2 

65 

.4 

74.8 

91 

10 

55 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

9 

26 

2.91 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

RESERVE 

87. sn 

66 

.5 

77. OM 

1  .8 

90 

29. 

57 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

4 

22 

-  .68 

1  .25 

31. 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAINT  BERNARD 

84.5 

63 

.5 

74  .0 

10 

48 

26 

2 

4 

0 

0 

0 

e 

40 

3.00 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

THIBOOAUX 

83.5 

62 

.5 

73.0 

-   1  .8 

90 

1  1 

50 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

18 

2.54 

2  .80 

31 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

74  .  1 

-  1.4 

7 

09 

2.61 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEI 


DniLY  PRECIPITATION 


lOUISIftHft 


STflT ION 


NOQTHICST  I 

COTTOM  VftLLEY 
GLOSTEB  J  U 
MANNA  3  S 

KEITHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  CrtE 
MANSFICLD  3  MSM 
MIMOEN 

rCOBINGSPOOT  i  H 

PLAIN  DEAL ING 

HEO  RIV  VALLEY  EXP  S 

(J00E5SA 

SHREVEPORT  DOWNTQUN 
SHflCV£PORT  US8  AP 


NORTH  CENTRAL  O; 

BIENVILLE  3  NE 
CALHQUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOrtB  EXP  STATION 
JONESBORO  riRC  TOILER 

MARION 

MONROE  TAA  AP 
ftJNROE  NLU 
RUSTON 

RL'STON-LA  TECH  UMIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWEI 
STERL INBTON 
UINNriELO  2  W 
UINONA  riRE  TOUER 


NORTHEAST 

BASTROP 
EPPS  6  UNH 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STi 

TALLULRH 


UEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TQUER 
BELAH  FIRE  TOUEH 
BOYCE  3  bJNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  laZKZ 
LSU  DEAN  LEE  EXP  S 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 


OLLA  3  SSM 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
Sir»CSPDRT 
VIOALJA  2 
UOOOMORTH  2  SE 


ABITA  SPRINGS  FII 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  I 
BOGALUSA 


CL INTON  5  SE 
COVINGTON  4  NMW 
OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKL INTON    3  SW 

GBEENSBURG 

GREENkCLL  SPRINGS 

HArmND  3  NU 

I IVINGSTON 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 

OAKNOL  lA 

PEARL    RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOICR 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SLIOELL  WSO  RFC 

SPRINGVILLE  FIRE  TOtCR 
WATSON  8  ENE 
2ACHARY  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


123     456  789 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STPIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


AeeeviLLC 

CBObLeY  EXP  STATION 
DC  OUINCV  A  h 

oe  aiooen 


CL  IZi 


ETM 


HACWRRV  e  SSU 

JCNHINGS 

KINOCB  3  U 

LAKE  CHARLES  2  n 

innZ  CHARLES  USD  AP 

LONOVILLE 
tCatCNTAU 
MITTIE  2  SE 
OAttOALC 

BSERL  rN  riRE  TQUEQ 

ROCKEFEl  LER  ML  REFUGI 

SUGARTObSi 

SULPHUfl 

VERttIL ION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTBAL 

BAYOU  SORREL  lOCil 
BUTTE  LA  DOSE 
CARVILLE   2  SH 
FBAN^L  IN  3  rtW 
jEANEtJ£TT£    EXP  STI 

LWFATETTE  FAA  AP 
KRGAN  CITY 
NEu   IBERIA  6  r*U 
PLAQUEMINE   3  N 


BOOTHVILLE  USO 
DEL  TA-6RET0N 
DBNALOSONVILLE 


NEW  ORLEANS  USnO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

NEW  ORLEANS  WATER  PL T 
NEW  ORLEANS  CITY  MALL 
NEW  ORLEANS  D  P  5  5 
NEW  ORLEANS  D  P  S  3 
NEW  ORLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS    T  S 
PLAQUEHINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
TMIBOOAUX 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
a 
cc 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORIHHESI  01 

COIION  VBLLEY 

MAX 
MIN 

77 
46 

72 
59 

76 
63 

Bl 
64 

65 
51 

73 
51 

78 
52 

85 
60 

86 
64 

86 
66 

69 

71 

77 
58 

70 
47 

77 
49 

84 

52 

88 

55 

89 
59 

88 
56 

87 
58 

86 
62 

85 
68 

84 

66 

82 
61 

82 
57 

77 
49 

74 
48 

78 
51 

81 
65 

81 
64 

79 
64 

72 
66 

80.3 

LOGfiNSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

78 
SB 

78 
63 

84 

S9 

81 
59 

74 

55 

79 
53 

87 
61 

87 
67 

88 
66 

90 
72 

90 

71 

75 
58 

78 
47 

85 
48 

88 

52 

91 

55 

90 
59 

89 
59 

88 

59 

88 

65 

85 
68 

84 

65 

62 
57 

83 
55 

84 

55 

82 
46 

86 
58 

85 
68 

83 
64 

81 

56 

88 
63 

84  .2 

niNDEN 

MAX 
MIN 

76 
48 

73 
62 

BO 
65 

82 
62 

63 
53 

74 

51 

78 

53 

85 
61 

87 
65 

88 
66 

90 
73 

80 
58 

70 
48 

77 
49 

82 
53 

87 

56 

88 

62 

88 

57 

87 
58 

87 

62 

87 
64 

86 
68 

83 
62 

82 
57 

77 
52 

76 
49 

79 
49 

84 

68 

84 

64 

80 
65 

74 

65 

81.1 

PLRIN  OERLING 

MAX 
MIN 

44 

70 
58 

63 

79 
62 

65 
50 

7 1 
50 

76 
50 

83 
59 

86 
63 

86 
65 

89 
66 

76 
56 

7  1 
47 

47 

82 
50 

87 
54 

88 
SB 

87 
56 

87 
56 

84 

59 

65 
66 

82 
65 

79 
59 

80 
55 

75 
50 

76 
46 

78 
46 

64 

6? 

78 
62 

65 

79.4 
56.6 

RED  RIV  VflLLET  EXP  SIR 

MBX 
M1>J 

78 
49 

74 

60 

81 
64 

81 
54 

66 
S2 

72 
53 

76 
57 

84 

62 

86 
66 

86 

67 

89 

72 

BO 
58 

69 
50 

78 
53 

62 
55 

87 
58 

88 
60 

87 
60 

90 
59 

88 
66 

68 
69 

66 
66 

62 
58 

84 

58 

78 
5  I 

78 
5 1 

80 
60 

66 
65 

83 
64 

79 
65 

72 
6 1 

81  .2 
59.8 

SHREVEPORI  HSO  RP 
■ 

MBX 
MIN 

75 
62 

81 

65 

84 

66 

70 
56 

72 
53 

78 
50 

85 
SB 

87 

65 

86 
64 

90 
70 

76 
59 

66 
55 

77 
48 

83 

50 

86 
54 

87 
58 

85 
59 

87 

57 

85 
58 

87 
64 

85 
65 

81 
61 

82 
58 

76 
60 

75 
54 

78 
SO 

85 
62 

64 

65 

80 
64 

71 
65 

86 
62 

61.1 
59.3 

NORTH  CENTRRL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

74 

62 

80 
62 

82 
6B 

77 
67 

70 
51 

78 
46 

86 
61 

66 

67 

88 

65 

90 
70 

85 

67 

68 
54 

78 
46 

83 
49 

87 
53 

88 
62 

89 
59 

8B 
55 

87 
61 

86 

63 

86 
66 

83 
63 

B2 
58 

76 
56 

78 
50 

61 
46 

83 
61 

86 
65 

76 
63 

74 

66 

85 
63 

82  .  1 

CBLHOUN  EXP  STflllON 

MBX 
MIN 

76 
52 

75 
SB 

80 
64 

83 
61 

71 
52 

S3 
46 

76 
55 

65 
62 

88 
61 

87 
66 

88 
69 

87 
58 

64 
45 

75 
48 

82 
52 

87 
58 

86 

56 

85 
53 

87 
59 

67 
62 

87 
65 

85 
67 

82 
61 

79 
58 

76 
49 

75 
45 

80 
55 

82 
65 

81 
64 

81 
64 

74 
64 

80  .5 

HOMER  EXP  SIfillON 

MAX 
MIN 

76 
47 

74 

61 

79 
62 

83 

61 

67 
50 

72 
47 

78 
54 

85 
61 

86 
62 

87 
63 

89 
71 

82 
56 

69 
46 

76 
S2 

82 
53 

87 
58 

84 

57 

87 
55 

87 
56 

84 

63 

84 

67 

83 
65 

82 
59 

81 
55 

76 
48 

75 
46 

77 
54 

80 
62 

81 
62 

76 
64 

75 
61 

80  . 1 

HONROE  FBB  BP 

MAX 
MIN 

74 

61 

78 
63 

81 
70 

71 
68 

59 
S3 

73 
50 

82 
60 

84 

64 

84 

65 

87 

69 

B6 

67 

67 
54 

72 
51 

79 
55 

86 
SB 

87 
63 

87 
62 

89 
59 

88 
65 

89 
65 

86 
68 

80 
66 

79 
65 

77 
59 

75 
65 

79 
S3 

81 
64 

81 
66 

80 
66 

74 

68 

B5 
66 

80.0 

MONROE  NLU 

MAX 
MIN 

75 
52 

76 
52 

79 
64 

83 
63 

72 
S3 

60 
49 

54 

85 
54 

87 
62 

86 
69 

87 
71 

89 
59 

63 
50 

74 

50 

8 1 
56 

83 
59 

85 
60 

83 
58 

87 
58 

86 
65 

86 
69 

84 

66 

a  1 

63 

79 
60 

75 
54 

73 
SO 

79 
50 

80 
66 

a  I 

64 

80 
66 

72 
64 

79.5 
59.4 

RUSTON-LB  lECH  UNIV 

MAX 
MIN 

77 
53 

74 

62 

BO 
64 

B4 

60 

67 
5 1 

74 
48 

79 
60 

86 
65 

87 
64 

87 
68 

88 

70 

86 
67 

72 
47 

78 
SO 

64 

55 

89 

50 

87 
59 

86 
56 

88 
6 1 

82 
63 

87 
67 

86 
66 

82 
59 

82 

57 

77 
SO 

79 
47 

80 
47 

84 

65 

78 
64 

78 
65 

74 

63 

81  .3 
58  .6 

HINNFIELO  2  U 
• 

MAX 
MIN 

77 
56 

81 
63 

85 
71 

SI 
61 

69 
54 

78 
47 

86 
56 

87 
66 

67 
61 

90 
69 

88 
69 

75 
61 

77 
48 

83 
48 

87 
52 

87 
56 

86 
56 

88 
55 

88 
59 

87 
62 

86 

67 

81 
68 

79 
60 

80 
56 

76 
49 

79 
45 

86 
58 

84 

65 

80 
64 

75 
62 

86 
63 

82.5 
SB. 9 

NORIHEBSI  03 

eflSIROP 

MBX 
MIN 

78 
55 

81 
62 

86 
70 

84 

63 

67 
51 

76 
47 

86 
60 

87 
65 

68 
67 

89 

69 

90 
72 

80 
79 

80 
48 

83 
53 

88 
67 

87 
61 

86 
59 

57 

39 

89 
66 

87 
69 

84 

65 

81 
64 

80 

59 

81 
52 

60 

52 

78 
65 

87 
68 

82 
63 

74 

66 

83.0 
6 1  . 5 

EPPS  6  HNW 

MBX 
MIN 

77 
57 

78 
63 

81 
66 

85 
62 

74 

53 

64 

50 

77 
59 

86 
66 

88 
66 

88 
69 

89 
72 

89 

60 

62 
51 

74 

52 

B2 
57 

87 
64 

86 
61 

86 
57 

87 
65 

67 
66 

86 
69 

88 
67 

83 

65 

78 
58 

79 
55 

79 
50 

79 
62 

79 
66 

83 
64 

83 
66 

74 
64 

81  .3 
61.4 

LAKE  PROVIDENCE 

MBX 
MIN 

76 
52 

79 
52 

81 

63 

83 
62 

72 
52 

60 
52 

73 
50 

84 
64 

85 

S3 

84 

68 

87 
70 

88 
60 

64 

51 

74 
52 

80 
52 

85 
52 

85 

56 

84 

62 

85 
63 

88 
62 

88 
65 

68 

67 

83 
66 

62 
59 

77 
56 

79 
54 

72 

79 

65 
53 

88 
64 

74 
64 

80.4 
59  .2 

SfllNT  JOSEPH  EXP  STB 

MBX 
MIN 

76 
60 

80 
64 

82 
71 

84 
64 

72 
55 

6 1 
55 

76 
57 

85 
58 

86 
66 

87 
69 

89 

72 

86 
66 

66 
54 

72 
51 

80 
56 

83 
64 

86 
61 

84 

58 

87 
66 

66 
66 

86 
66 

87 
68 

83 
65 

80 
61 

77 
51 

75 
48 

80 
50 

85 
67 

83 
67 

86 
65 

72 
63 

80.8 
61.4 

TBLLULBH 

MBX 
MIN 

72 
52 

79 
62 

82 
65 

86 
64 

73 
53 

60 
49 

77 
55 

85 
66 

86 
65 

82 
65 

89 
69 

88 
61 

64 

52 

72 
49 

81 
55 

86 
61 

85 
58 

85 
56 

87 
64 

87 
66 

87 
66 

86 

66 

84 

64 

80 
59 

76 
49 

74 
46 

60 
59 

80 
64 

83 
66 

82 
63 

72 
61 

80.3 
59.6 

HINNSeORO 
. 

MAX 
MIN 

78 
58 

81 
64 

82 
67 

85 
62 

75 
S4 

62 
49 

77 
55 

85 
63 

87 
65 

87 
68 

89 

71 

89 
62 

65 
51 

74 

SO 

81 
54 

86 
61 

86 
58 

86 
56 

69 
66 

66 

68 

87 
68 

88 

67 

83 
66 

82 
59 

77 
49 

76 
47 

82 
61 

85 

62 

82 

65 

61 

55 

75 
63 

81  .6 

60. S 

HEST   CENTRAL  04 

flSHLBND  2  S 

MAX 
MIN 

80 
SO 

80 
55 

82 
59 

78 

76 
47 

81 
50 

86 

65 

87 
61 

88 
60 

90 
62 

60 

58 

70 
44 

78 
46 

50 

87 
55 

87 
54 

88 
56 

89 

55 

87 
63 

88 
63 

87 
56 

86 
56 

78 
55 

77 
47 

80 
49 

78 
56 

83 
62 

77 
64 

71 
62 

82  .3 
55  .9 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

76 
57 

76 
62 

78 
62 

85 
8S 

71 
55 

76 
53 

78 
60 

85 
62 

82 
65 

87 
68 

69 
70 

88 

60 

65 
47 

77 
46 

83 
49 

67 
52 

88 
58 

88 

57 

87 
59 

86 
65 

86 
67 

as 

66 

81 
56 

81 
SS 

88 
51 

75 
45 

80 
48 

84 

65 

as 

64 

78 
65 

78 
64 

81  .7 
58.7 

LEESVILLE 

MBX 
MIN 

82 
55 

80 
59 

79 
67 

82 
65 

74 

57 

74 

50 

61 
57 

87 
67 

89 
61 

89 
67 

90 
70 

89 

61 

69 
50 

79 
48 

84 

61 

88 

56 

90 
58 

89 

57 

88 
SB 

89 
62 

89 
65 

87 
67 

81 

61 

82 
58 

81 

51 

78 
46 

81 

57 

86 
63 

89 
65 

78 
65 

68 
61 

83.0 
59  .2 

MANY 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 
63 

79 
68 

84 

65 

68 
55 

74 
49 

60 
61 

86 
61 

87 
63 

88 

70 

89 
70 

88 
54 

71 
47 

76 
48 

83 
51 

87 
55 

88 
58 

87 
57 

89 
60 

87 
66 

88 
64 

86 
67 

63 
60 

81 
56 

78 
49 

79 
45 

80 
50 

86 
65 

86 
64 

60 
65 

69 
63 

82.1 
58.9 

NATCHITOCHES 

MBX 
MIN 

80 
57 

79 

84 

66 

85 
65 

71 
55 

75 
53 

79 
66 

87 
64 

86 

66 

89 
68 

90 
73 

89 
60 

67 
SO 

79 
52 

85 
55 

89 
59 

89 
62 

89 
59 

91 
63 

90 
65 

89 
68 

90 
69 

84 

61 

82 
61 

80 
54 

79 
50 

82 
58 

86 
66 

87 
65 

80 
66 

70 
63 

83.4 

60.9 

ROSEPINE  EXP  STATION 
■ 

MBX 
MIN 

79 
56 

79 
62 

7B 
66 

82 
64 

74 

57 

74 

52 

79 

S7 

85 
62 

as 

64 

87 
68 

88 

71 

BB 
61 

70 
50 

78 
49 

84 

52 

87 
57 

88 
60 

88 
SB 

88 
59 

88 
64 

87 
67 

67 
64 

78 
60 

82 
61 

81 
54 

78 
47 

81 
55 

65 
63 

90 
66 

78 
64 

68 
60 

82 . 1 
59.7 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MBX 
MIN 

.9 
60 

79 
63 

82 
68 

85 
63 

75 
56 

70 
62 

78 
56 

86 
66 

86 
67 

86 
66 

89 

72 

69 
65 

68 
53 

78 
53 

83 
57 

87 
61 

89 
64 

87 
61 

86 
61 

89 
66 

87 
63 

87 
68 

79 
63 

83 
62 

80 
53 

78 
49 

79 
60 

84 

66 

87 
67 

62 
66 

69 
65 

82.2 
61  .7 

belah  fire  tower 

MBX 
MIN 

82 
58 

80 
64 

62 
68 

85 
65 

74 

55 

67 
49 

80 
S9 

87 
62 

87 
63 

86 
69 

90 
70 

89 
62 

63 
50 

78 
SO 

B4 
54 

88 

59 

89 

58 

87 
57 

89 
61 

89 
65 

89 
66 

84 

60 

80 
62 

80 
58 

79 
50 

78 
48 

B3 
60 

87 
65 

87 
66 

83 
65 

76 
63 

82.6 
6D.0 

BOrCE  3  HNH 

MBX 
MIN 

78 
58 

80 
65 

82 
71 

77 
58 

72 
5S 

78 
S3 

87 
63 

86 
67 

85 
63 

90 
71 

90 
70 

89 

61 

77 
51 

83 
54 

88 

57 

89 
61 

86 
64 

88 
61 

89 
64 

87 
67 

87 
67 

79 
60 

82 
62 

80 
61 

79 
54 

82 
S4 

87 
60 

88 

67 

81 
67 

70 
66 

88 

65 

83.3 
61  .8 

BUNKIE 

MBX 
MIN 

79 
61 

81 
62 

84 

66 

86 
63 

75 
59 

75 
S3 

79 
56 

88 

65 

SEE 

B8 
67 

REF 

89    92  91 
63    69  66 

ERENCE  NOTES 

74     72  82 

S6    55  56 

follohing  S 

85    89  87 
61     62  60 

tation  index 

88 

63 

89 
66 

90 
69 

B8 

66 

77 
65 

82 
62 

82 
54 

77 
SO 

Bl 

57 

86 

62 

88 
62 

89 
65 

72 
63 

83.4 
61.4 

6 


DRILY  TEMPERniURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

STHT  ION 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

I  5 

1 6 

1  7 

1  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CZ 

GRflNO  C 0  T E  RU 

es" 

72 

79 

"bT 

85 

86 

~90 

89^ 

85 

~75 

82 

BS 

89 

87 

88 

87 

88 

86 

85 

82 

8 1 

60 

79 

84 

86 

83 

7  1 

83 

83.3 

niN 

60 

65 

78 

68 

60 

53 

64 

65 

65 

71 

72 

62 

57 

51 

55 

59 

62 

65 

66 

61 

65 

64 

64 

63 

53 

51 

56 

63 

67 

65 

63 

62.4 

MUX 

80 

80 

81 

84 

75 

65 

76 

84 

85 

85 

89 

87 

84 

74 

81 

86 

89 

89 

88 

86 

87 

86 

60 

80 

77 

77 

80 

85 

88 

65 

70 

82  .0 

niN 

59 

61 

67 

67 

56 

55 

56 

66 

65 

67 

72 

67 

55 

56 

59 

62 

67 

67 

64 

68 

70 

68 

66 

64 

SS 

55 

54 

64 

64 

67 

65 

62.8 

1  <m  nroiii  i  rr  rvp  ^tq 

UjU    UCMH    LtC    t  A'  3IM 

82 

85 

70 

85 

86 

86 

89 

90 

69 

77 

81 

85 

87 

85 

87 

87 

87 

86 

78 

6 1 

79 

76 

80 

85 

88 

63 

70 

81  .7 

MIN 

58 

62 

67 

63 

56 

SO 

55 

63 

65 

69 

72 

64 

54 

50 

54 

59 

6 1 

59 

62 

64 

65 

65 

62 

61 

S3 

48 

57 

64 

68 

66 

64 

60.6 

HRnOU  4  S 

82 

76 

79 

87 

86 

87 

89 

89 

87 

75 

82 

86 

89 

89 

88 

87 

88 

86 

64 

83 

63 

6 1 

80 

85 

86 

66 

73 

86 

84  .0 

MIN 

63 

67 

73 

67 

60 

55 

67 

68 

69 

73 

78 

68 

61 

65 

70 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

64 

64 

57 

55 

62 

66 

71 

67 

66 

66  .0 

MELVILLE 

MBX 

78 

82 

83 

86 

69 

80 

67 

86 

87 

90 

88 

80 

74 

80 

85 

66 

86 

86 

86 

87 

86 

85 

81 

80 

75 

79 

80 

86 

86 

80 

82.6 

tilN 

59 

62 

67 

73 

59 

52 

63 

65 

65 

66 

73 

68 

59 

50 

5 1 

56 

61 

60 

60 

61 

65 

66 

64 

61 

S3 

49 

56 

64 

67 

66 

63 

61  .5 

uFu  prions  ^  F^F 

78 

83 

81 

85 

89 

92 

84 

76 

82 

BS 

89 

87 

88 

89 

89 

87 

76 

63 

6 1 

76 

80 

65 

66 

86 

72 

82  .8 

KIN 

60 

63 

69 

68 

60 

54 

58 

65 

64 

67 

69 

67 

60 

52 

59 

61 

63 

61 

64 

61 

68 

66 

68 

69 

S3 

48 

54 

62 

63 

65 

64 

62.1 

OLD  RIVER  LOCK 

nnx 

79 

80 

81 

85 

74 

66 

78 

85 

83 

86 

89 

88 

78 

74 

81 

85 

88 

85 

87 

86 

89 

87 

79 

61 

79 

76 

79 

84 

86 

83 

68 

81  .6 

niN 

55 

59 

65 

68 

58 

S3 

53 

62 

63 

65 

69 

68 

57 

51 

55 

59 

62 

62 

64 

65 

67 

62 

65 

64 

55 

S3 

55 

62 

66 

64 

64 

61  .0 

OLLfi  3  SSM 

nnx 

76 

80 

e2 

85 

73 

65 

79 

86 

87 

89 

89 

89 

65 

75 

B2 

86 

87 

85 

88 

88 

88 

86 

82 

79 

76 

75 

81 

87 

85 

78 

74 

81  .5 

niN 

55 

60 

65 

64 

54 

46 

50 

60 

61 

63 

63 

63 

53 

51 

50 

56 

55 

53 

58 

61 

60 

65 

60 

S6 

48 

44 

52 

63 

65 

64 

63 

57.5 

HOOOHORTH  2  SE 

nnx 

77 

80 

81 

85 

75 

79 

79 

86 

66 

61 

90 

89 

80 

73 

83 

81 

81 

89 

88 

89 

89 

87 

89 

82 

80 

78 

81 

86 

68 

80 

75 

82  .9 

NIN 

57 

61 

63 

64 

58 

53 

57 

64 

64 

72 

73 

64 

54 

51 

55 

58 

62 

60 

63 

67 

68 

66 

66 

62 

58 

SO 

52 

61 

64 

66 

64 

61  .2 

FC1<;T   rPMTRQl  nR 

HH1TE 

75 

83 

86 

90 

89 

89 

87 

89 

88 

85 

83 

83 

63 

80 

85 

89 

63 

80 

85  . 3 

niN 

58 

59 

68 

72 

58 

51 

60 

65 

65 

67 

71 

67 

60 

50 

51 

57 

59 

60 

64 

61 

64 

65 

67 

61 

51 

46 

54 

57 

65 

68 

65 

60.8 

Bf^^ON  ROUGE  MSO  PP 

8S 

76 

79 

87 

85 

90 

90 

82 

81 

65 

88 

86 

87 

86 

66 

87 

76 

8 1 

80 

76 

78 

82 

85 

86 

7 1 

83 

82 . 4 

MIN 

60 

66 

74 

64 

54 

49 

67 

66 

6S 

72 

73 

63 

57 

51 

55 

61 

6 1 

60 

64 

62 

67 

66 

68 

61 

52 

47 

54 

62 

65 

64 

64 

61  .7 

DUl/ML  U9M 

72 

61 

86 

69 

86 

86 

83 

88 

80 

74 

79 

83 

88 

90 

77 

84.4 

MIN 

57 

59 

69 

72 

63 

54 

55 

65 

66 

70 

73 

65 

60 

51 

51 

57 

57 

6  1 

63 

62 

62 

64 

67 

64 

51 

46 

50 

58 

67 

66 

66 

61  .0 

r  1   I  M  T  HKI    ^  ^F 
L  L  1  n  1  un    3  DC. 

74 

61 

85 

68 

87 

87 

85 

86 

85 

81 

79 

75 

78 

83 

85 

86 

70 

82 . 1 

niN 

57 

64 

68 

72 

58 

50 

56 

63 

63 

68 

71 

66 

59 

SO 

55 

60 

60 

57 

62 

60 

64 

63 

66 

61 

49 

46 

51 

59 

65 

64 

62 

60.3 

COVINGTON  4  NNM 

82 

85 

89 

38 

87 

84 

87 

80 

78 

82 

86 

87 

80 

88 

84  5 

niN 

56 

64 

72 

64 

62 

52 

66 

62 

62 

69 

70 

70 

60 

47 

52 

56 

57 

59 

lo 

59 

60 

63 

67 

60 

49 

43 

51 

61 

66 

65 

62 

60.2 

FRANKLINTON  3  SM 

82 

66 

69 

88 

90 

91 

89 

83 

86 

80 

82 

85 

86 

90 

76 

89 

85  4 

HIN 

55 

64 

70 

62 

57 

55 

65 

63 

62 

68 

70 

64 

55 

48 

54 

58 

55 

57 

6? 

58 

61 

61 

65 

56 

49 

43 

51 

61 

64 

60 

64 

59. 3 

HBMMOND   3  NH 

nnx 

80 

83 

82 

82 

77 

79 

81 

86 

86 

87 

89 

89 

86 

73 

61 

65 

88 

87 

87 

86 

69 

87 

79 

84 

82 

76 

81 

83 

85 

87 

73 

83.3 

MIN 

56 

65 

72 

71 

62 

51 

66 

64 

64 

69 

69 

69 

59 

48 

53 

57 

57 

58 

61 

60 

62 

64 

61 

60 

SO 

44 

51 

60 

65 

64 

63 

60.5 

LSu  BEN-HUR  EXP  srn 

nnx 

78 

80 

64 

85 

76 

76 

BO 

86 

86 

87 

92 

91 

85 

74 

80 

84 

89 

87 

87 

86 

86 

87 

78 

81 

80 

76 

77 

82 

86 

85 

73 

82.7 

niN 

59 

66 

72 

71 

62 

56 

57 

64 

63 

72 

72 

68 

61 

SI 

55 

59 

61 

SB 

58 

62 

67 

66 

67 

61 

51 

47 

55 

62 

66 

65 

65 

61  .9 

SLIOELL  HSO  RFC 

nnx 

80 

84 

81 

84 

81 

78 

80 

86 

86 

87 

90 

91 

85 

72 

64 

88 

93 

88 

87 

85 

86 

87 

63 

83 

85 

77 

76 

82 

86 

86 

78 

83.9 

niN 

57 

63 

73 

74 

63 

56 

61 

64 

66 

70 

70 

70 

65 

52 

55 

59 

59 

63 

62 

64 

63 

69 

67 

64 

51 

46 

54 

67 

70 

68 

66 

62.9 

cmiTuLirQT  m 

OUU  I  nHC  3  1                                U  ' 

rpnui  FY  F¥p  ^TQTinu 

75 

86 

85 

85 

88 

86 

80 

76 

82 

86 

89 

89 

86 

85 

88 

88 

75 

84 

83 

78 

80 

85 

86 

87 

82  7 

niN 

59 

64 

69 

63 

58 

54 

59 

65 

66 

69 

72 

67 

59 

52 

55 

62 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

63 

61 

54 

51 

58 

63 

69 

65 

65 

62.3 

DF   ni  1 1  ur  V    ii  u 

79 

84 

87 

89 

90 

88 

83 

MIN 

57 

66 

62 

65 

57 

53 

63 

63 

66 

63 

73 

63 

54 

49 

52 

56 

53 

6 1 

61 

64 

65 

68 

60 

59 

52 

49 

sl 

64 

62 

65 

62 

60.1 

Ut   n 1 UUt n 

79 

84 

87 

89 

89 

MIN 

56 

64 

69 

65 

58 

54 

62 

66 

65 

67 

72 

62 

S3 

5 1 

54 

59 

62 

60 

62 

64 

11 

68 

62 

61 

54 

49 

58 

65 

67 

64 

6? 

61.3 

F 1  17  QRF  T  H 

75 

87 

87 

88 

91 

91 

72 

77 

83 

86 

89 

88 

88 

89 

87 

88 

78 

82 

MIN 

57 

62 

66 

65 

SB 

54 

S3 

66 

65 

66 

74 

63 

53 

49 

54 

58 

61 

60 

64 

65 

65 

68 

61 

61 

S2 

49 

60 

65 

68 

65 

53 

61  .0 

HQCkBERR^  6  SSH 

78 

82 

83 

87 

86 

84 

MIN 

63 

70 

72 

69 

58 

61 

67 

72 

72 

75 

76 

65 

58 

59 

60 

68 

67 

68 

73 

73 

74 

65 

65 

68 

62 

61 

69 

72 

74 

65 

67 

67.3 

IF  UU  I  UPC 

JL  Nn 1 NU3 

78 

82 

87 

91 

90 

90 

niN 

55 

55 

64 

66 

56 

54 

54 

67 

65 

65 

72 

65 

58 

52 

53 

55 

58 

65 

65 

65 

67 

66 

66 

55 

54 

55 

56 

56 

67 

64 

64 

60.9 

1  QMF    ruoci  rc   ucn  qd 

82 

86 

69 

89 

85 

niN 

62 

66 

74 

62 

59 

56 

65 

68 

66 

76 

69 

63 

58 

53 

S6 

62 

6S 

63 

66 

68 

68 

67 

62 

62 

57 

54 

62 

65 

65 

65 

66 

63.6 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

nnx 

80 

79 

81 

63 

75 

75 

80 

86 

85 

88 

90 

90 

75 

78 

83 

87 

89 

89 

89 

85 

88 

88 

77 

85 

84 

79 

81 

86 

89 

82 

78 

83.4 

MIN 

59 

64 

70 

65 

SB 

52 

62 

64 

64 

70 

80 

67 

55 

51 

54 

59 

62 

64 

65 

65 

65 

66 

61 

61 

53 

51 

S7 

64 

67 

64 

63 

62.0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MHX 

79 

80 

82 

84 

76 

76 

80 

84 

83 

85 

BS 

87 

81 

77 

81 

85 

88 

89 

85 

84 

84 

86 

78 

83 

84 

78 

79 

83 

83 

85 

78 

82.3 

MIN 

60 

64 

73 

66 

60 

58 

64 

69 

70 

71 

75 

66 

61 

55 

59 

62 

62 

66 

69 

69 

71 

72 

64 

65 

58 

S7 

60 

66 

71 

65 

66 

65.1 

VERnlLION  LOCK 

Mnx 

79 

78 

80 

81 

77 

74 

78 

82 

81 

83 

84 

84 

84 

76 

78 

83 

65 

86 

83 

84 

84 

83 

80 

82 

82 

78 

77 

81 

83 

64 

77 

81  .0 

MIN 

58 

61 

70 

73 

60 

55 

56 

70 

72 

71 

74 

67 

60 

52 

54 

6 1 

55 

64 

66 

69 

71 

72 

66 

64 

54 

52 

52 

66 

69 

65 

63 

63.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

C  AR  V  [  L  L  E  2  SH 

75 

82 

86 

89 

86 

73 

62  . 6 

niN 

60 

6? 

61 

70 

62 

55 

SB 

65 

65 

61 

71 

68 

62 

54 

S9 

62 

65 

63 

65 

64 

67 

67 

57 

63 

S3 

SO 

59 

65 

68 

65 

65 

62.6 

F RftNKL IN   3  NH 

82 

78 

8 1 

65 

6 1 

87 

81 

85 

89 

88 

86 

78 

79 

8 1 

85 

85 

76 

84 

63  .0 

niN 

66 

64 

74 

65 

60 

56 

67 

66 

65 

74 

74 

66 

62 

54 

59 

63 

65 

66 

6S 

64 

68 

65 

69 

64 

61 

63 

59 

71 

66 

64 

66 

64  .9 

JEfiNEREITE  EXP  SIO 

nnx 

78 

80 

63 

64 

75 

77 

80 

65 

83 

86 

89 

88 

86 

75 

80 

84 

87 

86 

85 

84 

85 

85 

77 

82 

81 

77 

78 

82 

84 

84 

73 

82  .0 

MIN 

61 

64 

67 

75 

61 

56 

58 

66 

66 

67 

73 

67 

62 

53 

53 

60 

62 

64 

64 

63 

65 

68 

67 

63 

54 

52 

68 

60 

66 

64 

65 

62.7 

LBFfiTETTE  FBR  OP 

MHX 

80 

82 

82 

77 

73 

78 

64 

83 

85 

89 

90 

82 

77 

81 

8S 

89 

87 

BS 

84 

85 

85 

73 

82 

82 

76 

77 

82 

84 

84 

72 

82 

81  .8 

MIN 

61 

67 

75 

64 

57 

55 

65 

67 

67 

74 

69 

64 

60 

54 

58 

63 

65 

65 

66 

64 

67 

66 

66 

62 

55 

52 

SB 

64 

67 

66 

57 

63.5 

nORGBN  C I T» 

nnx 

78 

80 

80 

82 

80 

77 

80 

85 

85 

85 

88 

67 

83 

75 

81 

85 

87 

87 

85 

83 

84 

83 

81 

82 

82 

77 

77 

81 

84 

85 

77 

82.1 

MIN 

60 

65 

64 

67 

62 

59 

59 

66 

67 

67 

76 

68 

61 

61 

61 

64 

65 

67 

66 

66 

68 

67 

66 

66 

60 

56 

57 

61 

66 

64 

64 

64.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOHING  SIHTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOuisiBNn 

nBY  1979 


STHT ION 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

I  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

86 

88 

89 

69 

75 

8 1 

85 

88 

88 

88 

85 

86 

67 

86 

82 

86 

62 

65 

71 

71 

61 

55 

60 

66 

66 

74 

74 

65 

61 

51 

60 

63 

67 

63 

67 

65 

68 

61 

66 

64 

66 

53 

57 

61 

69 

64 

65 

64  .0 

8 1 

63 

87 

84 

8 1 

75 

76 

80 

83 

82 

8 1 

82 

83 

82 

82 

82 

83 

75 

8 1 

82 

85 

8  3 

86 

81*1 

tllN 

65 

67 

69 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

70 

72 

67 

63 

60 

63 

63 

65 

65 

64 

66 

66 

64 

64 

69 

63 

62 

64 

67 

66 

67 

73 

65.9 

79 

60 

83 

83 

78 

75 

75 

79 

82 

8 1 

80 

80 

80 

80 

78 

82 

80 

8 1 

80 

78-9 

MIN 

64 

65 

68 

69 

66 

64 

65 

66 

56 

69 

70 

69 

67 

64 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

70 

65 

68 

65 

61 

67 

73 

66 

66 

66.5 

60 

78 

79 

80 

86 

82 

87 

91 

90 

80 

75 

8 1 

8  1 

88 

86 

85 

85 

86 

89 

86 

83 

80 

75 

79 

83 

85 

87 

72 

82  . 5 

MIN 

Si 

60 

6S 

70 

63 

56 

57 

66 

66 

67 

72 

73 

60 

51 

52 

59 

62 

65 

66 

66 

64 

65 

60 

60 

58 

57 

56 

62 

66 

69 

67 

62  .7 

80 

85 

84 

84 

89 

88 

80 

80 

80 

86 

84 

86 

86 

85 

85 

83 

84 

84 

84 

78 

80 

84 

85 

85 

80 

82  . 8 

niN 

Si 

70 

74 

75 

64 

62 

70 

65 

67 

72 

75 

71 

69 

57 

60 

65 

63 

68 

66 

65 

64 

71 

67 

65 

59 

57 

59 

62 

64 

68 

67 

66  .0 

6? 

68 

85 

87 

89 

89 

8 1 

73 

79 

83 

87 

87 

87 

84 

85 

86 

63 

82 

83 

8  3 

85 

87 

62 

82  . 6 

niN 

63 

64 

72 

75 

63 

61 

65 

66 

73 

74 

69 

65 

57 

58 

60 

67 

65 

65 

65 

65 

70 

66 

64 

54 

53 

56 

64 

67 

66 

65 

64  .5 

90 

84 

73 

6 1 

85 

90 

86 

85 

85 

66 

86 

86 

65 

84 

83 

86 

88 

79 

66 

84  .  1 

niN 

61 

70 

74 

66 

64 

60 

70 

64 

67 

72 

72 

72 

63 

60 

58 

61 

67 

63 

63 

65 

63 

69 

70 

67 

62 

48 

56 

68 

69 

68 

66 

65  . 1 

7? 

86 

87 

89 

91 

90 

82 

73 

81 

84 

90 

86 

66 

83 

87 

85 

84 

84 

83 

76 

77 

82 

66 

89 

78 

87 

84  .  1 

niN 

63 

74 

68 

67 

52 

72 

68 

71 

75 

75 

73 

60 

58 

59 

66 

70 

59 

70 

67 

67 

70 

70 

70 

62 

55 

61 

69 

68 

66 

71 

67.3 

82 

84 

88 

86 

85 

78 

76 

82 

87 

86 

85 

84 

85 

84 

83 

82 

82 

80 

8 1 

84 

86 

88 

85 

82 . 7 

MIN 

58 

70 

74 

64 

65 

59 

71 

64 

66 

74 

74 

71 

60 

53 

58 

60 

63 

64 

61 

61 

62 

67 

67 

65 

52 

50 

54 

66 

72 

66 

67 

63.8 

90 

87 

84 

78 

8 1 

84 

86 

85 

84 

86 

85 

84 

82 

83 

84 

83 

83 

85 

88 

87 

87 

84  . 2 

niN 

63 

68 

74 

68 

63 

65 

65 

64 

67 

70 

75 

57 

65 

61 

62 

61 

68 

66 

62 

66 

63 

71 

66 

67 

60 

55 

56 

67 

65 

67 

70 

65.4 

HBX 

88 

87 

67 

90 

82 

82 

82 

90 

90 

86 

90 

90 

89 

86 

90 

85 

88 

86 

85 

88 

90 

90 

89 

88 

87.5 

tllN 

63 

64 

68 

72 

66 

66 

67 

65 

66 

69 

69 

75 

70 

59 

66 

66 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

65 

67 

57 

60 

60 

70 

70 

72 

67 

66.5 

MAX 

81 

80 

83 

83 

84 

64 

85 

83 

85 

91 

67 

82 

78 

79 

64 

86 

87 

85 

86 

89 

87 

85 

83 

82 

80 

78 

64 

87 

90 

90 

90 

84  .5 

(11N 

60 

60 

72 

64 

64 

60 

60 

63 

66 

72 

75 

72 

62 

54 

61 

63 

65 

67 

62 

64 

61 

70 

66 

66 

58 

48 

57 

65 

64 

64 

63 

63.5 

nflx 

79 

61 

82 

83 

80 

79 

82 

88 

86 

88 

90 

89 

85 

75 

80 

85 

89 

87 

86 

85 

86 

85 

83 

83 

84 

77 

79 

83 

67 

83 

78 

83  .5 

niN 

60 

61 

65 

70 

63 

56 

63 

65 

67 

68 

72 

70 

63 

54 

56 

60 

64 

65 

65 

64 

64 

65 

61 

62 

50 

53 

55 

60 

68 

66 

64 

62  .5 

DRY  OF  MONTH 


NEW  IBERin  5  NU 

50UTHEnSI 
BOOTHVILLE  HSO 
OELTB-BRETON  HL  REF 
OONfiLDSONVILLE 
GBLL IBNO 
HOUMB 

NEW  ORLEANS  HSnO  BP 
N  0  flOBON  WSFO  CI 
PBRBOIS  7  5 
PLBOUEttlNES  EXP  STB 
RESERVE 
5B1NI  BERNBRO 
THlBOOflUX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


LOUISISNB 

HBT  1979 


aoY  OF  noNiH 


5      6  ^ 


9       10      11       \2      13      U      15      16      n      18      .1      20      21      22      23      2«      25      26      27      26      29      30  31 


CdLMOUN  EKP  simiON 


nnx 

tllN 


ei  .5 

69-0 


CSOHLET  EXP  STBIION 


rntx 


79 
64 


79.8 

70.2 


85.1 
69.6 


"BX 

MIN 


82.0 
69.8 


LSU  DEBN  LEE  EXP  SIB 


RED  RIV  VBLLET  EXP  STB 


nnx 
fllN 


79.3 
59.1 


nnx 
n  IN 


78.9 
65.8 


SBINI  JOSEPH  EXP  STB 


nnx 
niN 


84  .7 

71  .5 


nnx 
niN 


81  .2 
67.8 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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EVflPORRTION  RND  WIND 


LOUISIONO 

MflY  1979 


STRTION 


NORTHUEST  01 
RED  RIV  WSLLET  EXP  SIB 


NORTH  CENtROL  0? 
CflLHOUN  EXP  STBTION 


NORIHEflST  03 
SOINT   JOSEPH  EXP  SIB 


EflSI  CENIRBL  06 
LSU  BEN-HUR  EXP  SIB 


SOUIHEBSI 
HOUMR 


EvflP  .19  .07 
HINO     32  43 


EvnP 
HINO 


!N0 
MBX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


.09 
16  42 


.04 

S3l  23 


7     e     9     10    11    12    13    14    15    16    17    IB    19  20   21    22   23   24   25   26   27   28   29    30  31 


.19  .24 
26  26 


.25 
13  1 


I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STRTION  INQEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIRNfl 

MOY  1979 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

a 
z 

cr 
tr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

a 

in 

a  tt 

O  3 
1/1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

RBITfl  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

flLEXRNORIR 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

nniTE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8R 

8R 

H 

MRS  ROBERT  5  MC  CLENDON 

0349 

04 

I  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8R 

H 

^ni  nMriN  r,  mqrtin 

BOSTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

9 1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  USD  fiP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SERVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELRH  F IRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GRS  CO 

BOGRLUSR 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8fl 

8R 

H 

CROWN  ZELLERBRCH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LR  ELECTRIC  CO 

Q|  IKIK  I  F 

1287 

05 

Q  w  n  Y  F  1  1  F  c; 

O 

c. 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8R 

C  H 

RnriFR^     1    1  QPHNFY 

BUTTE  LR  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

1  7 

9  1 

4  1 

5 

8R 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHI Tfl 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8R 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

BR 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

8R 

KENNETH  M  CAIN 

CL INTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8R 

CG 

LSU   IDLEWILO  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7fl 

7R 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

05 

ST  TAMMANY 

5 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

rpnuii  FY  Fyp  ^^TOTinw 

2212 

07 

ornn  t  n 
M  L  n  u  1  n 

-y 

30 

15 

92 

22 

25 

BR 

8A 

GH 

1     9    II    RIPF    FyP  ^^TQTinM 
L     O    U     rvlLC     CAT  OlptllUIN 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8A 

H 

DELTfl-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHRM  SPRINGS 

2350 

05 

LIVINGSTON 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHRM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LR  CORR  RND   IND  SCH 

DE  RIDOER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONRLOSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8R 

H 

MRRIRNGE  G  GUILLOT 

EL  I  ZRBETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CRLCRSIEU  PRPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8H 

C  H 

TRUCKLINE  GRS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7fl 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRRNKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

3322 

06 

M  n  o  n  1  IN  Lj  I  U  IN 

1  n 
1  u 

30 

51 

90 

10 

145 

8A 

F  PF  n    R  riPMQM 

FRRNKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

M I D 

M  I D 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GRLL IRNO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

25 

90 

18 

2 

Bfl 

8R 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   I  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZRLES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRRND  COTERU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

25 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRRND  ECORE 

3B04 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESAOIER  JR 

GRRNO   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

nrt L  r\ D L.     R  1     O  OOn 

3979 

07 

r  QMF  R  riM 
L  M 1  1  c  n  U  IN 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8fl 

H 

11     c     FTC:w    UTini    IFF  QFPV/ 

HAMMOND   3  NW 

4034 

06 

TANGIPRHOfl 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9R 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HRNNR   3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8R 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GRRDENS 

42BB 

04 

SABINE 

12 

31 

22 

93 

23 

420 

8R 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8fi 

H 

N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMR 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

BR 

8fl 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8R 

BR 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

BR 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JUINtDVlLLL  LULnO 

4739 

05 

•3 
J 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U    0    LUKro    Ur  cNblNctKb 

KE  I  THVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

05 

TANGIPAHOA 

5 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

INACTIVE  12/31/78 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LRFRYETTE  FAR  flP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8fi 

H 

LR  POWER  S  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8R 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

L IVINGSTON 

5438 

06 

L IVINGSTON 

6 

30 

30 

90 

45 

40 

8fl 

LIVINGSTON  PARISH  S  OFF 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV ILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7R 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

05 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

2! 

BR 

8A 

8R 

LSU  ACRI   EXP  STATION 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
d 
z 

(X 
01 

a 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

CL 

SPECIfiL 

(SEE  NOTES i 

LSU  DERN  LEE  EXP  STfl 

5630 

05 

RRP I DES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8R 

8R 

G 

1  cii    ncnvi    1  cc    qpdt  pmtd 
LbU   UtHN   Ltt    HLjK  1  LNIK 

MflMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDDMCPOMTIMCMTQI        P     O  C 

IKHNoLuNliNr-NIHL    Lf    r  L 

MfiNSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

I  2 

32 

0  1 

93 

44 

373 

7A 

H 

D t  NN t  1  1     b  1  K  HNbt 

MPINY 

5892 

04 

SABINE 

1  2 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8R 

H 

K  U  b  L  K  1     K    Ut  N  1  K  I 

MflR I  ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MPIRKSV  ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

85 

8R 

TOWN  OF  MRRK5VILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED   K I VER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

UCDCUCI        1        Pill  PCDPCD 

MELV ILLE 

6117 

05 

ST  LRNDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8R 

H 

MDC      DllTO      T  UC"DC"DT 

rlKo   KUIH    1  ntbtKl 

MERMENTflU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8A 

nHKuLU    r  bKUUbbHRU 

M I NOEN 

6244 

01 

1  1  c  D  c  T  (r  r!» 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

1  7 

1  85 

8A 

8A 

C 

H 

MIIMIPIDni       DnilCD     Dl  nMT 

nUNlLlrHL    rUWtK  rLHNI 

M 1 TT 1 E  2  SE 

627  1 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8R 

riKb   ULLlt    n  nHnHrrti 

MONROE  Ffifl  flP 

6303 

02 

OURCH I TR 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

M  I  D 

M  I  D 

H 

F  Rfl 

MONROE  NLU 

631  4 

02 

OURCH I T A 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8R 

8R 

C 

NUKintHbl    LH  UNIvtKbllT 

M00RING5P0RT   1  N 

6364 

0  1 

i~  n  n  n  r> 

L  HUUu 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8fl 

CnjITLJIICCTCDM      CI    CP  Pfl 

bUUmWtbltKN   bLcL  LU 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  1 

5 

8R 

8fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCH  I TOCHES 

5582 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

45 

93 

05 

I  30 

8fl 

8A 

C 

H 

MUNIC IPflL   POWER  PLRNT 

NEW    IBERIA  5  NW 

6657 

08 

I BER  I R 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8R 

8A 

H 

(^111  c     c     D[rc(rnD(~Lj  imct 

GULr    b   KtbLHKLH  INbl 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 
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NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEr  F  ERSuN 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NAIL   WLHIHLR  bcKVlLt 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

5664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

M  I  D 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6656 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

5WG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND   WHItK  dUHRD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLERNS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLERNS 

8 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLERNS 

8 

29 

59 

90 

01 

1  0 

12M 

SWG  RND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLERNS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLERNS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

I2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6685 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8R 

8A 

H 

CAJUN  ELEC   PWR  COOP  INC 

ORKDALE 

6836 

07 

RLLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

1  00 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WtSI  LAKRULL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL I  A 

691  I 

06 

E   FEL I C I RNA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

65 

9R 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6952 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8R 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LRNDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7R 

HRROLD  L  BRQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHRRLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

5T  TRnnHNY 

1  0 

30 

27 

89 

47 

30 

8fi 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSS  I  ER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8fl 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLROUEMINE  2  N 

7366 

08 

I dLRV 1 LLt 

8 

30 

1  9 

91 

1  4 

20 

7fl 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STR 

7368 

09 

PLRQUEM I NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

1  3 

15 

8R 

CITY-PORT   ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STR 

7738 

01 

□ObS 1 EK 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8R 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER   VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENOERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

U  S  FISH  S.   W  ILDL  I  FE 

RODESSfl 

7950 

01 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7R 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

8R 

LSU  WEST  LR  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L I NCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8R 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNRRD 

8108 

09 

b  1    0L  RNHRD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT   JOSEPH  EXP  STR 

8163 

03 

T  C  t.1  c-  r\ 

TENSflS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8R 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

n  n  n  n  r> 

LHUDu 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  RP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

RVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLRGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE   A  HAYMON 

SL I  DELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TRMMRNY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

NOAR-NATL   WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

1  1  c  o  c  T  (~  r> 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

- 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L I  V  I NGS  TON 

6 

30 

25 

90 

39 

30 

1  P 

H 

LA  DEP  OF   NAT  RESOURCES 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACH I TR 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8R 

LA  POWER  «  LIGHT  CO 

SUGRRTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7R 

MRS  PEARL   M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCRS I EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8fl 

CITY  WATER  PLANT 

TRLLULRH 

8923 

03 

MRDISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

TH I BODRUX 

9013 

09 

LRFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY   OF   THIBDDRUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

WPRM  T  1    I  flM 

C 
0 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8R 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDALIfl  2 

9357 

05 

CONCORDIR 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

c 

VIDRLIR  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CRLCRSIEL 

12 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

WATSON  8  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

37 

90 

50 

85 

7A 

RALPH  E   CLARK  JR 
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MRY  1979 


STATION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


WESTDRLE   3  SW 
WINNF lELO  2  W 
WlNNSBORO 
WlNONfl  F IRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZRCHRRY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 


9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


6659 


09 


RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


ORLEANS 


32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


29  57 


93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  04 


140 
160 

80 
220 
1  16 

85 


8A 


MID 


H 
C  H 
CGH 


ABSOLUM  P  DILL 

ESTES  B  BOZEMRN 

LA  OEPT  OF  NRTURAL  RES 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


Addlt  ional  in  format  ion  regard  ing  thp  climatp  of  this  Statp  may  be  obta  ined  by  writing  to  the  National  CI imat  ic  Cpntpr,  Fpdpral  Building,  Ashev  i 1 1 e 
28801,  or  to  any  Weather  SprvicP  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  containpd   in  thp  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evapoxation  in  inches  and 
wind  movement  TrTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  Che  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions  . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observprs  takp  thP  observations  on 
day  1 ight  saving  t  ime ,  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  taole,  "Daily  precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table,  and  snowf al 1  in  the  "Snow fa  11  and  Snow  on  Ground"  tabl e ,  when  pub  1 i  shed ,  are  for  the  24  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat ion  and  Wind"  tabl e  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end ing  at  time  of  observation. 
Wind   is  the  total  wind  movement  in  milps  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  val ues  publ i  shed  in  the  "Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  Che  snowpack  may  result   in  apparent   inconsisCenc ies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground   include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  c 1 imatol ogical   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Month  I  y  and  spasonal  snowf  al  1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preced  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Valley  Exp 
Station 

St  .  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:   Ruston  fine  sandy  loam 

:   Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:   Red   River  alluvial 

:  Rpd  Rivpr  al 1 uvial 

Sharkpy  cl ay 
:   Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
0% 

0.1%  to  S 

0% 

OX 

OX 

ox 
ox 
ox 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   bP  carried  only  in  the  Junp  and  DPCPmbpr  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issup  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tablp,  "Daily 
Soil  Tpmperatures"  table. 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized   Data"   tablp  and   the  "Daily  Temperature"   table   is   indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure   fastest  milp  data. 
Amount  includpd   in  following  measurpment ,  time  distribution  unknown. 
Gagp  is  pquipped  with  a  windshield. 

Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  excppdpd. 
Adjustpd  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  1"^  inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table    for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adju; ted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  record  ing  gage ,  (These  amount  s  are  essentially  accurate  buC  may  vary  si ight 1 y  from  the  amounts  to  be  publ i  shed  1 ater  in  Hourly 
Prec  ipi tat  ion  Data . ) 

Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatol og ical  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  Che  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplempntal  Data"  tablp  . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  timp  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howevpr ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


DRAINAGE  CODE: 


1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE-VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO  6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     lO-PEARL     11 -RED  12-SABINE 


Stations  appearing  in  the  tablps  with  no  data  wpre  either  missing  or  received  too  late  to  be  included   in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  thr  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

InformaC  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  el evat  ions ,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  pub  1 ic at  ion 
"Substat  ion  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  in format  ion  for  regul ar  Nat  ional  WeaCher  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  frice:  S5.B5  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  Sl.OU 
toreign.     There  is  a  minimum  charge  of  53.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE : 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION; 
LEAST    TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
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NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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NORTHWEST  01 

COTTON  VBLLEV 

B7.7 

66.8 

77.3 

96 

30 

55 

12 

0 

1 0 

0 

0 

0 

8.08 

5.42 
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.0 

0 

7 

2 

2 
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67.9 
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HAMMOND  3  NH 

89  .9 

66.7 

78.3 

-  1.6 

95 

25 

63 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

.75 

-  3.83 

.41 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfi 

89  . 6 

67  .9 

78-8 

93 

25» 

57 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

1  .37 

-82 

4 

-0 

0 

3 

1 

0 

SL IDELL  WSO  RFC 

90  . 0 

59  .8 

79  -9 

93 

26. 

58 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .81 

1  -28 

4 

-0 

0 

3 

1 

1 

D 1 V I S  1  ON 

78-9 

-  .8 

1  .24 

-  3.60 

-0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STRTION 

91  .2 

69.9 

80-6 

98 

30 

59 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.33 

-  4-96 

.15 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DE  OUINCY  4  N 

90. 7M 

67. 8M 

79-3M 

95 

30. 

55 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

3  .68 

-   1  -05 

2-37 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

OE  RIDDER 

89.5 

69  .0 

79.3 

94 

30. 

57 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

2  .48 

-89 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 
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MONTHLY  SUMMfiRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.sk.nb 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  OF  OOrs 

SNOH.  SLtei 

NO 

OF 

OBTS 

STDI ION 

nnx. 

niN. 

a 

g 

r  ^ 

s 

a 

° 

0;  K 

o  o 

g 

a 

1 

S 

S 

a 

a: 

K 

g 

g 

; 

o 

i 

si 

5 

i  1 

S 

1 

S  z 

if 

o 

s 

a 

"  s 

U  £ 

o  £ 

EL  UBBEIM 

90 

.0 

66 

.9 

79.5 

.4 

95 

30« 

56 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

.82 

-4.16 

.20 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

HRCKBERRr  8  SSH 

66 

.8 

74 

.7 

60.6 

.3 

91 

29 

63 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

2.39 

-   1  .96 

1  .19 

4 

.0 

0 

s 

1 

1 

JENN I NCS 

9  1 

.  4 

66 

.8 

60 .  1 

.8 

96 

2 1 

57 

1 2 

0 

24 

0 

0 

0 

2  .67 

-  2.33 

1  .65 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

LBKE   CHBRLES  HSO  BP 

87 

.5 

71 

.6 

79.6 

-1.1 

92 

30- 

58 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

2.60 

-  2.44 

1  .56 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

90 

.  I 

69 

.0 

79.6 

95 

30- 

57 

12 

0 

1  6 

0 

0 

0 

3.00 

1  .00 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

ROCKEFELLER  HU  REFUGE 

66 

.  4 

73 

-0 

80  .7 

93 

30 

64 

1 2 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.  35 

■  1  1 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

VERMIL ION  LOCK 

67 

•  6 

69 

■  8 

78  . 7 

93 

26 

56 

1  3* 

0 

7 

0 

0 

0 

1  .75 

1  .20 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

79  . 6 

.7 

2  .01 

-  2.61 

.0 

■       ■  ■ 

SQUTm  CENIRBL  08 

CBRVILLE  2  SW 

90 

.  I 

70 

.2 

80.2 

-     .  1 

94 

25. 

61 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

.64 

-   4  .07 

.40 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRBNKLIN  3  NH 

89 

■  6 

71 

.0 

80 . 3 

.  1 

93 

29' 

62 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

1  -67 

4.14 

.63 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

JEBNERETIE  EXP  SIB 

86 

.SM 

69 

-SM 

79  .DM 

92 

26  • 

58 

1 2 

0 

1  3 

0 

0 

0 

I  .29 

-  4.72 

1  . 02 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

LHrHTtl't    rHH  Hr 

86 

.6 

70 

.7 

79.8 

.7 

92 

30. 

59 

12 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.04 

-    4  .57 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HORGBN  Cllr 

86 

.6 

70 

.6 

79.7 

-  1.4 

92 

25 

64 

16 

0 

1  4 

0 

0 

0 

2.20 

-  3.46 

1  .20 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

NEH  IBERIB  5  NH 

89 

,  7 

70 

•  6 

80  .2 

95 

25 

63 

1  4  . 

Q 

20 

0 

0 

0 

1  .82 

1  .82 

25 

.0 

0 

I 

I 

I 

DIVISION 

79  .9 

.  5 

1.31 

-  4  .08 

.0 

■       ■  ■ 

SOUIHEflSI  09 

BOOIHVILLE  HSO 

86 

.9 

7  1 

.  7 

79 . 3 

9 1 

29 

67 

1  4 

0 

3 

0 

0 

0 

2.17 

1.15 

1  I 

.0 

0 

3 

2 

] 

OELIfl-BRETON  WL  REF 

85 

.  1  M 

73 

.4M 

79 .  3M 

69 

30 

70 

1  4  . 

0 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2.45 

1  I 

.0 

0 

4 

2 

2 

OONBLOSDNV ILLE 

89 

.  1 

70 

.6 

80.0 

-  1.1 

94 

25 

57 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

.33 

.23 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALL IBNO 

87 

.5M 

69 

.7n 

76. 6M 

93 

23 

56 

12 

0 

0 

0 

0 

.22 

.08 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOUMB 

89 

.  1 

70 

.6 

80  .0 

.  3 

92 

25. 

63 

1  4 

0 

15 

0 

0 

0 

6  .03 

.69 

3.40 

27 

•  0 

0 

6 

4 

1 

NEH  ORLEANS  HSHO  BP  R 

90 

.5 

71 

.5 

81  .1 

.7 

94 

30. 

64 

14. 

0 

22 

0 

0 

0 

.23 

-  4  .51 

.17 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  0  BOBON  HSFO  CI  R 

90 

.8 

73 

.7 

62.1 

1  .  I 

94 

20. 

67 

IS 

0 

20 

0 

0 

0 

2.22 

-  3.85 

1  .66 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

PBRflO  I  S  "7  S 

88 

.6 

69 

.8 

79.2 

93 

22 

62 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .72 

-  3.60 

1  .  34 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

PLBOUEtllNES  EXP  STB 

90 

.2 

71 

.3 

60. 6 

94 

25. 

66 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .53 

1  .41 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

RESERVE 

90 

.3 

72 

.5 

61  .4 

.5 

94 

26. 

66 

13. 

0 

24 

0 

0 

0 

.63 

-  3.98 

.40 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

SBINI  BERNBRO 

90 

.2 

66 

.7ti 

79. SM 

94 

22. 

63 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

1  .93 

1  .60 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

rHIBODflUX 

90 

.3 

68 

.6 

79.5 

-  .6 

95 

25 

59 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

.56 

-  5.33 

.33 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

BO.  1 

-  .6 

1  .86 

-  3.53 

.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


UOUISIONO 

juNe 


STRT I  ON 


DAY   OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28    29    30  31 


NORTHHESI  01 
COIION  VBLLET 
LODHNSPORT  4  ENE 
nlNOEN 

PLBIN  OEBLING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  SIB 

SHREVEPORI  WSO  BP 

NCRIH   CENTRBL  02 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN   EXP   STfll ION 
HOMER  EXP  SIBTION 
nONROE  Fflfl  OP 
MONROE  NLU 
RU5T0N-LS    TECH  UNIV 
HINNFIELD  2  U 

N0RIHEB5T  0 
BBSTROP 
EPPS   6  MNH 
LAKE  PROVIDENCE 
SOINI  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 
HINNSBORO 

HESI   CENTRBL  0 
ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 

nflNr 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Alexandria 
belah  fire  toher 
botce  3  hnh 

BUNKIE 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 

niN 


B4  87 
65  68 


91  89 
67  69 


86  89 
66  66 


85  87 
64  67 


87  84 

69  66 


BS  88 
67  69 


85  8B 

65  67 


88  83 
68  65 


89  90 
64  6B 


87  89 
68  68 


87  90 
68  66 


82  90 
65  69 


86  90  80 
65    68  68 


66    67  68 


89  92  78 
69    69  67 


85  90 
68    70  69 


89  87 
69  68 


66     70  69 


89  87 
68  70 


86  92  86 
67    67  70 


85  90  78 
65    66  68 


B9  89 
66    69  70 


87  74 
64  71 


90  84 

72  73 


82 
73  73 


85  82 
70  72 


81     89  83 

65    69  70 


85  89 
70  71 


88  87 
62  70 


78  87 
63  71 


77  84 
63  63 


88  86 
62  67 


SO  86 
61  66 


64     67  71 


83  90  82 
65    67  71 


85    88  81 


90  85 
7  1  72 


BS  89  83 
66     70  73 


86  90  85 
68    70  73 


86     88  86 

70  71 


85  90  87 
66    71  70 


88  84 

71  72 


86  85 
70  68 


87  88  91  92  82 
72     73     71     72  56 


92  93  93 
74     72  70 


78  87  82 
63    61  70 


86  75 
62  70 


87  89 

72  69 


85  90  90 
72     72     7  1 


89     90  91 


87  89 
72  72 


90  93 
73  72 


90  90 
74  71 


73     70  69 


92  93 
69  69 


92    93  94 


90  89  93 
73     73  73 


72     73  73 


91     91  92 


90  90  92 
72    72  71 


90  93 
74  71 


87  91 
72  69 


84  90  91 
73     72  68 


72    72  66 


73    74  76 


90  90 
70  68 


73     72  70 


89  89  93 
74     72  73 


90  91  93 
75     74  72 


92  81 
73  63 


92  83 
72  57 


89  82 
69  55 


95  92 
77  62 


92     84  83 

71     56  57 


86  81 
67  57 


93  89  81 
69    58  53 


91  83 
70  55 


91  82 
69  62 


93  89  80 
78    61  57 


94     88  82 

73     57  55 


91  86  85 
72    57  52 


95  83 
76  58 


95  91 
76  60 


93  91  82 
75    63  59 


70    59  50 


90  83 
63  56 


93  92 
74  64 


92     83  91 


85    87  89 


58  62 
90  91 


52    58  60 


87 
SB  60 


59     60  62 


91  90 
59  69 


87  89 
59  60 


55     56  62 


92  90 
63  65 


88  89 
62  62 


87  89 
60  65 


55    58  60 


90  92  91 
60     62  64 


59    62  63 


62     64  65 


85  90 
59  63 


86  86 
60  64 


B7  88  90 
58    60  62 


89  90 
62  64 


85  88  90 
59    62  65 


89  88  89 
63    64  67 


90  92  93 
63    66  67 


89  91 
67  68 


89  90  90 
60     62  64 


64     68  68 


89  90  92 
65    68  68 


91  93 
60  66 


88  90 
59  55 


88  87 
62  67 


91  93 
65  70 


89  88 

62  67 


89  90 
60  65 


90  92 
60  63 


66     70  69 


87  90  91 
67     70  70 


64     66  69 


65    67  67 


60  62  65 

89  89  90 
62  63  69 

90  90  91 

61  63  65 

90  90  90 

62  62  69 

92  94 

64  68 

88  90  90 

61  63  65 


89  90 
66  69 


90  91  93 
63    66  67 


89  93 
62  69 


90  91 
66  69 


91  93  93 
69     75  76 


95     95  95 


92  95  94 
69     76  77 


93  95  95 
67     75  76 


93     93  92 


74     75  75 


92     94  92 


91  94  93 
61     73  75 


95  92 
75 


91 
72  72 


94  90 
75  71 


97  95 
73  73 


92  92  95 
74     73  73 


74      72  72 


91  92 
69  69 


96  95 
73  75 


91     94  95 


93     94  96 


92  92 
67  75 


91  92  94 
75     71  70 


96    92  93 


93    94  94 


93    94  96 


89  92 
73  72 


95  95  95 
73     72  72 


92  92 
69 


94  93  93 
73     73  73 


91  91  90 
74     73  68 


93  93 
75  73 


88  92 

70  72 


87  92 
71  71 


94  92 
73  74 


85  92 
72  73 


88  93 
72  71 


92  92 
70  71 


93  92 
72  73 


83  93 
70  73 


68     71  73 


94     92  93 


81  92  93 
70    73  72 


90     93  ,-1 


94  94 

68  70 


91  92 
70  70 


94  94  92 
70     70  69 


93  92  93 
72    7  1  70 


95  95  96 
73     73  71 


94  92 

69  68 


93  95 
69  65 


95  96  98 
74     72  73 


83  86 
67  65 


93  87 
68  67 


83  87 
69  65 


94  85  87 
65    65  62 


64  85  87 
68     70  62 


82  85 
65  60 


90  81  81 
67     64  63 


84  85  89 
67    64  60 


83  84 
66    63  64 


92  82 
67  64 


94     81  80 

69    6Z  66 


93  81  84 
68    52  64 


96  84 

57  62 


94  81 

67  65 


67    68  63 


7  1     68  66 


95  91  87 
67    68  65 


90  92 
70  68 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


65     66  72 


92  95  98 
63     63  69 


89  91  97 
62    63  67 


92  95  92 
66     74  71 


89  91  95 
63    62  74 


87  90  92 
64     65  72 


92  94  93 
61     68  73 


92     95  95 


87  89  93 
66     73  76 


91     95  95 


65    66  70 


91     94  95 

63     70  72 


91  93  95 
62     64  71 


90    94  98 

67    72  76 


66     71  73 


91  96  93 
64     71  73 


95  97 
68  74 


91     94  95 


90.3 
69.4 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

IT 

1 

2 

g 

g 

7 

g 

g 

1 0 

]  ] 

1  2 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

GRRND  COTEOU 

nax 
niN 

66 

7  I 

86 

70 

85 
7  I 

88 

72 

90 
73 

89 
7  I 

90 
75 

91 
72 

90 
73 

92 
71 

85 
60 

85 
59 

87 
60 

90 
60 

89 
65 

90 
65 

90 
61 

92 
69 

33 
72 

95 
65 

94 

65 

96 
69 

93 
65 

93 
65 

91 
68 

90 

92 

94 

93 

94 

75 

90.6 
68.0 

JONESVULE  LOCKS 

HBX 

niN 

82 
65 

90 
69 

86 
7  1 

85 
65 

88 

59 

66 

73 

69 
74 

90 
75 

90 
74 

93 
75 

69 
6S 

62 
60 

85 
62 

86 
63 

69 
67 

90 
69 

90 
69 

91 
7  1 

92 
72 

93 
73 

94 

73 

91 
75 

93 

94 

95 
7  I 

87 
68 

89 
68 

92 

94 

95 
76 

89.7 
69.9 

LSU  DEBN  LEE  EKP  Sin 

HBX 
HIN 

67 
68 

89 
69 

87 
70 

85 
68 

90 
72 

68 

73 

89 
73 

90 
72 

91 
71 

94 

75 

89 
64 

83 

57 

85 
S9 

66 
61 

69 
64 

86 
66 

90 
67 

91 
67 

92 
75 

94 

7 1 

95 
7 1 

94 

7  1 

96 
7 1 

93 
70 

95 
69 

65 

85 

89 

94 

95 
7S 

90.0 
68.6 

MBnOU  4  S 

NBX 
MIN 

88 

75 

87 
73 

86 

91 
75 

87 
75 

87 

89 
75 

94 

75 

96 

79 

94 

79 

63 

69 

84 

50 

88 

63 

90 
67 

69 
69 

94 

69 

94 

7  I 

92 
72 

94 

76 

96 

95 

75 

95 

97 
72 

97 
73 

96 

91 

96 

94 

96 

95 
76 

91  .6 
72  .4 

MELVILLE 

HBX 
HIN 

81 
66 

90 
69 

88 

72 

88 

70 

87 
73 

66 
7  I 

90 
72 

91 
72 

92 
73 

92 
75 

66 
67 

81 
57 

es 

59 

65 
60 

89 
67 

89 
66 

90 
67 

92 
67 

92 
73 

94 

94 

7 1 

92 

92 

93 

92 

88 

87 

90 

92 

94 

72 

89.5 
69.2 

NEH  ROflOS  5  ESE 

HIN 

84 

66 

89 
68 

88 

70 

86 
70 

67 
72 

88 

71 

91 
74 

91 
73 

91 
71 

92 
74 

90 
66 

84 

60 

86 
58 

86 
60 

86 
63 

88 
66 

87 
66 

93 
69 

92 
74 

94 

68 

93 
68 

90 
69 

94 
70 

94 

69 

94 

70 

91 
68 

90 
68 

92 
71 

93 
70 

76 

89.9 
68.6 

Old  river  lock 

HBX 
H  I  N 

82 
63 

90 
62 

85 
70 

86 
69 

BB 
69 

69 
70 

89 
70 

90 
73 

91 
72 

93 
72 

87 
65 

80 
61 

63 
62 

89 
62 

90 
64 

68 
64 

88 

69 

69 
67 

91 
70 

90 
72 

93 
72 

91 
70 

90 
70 

90 
70 

93 
70 

86 
69 

87 
66 

96 
66 

94 

69 

92 

89.0 
66.  I 

OLLB  3  SSN 

HBX 
HIN 

87 
65 

87 
64 

84 

69 

64 
64 

90 
67 

86 
70 

90 
72 

91 
69 

91 
68 

94 

72 

90 
61 

60 
53 

85 
56 

87 
58 

86 

60 

66 
60 

90 
65 

92 
64 

92 
72 

94 

70 

94 

73 

90 
70 

93 
70 

94 

67 

93 
63 

85 
59 

90 
61 

93 
68 

95 
71 

94 

71 

69.6 
65.7 

HOOOHORTH  2  SE 
. 

HBX 
HIN 

89 
66 

89 
70 

87 
70 

62 
68 

69 
72 

89 

72 

65 
72 

91 
73 

92 
72 

94 

7  1 

88 
64 

63 
53 

82 
59 

82 
60 

88 

60 

88 
66 

88 
62 

93 
70 

94 

73 

92 
72 

94 

73 

94 

73 

94 

72 

93 
72 

95 

89 

89 

90 

93 

95 
75 

89 . 7 
68.4 

EAST  CENTRRL  06 

nniiE 

MBX 
HIN 

87 
70 

66 
69 

90 
67 

90 
69 

91 
73 

90 
7  I 

91 
72 

90 
7  1 

93 
7  1 

94 

72 

92 
66 

84 

57 

87 
58 

88 
60 

88 
6 1 

89 
62 

90 
66 

92 
62 

92 
66 

94 

67 

93 
68 

90 
68 

93 

7  1 

93 

95 

92 

91 

92 

93 

93 
73 

90.8 
67.2 

BsroN  ROUGE  HSO  np 

HBX 
HIN 

86 
7  I 

86 
69 

87 
73 

88 

70 

88 

73 

90 
7  1 

90 
74 

90 
7  1 

91 
7  1 

91 
74 

83 
62 

85 
57 

85 
60 

87 
6  1 

87 
62 

68 

65 

90 
68 

91 
68 

92 

7  1 

92 
68 

91 
69 

92 
70 

91 
72 

93 
7 1 

91 
7  I 

90 
67 

91 
67 

91 
69 

91 

90 
77 

89.3 
68.9 

BOGPLUSR 

HBX 
HIN 

87 
66 

87 
69 

91 
72 

90 
70 

90 
70 

90 
73 

91 
72 

91 
71 

94 

7  1 

93 
7 1 

91 
67 

59 

87 
58 

89 
61 

89 
62 

91 
62 

91 
65 

94 
67 

94 
69 

96 
67 

95 
69 

90 
69 

95 
7  1 

96 
7  1 

95 
69 

91 
64 

90 
66 

93 
66 

94 

92 
74 

91  .7 
67  .8 

CLINTON  S  SE 

HBX 
HIN 

84 

65 

87 
68 

87 
71 

86 
66 

B9 
70 

86 
69 

89 
72 

89 
70 

91 
69 

93 
72 

88 
64 

ei 

58 

85 
57 

85 
59 

87 
60 

67 
62 

86 
65 

69 
65 

90 
70 

91 
68 

91 
67 

89 
68 

92 
59 

93 
68 

93 
59 

91 
64 

90 
65 

90 
65 

93 
70 

92 
72 

88.9 
66.6 

COVINGTON   4  NNU 

HBX 
HIN 

85 
72 

90 
70 

90 
72 

90 
65 

90 
72 

90 
69 

90 
69 

93 
68 

93 
59 

90 
70 

90 
67 

67 
55 

90 
55 

88 

59 

86 
60 

90 
62 

90 
54 

92 
64 

93 
66 

93 
64 

91 
65 

94 

67 

94 
69 

93 
66 

92 
68 

90 
66 

92 
67 

92 
66 

92 
69 

93 
73 

90.6 
66  .4 

FRflNKLINTON   3  SW 

HBX 
HIN 

86 
67 

92 
67 

88 
69 

94 

67 

94 

70 

87 
68 

93 
70 

94 

67 

93 
69 

92 
70 

84 

59 

85 
53 

66 
56 

86 
58 

87 
58 

92 
60 

94 
65 

91 
65 

95 
65 

95 
64 

92 
64 

96 
67 

97 
66 

98 

67 

93 
67 

90 
63 

93 
65 

93 
65 

95 
69 

98 
70 

91  .8 
65.1 

HntinoND  3  Nu 

HBX 
M  I  N 

83 
67 

85 
70 

89 
59 

91 
68 

90 
72 

90 
77 

90 
71 

91 
69 

91 
70 

92 
71 

91 
59 

83 
53 

87 
59 

86 
58 

88 
50 

67 
63 

69 
66 

91 
65 

92 
67 

93 
65 

92 
64 

90 
68 

94 

69 

93 
68 

95 
69 

92 
66 

90 
86 

91 
68 

91 
72 

90 
72 

89.9 
66.7 

LSU  BEN-MUR  EXP  STft 

MAX 
MIN 

84 

70 

8B 
70 

BB 
72 

88 
70 

88 
72 

88 
70 

89 
74 

69 
70 

91 
70 

92 
73 

91 
67 

63 
57 

65 
58 

86 
60 

88 

62 

88 

62 

89 

66 

91 
66 

91 
72 

92 
66 

92 
60 

91 
68 

93 
69 

92 
69 

93 
71 

91 
69 

90 
69 

92 
67 

92 
72 

92 
75 

89.6 
67.9 

SLIOELL  HSO  RFC 
. 

HAX 
HIN 

86 
70 

90 
70 

90 
73 

90 
69 

89 
69 

68 
78 

90 
74 

69 

70 

92 
72 

93 

7  1 

90 
66 

85 
56 

88 
6 1 

89 
62 

87 
67 

87 
65 

87 
7  1 

91 
69 

92 
7  1 

93 
69 

93 
69 

92 
70 

92 
76 

91 

91 
70 

93 
69 

89 
69 

91 
69 

91 

90 
77 

69.6 

SOUTHWEST  07 

CROHLET   EXP  STATION 

HAX 
HIN 

85 
67 

91 

75 

90 

73 

89 

73 

87 
73 

90 
72 

90 
75 

90 
73 

91 
73 

94 

75 

90 
67 

82 
59 

85 
61 

88 
61 

90 
65 

91 
65 

92 
56 

91 
69 

92 
74 

93 
72 

96 
7  I 

96 
70 

95 
70 

93 
7  I 

95 
71 

93 
71 

91 
68 

94 

7  1 

95 

72 

98 

75 

91  .2 
69.9 

OE   OUINCT   4  N 

HBX 
MIN 

89 
70 

90 
72 

88 

59 

89 

67 

89 

72 

89 

72 

89 

7  1 

90 

7  1 

92 
69 

94 

72 

93 
65 

63 

55 

85 
56 

88 

59 

90 
64 

90 
53 

90 
64 

93 
72 

95 
70 

70 

95 
69 

95 
69 

95 
67 

93 
68 

86 

67 

90 
67 

94 

7 1 

95 
75 

90.7 
67.8 

DE  RIODER 

MAX 
HIN 

88 
66 

89 
71 

86 
71 

85 
71 

69 
73 

85 
72 

87 
74 

88 
72 

91 
71 

93 
74 

90 
65 

83 
57 

86 
59 

87 
61 

88 
65 

90 
64 

89 
66 

90 
69 

90 
72 

91 
73 

93 
72 

92 
7  1 

94 

7 1 

92 
7 1 

93 
69 

91 
69 

65 
66 

91 
66 

94 

7  1 

94 

75 

89.5 
69.0 

ELIZBBETH 

MAX 
HIN 

88 

67 

88 
67 

86 
64 

88 
69 

90 
72 

66 
73 

86 

75 

90 
73 

93 
71 

93 
7  I 

93 
63 

82 
56 

85 
60 

66 
6 1 

88 
65 

69 
67 

90 
66 

91 
72 

92 
76 

91 
72 

94 

73 

94 

72 

95 
73 

94 

72 

92 
68 

89 

70 

86 
65 

91 
66 

94 

73 

95 

75 

90.0 
66.9 

HBCKBERRT  8  SSH 

HAX 
HIN 

85 
73 

65 

76 

83 
72 

83 
74 

65 
74 

86 
76 

86 
79 

87 
78 

85 
76 

89 

77 

87 
69 

82 
63 

83 
67 

65 
70 

66 
70 

65 
73 

86 
76 

67 
78 

66 

79 

69 
79 

89 
78 

OB 
78 

69 
79 

69 
60 

90 
72 

90 
73 

88 

73 

89 
74 

91 

75 

90 

77 

86.6 
74  .7 

JENNINGS 

HBX 
HIN 

87 
64 

90 
64 

91 
68 

67 

72 

90 
73 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

93 
72 

94 

73 

89 
53 

82 
57 

86 
60 

88 
52 

95 
65 

90 
54 

92 
64 

90 
70 

93 
70 

95 
73 

96 
72 

93 
72 

95 

72 

95 
73 

94 

72 

93 
70 

90 
66 

92 
68 

94 

7  1 

9S 
74 

91  .4 
66.6 

LAKE  CHARLES  HSO  fiP 

MAX 
MIN 

83 
75 

85 
74 

84 

73 

85 
72 

85 
75 

85 
76 

87 
76 

89 
75 

90 
74 

87 
74 

63 
65 

85 
58 

86 
62 

88 
62 

87 
58 

65 
59 

86 
59 

87 
71 

89 
77 

90 
75 

90 
73 

89 
73 

69 
73 

90 
73 

90 
71 

89 
70 

90 
70 

68 
74 

92 
73 

92 
77 

67.5 
71  .6 

0BERL1N  F IRE  TOHER 

MAX 
HIN 

87 
70 

88 
70 

87 
71 

88 
76 

87 
71 

86 
71 

68 
74 

90 
71 

92 
70 

93 
74 

89 
64 

63 
57 

85 
60 

B7 
61 

90 
65 

89 
66 

90 
65 

91 
69 

91 
74 

94 

72 

95 
70 

92 
71 

94 

70 

92 
71 

94 

69 

90 
69 

90 
67 

92 
67 

94 

71 

95 
74 

90.1 
69.0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

HAX 
HIN 

65 
73 

87 
74 

85 
74 

87 
74 

BB 
75 

B4 

75 

66 
77 

67 
75 

89 
76 

90 
74 

92 
69 

62 
64 

85 
65 

67 
66 

89 
88 

88 

71 

87 
70 

88 
74 

89 
78 

90 
76 

90 
7S 

91 
73 

91 
75 

90 
77 

90 
74 

91 
73 

90 
73 

90 
74 

92 
77 

93 
72 

88.4 

73.0 

vERnaiON  LOCK 

. 

HBX 
HIN 

62 
66 

85 
74 

86 
73 

88 
72 

87 
72 

66 
73 

66 

75 

87 
75 

67 
74 

89 
73 

90 
56 

82 
56 

85 
56 

66 
60 

88 
63 

66 
65 

86 
68 

88 
71 

86 

75 

86 
74 

88 
7 1 

90 

70 

89 

7  1 

90 
74 

92 
70 

93 
59 

69 
70 

90 
71 

89 
72 

92 
74 

69.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SH 

HBX 
HIN 

65 
68 

89 
71 

88 
74 

90 
72 

90 
72 

BB 

72 

69 
74 

90 
73 

90 
72 

93 
74 

90 
68 

84 

61 

87 
64 

67 
64 

87 
65 

67 
66 

90 
70 

91 
69 

92 
74 

92 
71 

94 

69 

90 
72 

94 

72 

92 
7  1 

94 

72 

92 
70 

90 
70 

91 
70 

93 
72 

93 
73 

90.1 
70.2 

FRRNKL IN   3  NH 

HBX 
HIN 

90 
73 

68 

73 

88 
74 

87 
72 

88 
73 

89 
74 

90 
72 

92 
74 

93 
73 

91 
73 

63 
69 

86 
62 

86 
65 

69 
63 

89 
64 

89 
66 

88 
70 

91 

72 

92 
75 

91 
73 

90 
70 

92 
72 

90 
73 

92 
74 

91 
73 

69 
72 

89 

72 

91 
70 

93 
73 

92 
71 

89.6 
71  .0 

JEBNERETTE  EXP  5TH 

MBX 
MIN 

83 
67 

67 
72 

B7 
73 

87 

72 

86 
73 

87 
73 

87 
73 

89 
73 

90 
73 

91 
74 

90 
69 

83 
58 

85 
60 

66 
63 

88 

65 

87 
65 

87 
66 

69 
66 

90 
71 

91 
71 

92 
69 

92 
70 

92 
71 

92 
71 

69 
71 

89 

71 

91 
72 

91 
72 

68.5 
69.5 

LSFBTETTE  FBB  BP 

HAX 
HIN 

86 
73 

87 
73 

86 

73 

86 
74 

87 
73 

87 
73 

89 
76 

89 
73 

91 
73 

90 
76 

83 
64 

es 

59 

86 
62 

89 
63 

88 
66 

88 

66 

89 
68 

90 
71 

91 
75 

91 
72 

91 
71 

90 
71 

92 
72 

90 
71 

90 
69 

89 
70 

69 
74 

90 
72 

92 
72 

92 
77 

68.8 

70.7 

nORCRN  CITY 

HAX 
HIN 

85 
69 

88 
69 

88 
69 

69 
71 

67 
71 

67 
73 

89 
74 

89  90 
72  73 

SEE  REF 

91     90  84 

73    70  65 

ERENCE  NOTE! 

65    67  88 
65    66  68 

FOLLOHINC  ! 

87    86  66 
64     67  72 

TATION  INDE> 

89 
74 

90 

72 

90 
72 

91 
72 

90 
73 

90 
73 

92 
72 

91 
73 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

91 
75 

68.8 
70.6 

7 


DRILY  TEMPERRTURES 


LOUISIONP 

JUNE  1979 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


13   14  15 


16    17  18 


25   26  27 


28   29   30  31 


NEH  IBERIfl  S  NH 


SOUTHEnsi 
BOOIHVILLE  HSO 
DELln-BSETON  HL  REF 
OONniOSONVlLLE 
GALL IBNO 
HOUMfi 

NEW  ORLESNS  H5M0  HP 
N  0  nOBON  HSFO  CI 
PBRBDIS   7  S 
PLOQUEMINES  EKP  STH 
RESERVE 
SfllNI  BERNARD 
THIBOOnUK 


66  91  91 
69     It  H 


87  67 

75  12 


83  85 
73  12 


65  86 
68  70 


86  88 
76  12 


64  89 

73  73 


87  69 
77  74 


86  89 
75  74 


87  82 
67  70 


69     74  73 


88  92 
74  71 


90  90 
67  75 


90    90  92 


90  66  89 
74     74  70 


68  87 
74  72 


84  84 

73  72 


66  67 
75  75 


89  84 
73  74 


88  89 
73  74 


90  91 
74  72 


90  91 
75  75 


92  91 
73  73 


90     90  90 


91  92 
72  71 


69  69 
76  73 


68  69 
72  72 


64     65  85 


90  89 
74  73 


94  94 

71  73 


91  93  92 
77     76  73 


89     89  90 


92    89  89 


90  90 
76  78 


90 
74 

92    91  90 

74  70  72 

90  91 

75  72 


91  92  82 
74     69  63 


72     69  69 


86  87 
73  72 


91  90  80 
77     73  57 

60 


69 

73 

91  91 

73  71 

91  85 

70  73 

91     65  85 

74  73  71 


90  89 
70  70 


90  90 
74  72 


74     69  66 


92  88 
70  69 


94  90  85 
72     70  59 


65  80  68 
67     63  67 


82  82 
67  71 


62  81 
70  71 


80  90 
62  63 


65  65 
60  59 


87  88 
64  65 


85  87 
69  67 


84  85 

63  65 


84  85 

66  67 


88  90 
68  70 


86  85 
63  66 


88  87 
61  65 


88  90  90 
65    67  71 


85  89 
69  70 


66  87 
65  69 


89  90 
66  68 


89  69 

67  70 


86  89  90 
67     70  71 


67  86  90 
65     65  61 


90  92  93 
71     71  70 


87  89  89 
72     70  72 


86  86 
73  73 


69  91 

70  71 


90  90  92 
73     70  70 


92  91  91 
72     69  69 


89  90 
69  68 


91  92  94 
71     70  71 


92     94  91 


90  93 
66  67 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STflllON  INDEX 


92  90  93 
71     72  70 


90  89 
76  72 


87  88 
77  76 


93  92 
73  75 


91  92  92 

71  71  72 

92  92  93 

72  73  72 

93  92  93 
74  75  76 

93  90  92 

70  71  71 

92  94  94 

70  73  74 


92  92 
73  73 


94  90  90 

71  74  72 

93  93  94 

67  72  71 


95  91  90 
69     7  1  70 


88  86  66 

75  74  70 

87  86  66 

78  75  75 


92     90  89 


92  90  91 
73  75  73 

93  89  92 
75  74  75 


90  69 
72  71 


71     70  71 


91  89  89 

69  67  65 

95  94  90 

72  72  70 


90  93  94 
72     74  74 


91  90 
69  76 


74     75  80 


92     93  94 


74  78 
93  93 


76     77  79 


91  91 
72  75 


92  93 
72  73 


91  92 
73  73 


90    93  90 


92  94 

71  70 


DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISiaND 

JUNE  1979 


X 

OKI 

OF  nONIH 

0 

STRt ION 

a 

1 

? 

J 

d 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

U 

1 3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

2' 

2i 

26 

2^ 

29 

29 

JO 

J! 

a: 

col houn  exp  station 

niN 

71 

73 

74 

72 

72 

75 

75 

76 

77 

79 

75 

74 

73 

92 
74 

94 

77 

94 

78 

92 
78 

79 

80 

82 

83 

83 

82 

83 

80 

7" 

77 

7- 

7S 

94 

82 

90  .0 
77.2 

Lt 1 N 1  UN   o  ot 

n\n 

70 

72 

73 

75 

76 

77 

76 

78 

76 

79 

76 

70 

70 

85 
71 

86 
73 

86 
74 

84 
74 

75 

77 

60 

81 

82 

Vl 

82 

82 

81 

61 

82 

82 

91 
83 

87.4 

77.0 

ronui  CT   cvD  CTQitnu 
LKUHLt'    t«r    iiHl lUN 

nlN 

68 

7B 

76 

78 

78 

78 

78 

73 

79 

80 

77 

72 

n 

96 

73 

96 
79 

98 
76 

100 
77 

'so 

80 

'« 

'ei 

'e2 

'33 

79 

'el 

'sc 

8? 

'e? 

'e': 

102 
83 

96  .2 
78  .2 

niN 

69 

73 

74 

75 

77 

77 

78 

76 

78 

80 

79 

76 

73 

88 

72 

84 

72 

85 

71 

89 

73 

76 

76 

79 

79 

7S 

8C 

80 

76 

76 

7S 

74 

7! 

85 
74 

88  •  1 
76.0 

LoU   UtHN   Ltt    t*"  SIM 

nlN 

70 

75 

75 

75 

7! 

78 

77 

77 

77 

78 

73 

70 

70 

88 
74 

90 
75 

90 
86 

93 
77 

79 

80 

82 

82 

83 

84 

84 

81 

8C 

79 

76 

8C 

94 

84 

77.9 

RED  RIV  VflLLEl^  EXP  STfi 

niN 

67 

72 

72 

72 

71 

75 

74 

74 

74 

75 

72 

71 

70 

92 

72 

91 
74 

92 
74 

92 
75 

75 

76 

79 

80 

80 

7S 

79 

76 

74 

73 

72 

7S 

95 
79 

74.4 

SfllNT  JOSEPH  EXP  STfl 

I  INI 

4 

MAX 

niN 

77 
71 

80 
73 

83 
74 

80 
74 

86 
74 

34 

78 

88 

77 

90 
80 

94 

80 

96 
83 

90 
76 

85 
75 

88 
74 

91 
76 

91 
80 

93 
81 

93 
83 

93 
84 

94 
83 

95 
86 

95 
86 

94 

85 

91 
85 

92 
85 

92 
83 

92 
79 

86 
79 

91 
79 

91 
82 

90 
84 

89.5 
79.6 

HINNSBORO 

(  INI 

4 

tIPX 

niN 

BO 
70 

87 
72 

84 
74 

81 

72 

68 

72 

85 
76 

89 
76 

88 
78 

92 
78 

93 
78 

92 
74 

89 
71 

92 
71 

91 

72 

91 
74 

93 
75 

95 

75 

95 
78 

96 
78 

96 
81 

97 
81 

90 
81 

95 
80 

95 
82 

96 
79 

89 
75 

92 
74 

95 
75 

96 
76 

89 
80 

91  .0 
76.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SlflMON  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  NIND 


STqriON 

DAY  OF 

MONTH 

Sao 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  I 

1 2 

1  3 

1  4 

I  5 

1 6 

1  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

NORIHHEST  01 

RED  RIV  vflLLET  EXP  srn 

EVRP 
UINO 

.19 

le 

.44 

33 

.09 
4S 

.16 
21 

.22 
24 

.02 
4C 

.15 
8C 

.22 
85 

.26 

38 

.26 
4 

.3 

2E 

.3C 

2S 

.2" 

li 

.27 
21 

.32 

36 

.26 

26 

.3' 

5^ 

.3" 

61 

.34 

8: 

.36 

9; 

.32 

7  = 

.36 

5' 

.32 

5' 

.2 

5 

.3 

4C 

.1" 

36 

.2 
3t 

.2 

2 

.36 

.36 

54 

7.90 
1340 

NORTH  CENIRBL  0? 

CALHOUN  EXP  STBIION 

EVRP 
UINO 

IE 

.20 
19 

.06 
21 

.  1  1 

23 

.16 
13 

.07 

10 

.17 

n 

.2C 
IS 

.25 

13 

.25 

1 

.3E 

67 

.IE 
4S 

.3 

2: 

.26 

1 ' 

.27 
1 E 

.2" 

1  ^ 

.22 

11 

.25 

1  6 

.27 

2: 

.24 

2: 

.2" 

2: 

.2' 

22 

.2" 

2 

.2' 

2 

.16 
3 

.15 

15 

.26 

2 

.26 
1! 

.25 

H 

.22 

24 

6.77B 
630 

NORTHEnSI  03 

SflINT   JOSEPH  EXP  STR 

EVRP 
HI  NO 

.12 
2\ 

.16 
34 

.20 
25 

.18 
43 

.23 
21 

.19 
45 

.29 
51 

.27 
41 

.27 

44 

.29 

32 

.12 

79 

.48 

77 

.3C 
4C 

2; 

21 

2! 

5. 

51 

.36 

6" 

.36 

62 

.25 

6C 

.25 

52 

.36 

62 

.2< 
4  = 

.25 

55 

.  H 
ii 

.24 
36 

.26 
3 

.16 

26 

41 

7  .82 
1  348 

EB5T   CENTRHL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

EVRP 
HIND 
HRX 
HIN 

.09 
21 
88 
71 

.22 

22 
92 
73 

.14 

31 
94 
75 

.45 
24 
94 
74 

.20 
21 
98 
75 

.24 
34 
94 

73 

.28 
48 
95 
74 

.26 
37 
96 
74 

.26 
26 
96 
74 

.22 
32 
97 
75 

.30 
47 

97 
63 

.32 

51 
86 
56 

.33 

3C 
9C 
65 

.26 

17 
91 
66 

.30 
26 
92 
67 

.2: 

22 
93 

6: 

.26 

2C 
96 
65 

.28 

33 
98 

69 

.30 
36 
98 

73 

.3 

35 
98 

7 

.3C 

22 
IOC 

72 

.2- 

1" 
9" 

7: 

.3 

3 

IOC 

7: 

.26 
45 

9! 

72 

.3 

26 
10 

7: 

.28 
36 
96 

72 

.25 
3 

95 

7C 

.2- 
2C 
95 
7[ 

.24 

2C 
95 
74 

.32 
55 
96 
74 

8.08 

922 
95.6 
70.8 

SOUTHEfiSI  09 

Hounn 

EVRP 
HIND 

.12 
19 

.29 

25 

.23 

27 

.22 

32 

.25 

29 

.24 
34 

.29 
49 

.24 

38 

.30 
37 

-24 
46 

.20 
32 

.35 
42 

.29 
31 

.24 

36 

.16 
38 

.14 

37 

.2 
24 

.21 

27 

.27 

33 

.26 

29 

.35 
26 

.2: 

19 

.4C 

33 

.22 
26 

.oc 
2: 

- 

30 

25 

.2 

2C 

.29 
16 

.14 

2 

7.068 
906 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STR1I0N  INOEX 
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STATION  INDEX 


LOUlSIflNfi 
JUNE  1979 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

a 

o 

LATITUDE 

LONGITUOE 

ELEVATION 

OBSERVPT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

PRECIP. 

Q. 
d 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

PBITfi  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

PILEXflNDR  I  PI 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

D205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

flSHLONO  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

4  7 

9  1 

5  4 

1  4  0 

5P 

5P 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0585 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

3! 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF   NATURAL  RES 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LO  ELECTRIC  CO 

BUN«  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LOCHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  JO  D 

UO 

ST  MARTIN 

J  u 

I  "7 
1  / 

Q  1 

A  1 

O  n 

CLARENCE  J  HOTORO  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUflCHI TA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LO  EXP  STO 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILL  I  AM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY   V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINORY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STOTION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

9  n 

PLAQUEMINES 

9Q 

1 

I  -J 

I 

I  D 

C 

8A 

O  H 

DELTO-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8fl 

H 

LO  CORR  OND   INO  SCH 

DE  RIGGER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY   WATER  PLONT 

DONALDSONV ILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

80 

H 

MORIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

80 

8A 

H 

CALCOSIEU  POPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE   GOS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTROL   LO  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASH  I NGTON 

30 

51 

90 

1  0 

145 

8A 

FRED  B  ORMON 

FRANKLINTON  3  SW 

i  1 

U  b 

WASHINGTON 

o  n 

y  u 

1  1 
1  I 

1  A  C 

MID 

M  T  n 

n  1  u 

H 

SOUTHERN  NOT  DOS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LOFOURCHE  POPISH  SHER  0 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MORGARET   E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

CREENSBURG 

3864 

05 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

6 

8fi 

80 

H 

U  S  F I SH- W I L DL  I  FE  SERV 

HAMMOND   3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

4  5 

9A 

9  A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

80 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

80 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

80 

H 

N  LO  HILL   FORM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

80 

80 

GH 

USDA-SUGORCANE  FLO  STO 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

80 

H 

LSU   IBERIO  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

80 

C  H 

MORION  E  BLONCHORO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

1  3 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV ILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

CLOSED  4/30/79 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

70 

OLEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

80 

UNI  TED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE   FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

80 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

1  03 

8A 

80 

H 

LO  POWER  4  LIGHT  CO 

LEESV  ILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

80 

C  H 

JOMES  M  MILLER 

L I  V  I NCSTON 

5438 

05 

L I  V  I NGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

80 

LIVINGSTON  POPISH  S  OFF 

LOGANSPORT   4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GOS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5520 

06 

E   BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

80 

LSU  OGRI   EXP  STATION 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUlSIfiNfi 
JUNE  1979 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

a 
z 

cr 

a: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

L5U  DEAN  LEE  EXP  STP 

5630 

05 

RAPIDES 

31 

I  I 

92 

24 

70 

8A 

8A 

0 

LSU  DEAN  LEE  AGR I  CNTR 

MfiMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRONSCONT INENTOL   G  P  C 

MANSFIELD   3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

373 

70 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

250 

8A 

8A 

H 

ROBERT   R  GENTRY 

MAR  I  ON 

5908 

02 

UN  I  ON 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN   OF  MARION 

MARKSV 1 LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

3  1 

09 

92 

02 

85 

8  A 

TOWN  OF  MORKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

05 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV  ILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

30 

4  1 

91 

45 

30 

80 

80 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACAD  I  A 

30 

1  1 

92 

35 

16 

80 

HOROLD  P  BROUSSORD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

1  7 

185 

80 

80 

c 

H 

MUNICIPOL   POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

80 

MRS  OLLIE   M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FOfl 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACHI TA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

80 

c 

NORTHEOST  LO  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT    I  N 

5364 

01 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

80 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

natchi toches 

6582 

0  4 

NATCHI TOCHES 

3  ] 

4  6 

9  3 

05 

1  30 

8  A 

8  A 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

80 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

5666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WOTER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

5572 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WOTER  BOORD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  OND  WOTER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  B 

6679 

09 

ORLEANS 

2  9 

5  9 

QD 
D  U 

u  / 

n 
u 

1  9  M 

i  c.\\ 

SWG  AND  WOTER  BOORD 
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STATION  INDEX 


LOUISlfiNfl 
JUNE  1979 


STRT I  ON 


WINNF lELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONR  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZfiCHflRY  2  ESE 

CLOSED  STRT IONS 

KENTWOOD 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


4859 


06 


COUNTY 


WINN 

FRflNKL I N 
WINN 
RflPIDES 
E  BRTON  ROUG 


TRNGIPflHDfi 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  56 


92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  31 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


160 
80 
220 
1  16 
85 


218 


8R 


5P 


C  H 
CGH 


OBSERVER 


ESTES  B  BOZEMRN 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
Lfl  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MRNUEL   F  RODRIGUEZ 


CLOSED  4/30/79 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
1  3 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JJtVJ  ORIEAMS  DPS 
NEU  IRlEAf.S  OPS  6 
NEW  ORLEANS  DPS  6 


NEW  ORLEANS  OPS  14 
MEW  ORLEANS  DPS  5 
NEK  ORLEANS  r;PS  6 


2.H2 
3.3'. 
6.17 


Day  of  Month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13  |  14  |  15 


16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22     23  |  24     25  |  26  |  27     28  |  29  |  30  31 


2.2i  .10 
2.11  .06 
2.'tO  1.69 


.01  2.33 
i  .21 
.01  2.22 


Se«  tefeionce  notes  loUowing  Staiion  Ind«. 


CORRECTIONS 


LOUISIANA 


DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

April  -  May  1979        Daily  Precipitation  Southeast  09  New  Orleans  DPS  14  Delete  all  data.     See  Late  Reports  for  corrections 

New  Orleans  DPS  5 

New  Orleans  DPS  6 


REFERENCE  NOTES 


Addit  ional  informat  ion  regard  ing  the  c  I  imat<»  of  this  StatP  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville, 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evapo^-ation  in  inches  and 
wind  movement  TrTmilPs.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION   TIME:      The    Stat i 


Index    shows   observation    times    in    local    standard    time.      During   the    summer   months   some  observers   take   the  observations 


dayl ight  saving  t ime .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  val ues  are  at  6 : 00  a  .m . ,  c .  s .  t .  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitat  ion"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wi nd"  table ,  and  snowf al 1  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  hours  end ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end  ing  at  t  ime  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  val  ues  publ  ished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  o  £  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtain  ing  measurements  are  taken  from  di  f ferent  points  for  successive  observations ;  consequent  1 y ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used   in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowf  a  1 1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Cl inton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Valley  Exp 
Station 

St .  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red   River  alluvial 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


Bluff  Terrace 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual    issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Degree  of  Slope 
0% 

0.1%  to  S 

0% 

Q% 

OX 

0% 

oz 
ox 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦+      Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

j        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly   from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Cl imatol ogical  Data"  bull et  in  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table  . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table, 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


DRAINAGE  CODE: 


1-ATCHAFALAYA 
8-MISSlSSIPPI 


2-BAYOU  TECHE-VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU 
9-OUACHITA    lO-PEARL     11 -RED  12-SABlNE 


5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  th-    U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc  . ,  of  substat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  pub  I icat  ion 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  5>5.85  per  year  tor  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  sununary;  $1.UU 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  cnecks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN :  Publications 
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Climatological  Data 
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TEMPERflTURE   RND  PREC I P I TRT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
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DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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SPEAflSVlLLE  FIRE  •014EI 

sterl ington 
uinnfield  2  h 
uinqna  fire  touer 


nobtheast  o; 

BASTROP 
EPPS  6  UNW 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 


«:ST  CENTRAL 

ASHLAND  3  S 
CONVERSE 
GBAND  ECOHE 
MODGES  GABDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
BOSEPINE  EXP  STi 
SLAGLE 


CENTRAL  0! 

ALEXANDBIA 
BEAVEB  F IBE  TOWEB 
OELAH   FIRE  TQHEfi 
BOYCE   3  t«W 
BUNKIE 

EUNICE 

GQANO  COTERU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OCAN  LEE  EXP  STA 


MAHKSVILLE 

fCLVIH-E 

NEU  BOAOS  &  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSftS 
PORT  ALLEN 
SirrCSPORT 
vTOALIft  2 
WOOMRTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


FIRE  TUB 


ABITA  SPRINGS  I 
AMITE 

BATON  ROUGE  USO  AP 
BATON  ROUGE  KLCINPCTCR 
BOGALUSA 

CL INTON 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNW 
DENHAM  SPRINGS 
FBANKL INTON  2 

FRAMKL INTON  3  SW 
CBEENSBUBG 
GREENICLL  SPRINGS 
HArrQND  3  NU 
L IVINGSTON 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 
OAKNOl lA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOlCB 
SHERIDAN  FIBE  TObCB 

SLIDELL  MSFD 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWCR 
MATSON  3  ENE 
ZACHARY  2  eSE 


5.S6 
4.26 
4. S3 


6.46 

7.08 
2.99 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


5    6     7    8    9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30 


24      . 4S    1  -  SO 


1.33  .S6 


.11      .15  .04 


.SO     .<e  .03 


.06  .39 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


.56  2.03  1 .21 


.33  3 
2.21  1 
.4S  2 


31 


4 


DniLY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


r.ROI4.CY  EXP  STATION 

Ot    QUINCY   4  N 

DC  BIODCO 
CL  I£A5eT>4 

HACilBERBV  e  %%U 

illNOCR  3  U 

LA*E  CMflOLCi  2  M 

LONGVlLie 
rCBftHTAU 
MITTIE    1  SC 
(WO  Alt 

OftCBL  IH  FIBC  TOi^a 

BOC^EFELiea  UL  BCFLPGE 
SUCABTOkM 

VEBMK  lOh  LOCH 
V IN TDK 


SOUTH  CEMTBAL 

BArOU  SOBBCL  LOC^l 
BUTTE  LA  BOSE 
CABVILLC  ?  SW 
FBANKL in  3  NU 
JEANEBETTE  EXP  STA 

LAFArCTTE  FAA  AP 
MOBCAM  CITY 
NEU  IBCBIA  %  NU 
PlAOUEmnE  3  H 


SOurwEAST  I 

BOOTHVILLE  MSO 

OEl  TA-BBETbH  i4.  BEF 

OONAIOSOMVILLC 
GAL  L  lANQ 
GOHZALES 

NtU  OBLCANS  UShO  AP 
r*  0  A060N  MSro  CI 
MEW  OBIEANS  ALGIEBS 
MEU  OBLEANS  D 


M 

NEU  OBLCANS  UATEB  PL T 
NCU  OBLCANS  CITV  MALL 
NEU  OBlEANS  0  P  S  % 
NEW  OBLEANS  0  P  S  3 
NEW  OBLEANS  0  P  5  6 

PABAOIS   7  S 
PLAOUenlNES  EXP  STA 
BESEBVE 
SAINT  6EBNAB0 
THIBODAUX 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1.80  i.^^ 

.36  I  4.60 

.10  . 70  2. OS 

.50  3.49 


.IB  1.43 
.12     .32  2.47 


1 .43 

1  .OS 
I  .  1 1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTiON  INOEK 


5 


TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1978  -  1979 


LOUISIflNfl 


STflT  ION 


JULY  OUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MRR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PRECEPirpTION 


NORTHWEST  01 
COTTON  VflLLET 
CLOSTER   1  W 
HflNNfl  3  5 
HOSSTON 
KEITHVILLE 
KORRN 

LOGRNSPORT  4  ENE 
MRNSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

MOORINGSPORT   1  N 

PLfilN  DEAL  INC 

RED  RlV  VfiLLET  EXP  5TR 

RODESSn 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 
ShREVEPORT  WSO  BP 
SPRINCHILL 
WESTDflLE   3  SW 

NORTH   CENTRRL  02 
BIENVILLE   3  NE 
CRLHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN   ON  GO 


SNOWFALL 
!'.■  I'M  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


I  .0 

2 


1  .0 

2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
6 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1978  -  1979 


LOUlSIflN'^ 


STRT ION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN   FEB   MflR    APR    MRY  JUNE  TOTAL 


lOIOL 
PRECIPMflTtON 


MONROE  NLU 


RUSTON 


RUSTON-Lfi  TECH  UNIV 
SPEORSVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
HINNFIELD  2  W 
WINONH  F IRE  TOWER 

NORTHEAST  03 
BflSTROP 
EPFS  6  WNW 
LAKE  PROVIDENCE 


OHK  GROVE  2  WSW 


SflINT  JOSEPH  EXP  STH 


TRLLULAH 


WINNSBORO 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 


GRAND  ECORE 


HODGES  GARDENS 


NATCHI TOCHES 


ROSEPINE  EXP  STATION 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  00 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


1  .7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTflL   SNOWFALL   PND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEfiSON  OF    1978  -  1979 


LOUISIRNR 


STATION 


CENTRPL  05 
RLEXflNORIfi 
BEflVER  F IRE  lOWER 
BELRH  F IRE  TOWER 
BOYCE   3  WNW 
BUNK  IE 
EUNICE 

GRRNO  COTERU 

HINESTON   4  NNE 

JONESVILLE  L0CK5 

LSU  DERN  LEE  EXP  SIR 

MRMOU  4  S 

MRRKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROROS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLR  3  SSW 

0PEL0USR5 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

VIDRLIfi  2 

WOOOWORTH  2  SE 

■         ■  ■ 

ERST  CENTRRL  05 

flei Tfl  SPRINGS  FIRE  TWR 
RMITE 

BRTON  ROUGE  WSO  flP 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  HfJ  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


JULY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


MflR 


flPR 


MRY 


JUNE 


TOTRL 


lOIOL 
P"EC IPI lOI ION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1978  -  1979 


LOUISlflNR 


STflT  ION 


BOGHLUSfl 

CL INTON 

CL INroN  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 

OENHPfl  SPRINGS 

FRRNKLINTON  2 

FRPNKLINTON   3  SW 

GREENSBURC 

GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NH 

KENTWOOD 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

OflKNOL IR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
WRTSON  8  ENE 
ZACHRRY  2  ESE 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCT  4  N 
OE  RIDDER 
EL IZRBETH 


07 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


JULY 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


MflR 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTRL 


PBECIPIIOIIOK 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFflLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1978  -  1979 


LOUISIRNR 


STflT ION 


MRCKBERRT  8  S5W 

JENNINGS 

KINDER  3  W 

LAKE  RRTHUR   10  5W 

LRKE   CHARLES  2  N 

LAKE    CHARLES   W50  AP 

LONGV ILLE 

MERMENTRU 

MI TT IE  2  SE 

ORKDRLE 

OBERL IN  F IRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGRRTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
V INTON 

H  ■  ■ 

SOUTH   CENTRAL  Oi 
BRrOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LR  ROSE 
CRRVILLE  2  SW 
FRRNKL IN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STR 
LRFRYETTE   FRR  RP 
MORGRN  CITY 
NEW   IBERIH  5  NW 
PLAQUEMINE  2  N 


JULY 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN   ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


iSNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


MflR 


flPR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


Tomi. 

PREClPnOIlON 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT 
10 


ION  INDEX 


TOTflL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  OnYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1978  -   1979  LOUISIRNB 


STRTION 

JULY 

PUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JPIN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lO'OL 

psecid'o'iON 

■             ■  ■ 

SOUTHEfiSr  09 
BOOTHVILLE  WSO 
□ELTq-BRETON  WL  REF 
DONOLDSONVILLE 
CALL IflNO 
GONZBLES 

HOunq 

NEW  ORLEPINS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLERNS  WSMO  HP 
N  0  flOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  0  P  S  14 
NEW  ORLEANS  WATER  PL T 
NEW  ORLEANS  CITY  HALL 
NEW  ORLEANS  0  P  S  5 
NEW  ORLEANS  D  P  S  3 
NEW  ORLEANS  D  P  S  6 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STR 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

a 

STflT ION 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHHEST  01 

COItON  VflLLET 

MAX 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

87 

90 

91 

91 

90 

87 

92 

89 

92 

92 

92 

94 

87 

89 

88 

90 

92 

92 

88 

87 

81 

84 

84 

91 

91 

90.0 

MIN 

70 

70 

70 

70 

75 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

73 

72 

69 

70 

7  1 

69 

69 

70 

70 

70 

74 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

74 

71  .3 

LOGONSPORT  4  ENE 

MAX 

98 

97 

98 

98 

99 

94 

97 

90 

95 

95 

91 

95 

93 

95 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

91 

86 

85 

91 

94 

94 

95 

93.5 

MIN 

71 

70 

69 

72 

75 

75 

71 

71 

71 

68 

69 

67 

70 

73 

72 

70 

69 

71 

69 

71 

72 

71 

74 

74 

75 

72 

72 

75 

73 

74 

74 

71  .6 

niNOEN 

Max 

92 

95 

94 

95 

96 

96 

92 

92 

69 

91 

90 

87 

93 

88 

92 

90 

92 

93 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

88 

88 

83 

86 

85 

90 

91 

90.5 

MIN 

72 

73 

70 

71 

77 

74 

73 

71 

73 

68 

69 

70 

71 

73 

73 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

72 

73 

75 

77 

73 

74 

75 

76 

76 

74 

72  .5 

PLOIN  OEfiL ING 

MAX 

90 

91 

90 

92 

93 

93 

86 

89 

91 

91 

89 

88 

91 

89 

91 

90 

92 

93 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

89 

87 

79 

81 

85 

90 

90 

89.5 

MIN 

68 

70 

70 

70 

74 

72 

71 

70 

70 

68 

67 

68 

68 

71 

70 

67 

69 

70 

69 

69 

68 

66 

69 

73 

73 

70 

70 

73 

73 

73 

72 

70.1 

RED  RIV  VOULEr  EXP  Sm 

MAX 

94 

95 

94 

95 

97 

97 

92 

94 

91 

93 

89 

88 

92 

BB 

92 

93 

93 

94 

89 

92 

93 

93 

94 

92 

89 

86 

81 

84 

88 

92 

91 

91  .5 

MIN 

72 

72 

72 

74 

75 

73 

71 

72 

70 

68 

68 

69 

71 

73 

70 

71 

71 

72 

68 

69 

72 

70 

72 

73 

74 

71 

70 

72 

74 

74 

74 

71  .5 

SHREVEPORI  H50  OP 

MAX 

94 

94 

93 

94 

94 

91 

88 

92 

92 

87 

88 

92 

90 

92 

91 

91 

93 

88 

90 

90 

90 

9  1 

93 

90 

86 

80 

82 

84 

92 

92 

90 

90 . 1 

■             ■  a 

MIN 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

72 

72 

70 

72 

74 

70 

74 

74 

71 

74 

75 

76 

71 

74 

75 

76 

75 

72 

72.3 

NORTH  CENTRBL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

98 

96 

96 

97 

97 

92 

92 

90 

95 

94 

87 

96 

92 

90 

67 

94 

94 

90 

90 

91 

91 

94 

91 

88 

87 

84 

88 

90 

94 

93 

93 

92.0 

MIN 

72 

72 

68 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

68 

70 

69 

70 

72 

73 

67 

7  I 

72 

69 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

71  .5 

CALHOUN  EXP  5'PI ION 

MBX 

94 

96 

95 

96 

98 

97 

95 

91 

91 

92 

89 

63 

94 

88 

91 

93 

94 

94 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

88 

90 

88 

89 

91 

92 

93 

91  .7 

MIN 

71 

73 

70 

74 

76 

71 

72 

72 

72 

67 

69 

68 

71 

70 

68 

69 

70 

73 

68 

71 

70 

69 

73 

75 

72 

73 

73 

76 

74 

74 

74 

71  .5 

HOMER  EXP  SIBIION 

MBX 

93 

95 

93 

95 

95 

95 

90 

89 

90 

91 

90 

85 

93 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

88 

87 

87 

82 

85 

86 

90 

92 

89  .9 

MIN 

68 

71 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

69 

67 

66 

67 

70 

7  1 

7  I 

67 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

72 

74 

71 

70  .0 

MONROE  EBB  BP 

MBX 

98 

96 

96 

98 

96 

95 

92 

87 

90 

86 

80 

90 

86 

88 

91 

93 

92 

69 

90 

86 

90 

93 

89 

85 

86 

86 

86 

88 

91 

91 

90 

90.1 

MIN 

74 

72 

74 

80 

76 

74 

75 

74 

72 

71 

73 

71 

74 

64 

72 

72 

74 

75 

73 

75 

75 

73 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

75 

76 

74 

73.9 

MONROE  NLU 

MBX 

91 

96 

95 

94 

96 

95 

93 

90 

87 

91 

87 

80 

91 

85 

86 

92 

94 

92 

88 

88 

86 

89 

91 

88 

85 

86 

83 

87 

89 

91 

91 

89.5 

MIN 

72 

77 

75 

75 

76 

73 

73 

72 

74 

68 

72 

68 

73 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

73 

72 

71 

75 

75 

74 

72 

72 

74 

75 

75 

75 

72  .9 

RUSION-Lfl   TECH  UNIV 

MBX 

94 

92 

95 

96 

98 

97 

93 

94 

90 

94 

91 

86 

94 

89 

93 

91 

95 

94 

90 

90 

90 

90 

92 

89 

87 

86 

85 

88 

90 

91  .5 

MIN 

71 

72 

69 

73 

75 

72 

72 

72 

72 

69 

69 

69 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

71 

71 

72 

73 

75 

75 

72 

74 

76 

74 

71.7 

MINNFIELO  2  W 

MAX 

97 

96 

95 

98 

96 

92 

91 

91 

92 

90 

85 

92 

88 

91 

92 

94 

94 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

85 

86 

86 

89 

91 

93 

93 

94 

91  .4 

■            ■  ■ 

MIN 

72 

71 

68 

71 

75 

74 

68 

72 

72 

57 

70 

67 

70 

70 

69 

68 

70 

72 

69 

71 

71 

70 

73 

75 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

71 

71.1 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

97 

98 

96 

98 

99 

93 

94 

93 

93 

91 

93 

91 

94 

95 

96 

91 

92 

89 

91 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

93 

94 

95 

93.2 

MIN 

72 

74 

71 

76 

77 

72 

73 

73 

74 

69 

70 

72 

73 

7  1 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

79 

75 

74 

72 

74 

75 

75 

75 

73.2 

EPPS  6  HNH 

MAX 

95 

97 

98 

97 

98 

98 

94 

92 

90 

91 

89 

77 

91 

88 

88 

92 

93 

93 

89 

91 

86 

92 

93 

90 

90 

88 

90 

89 

87 

90 

92 

91  .2 

MIN 

72 

77 

74 

76 

75 

73 

74 

72 

72 

70 

73 

69 

74 

7  ] 

72 

7  1 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

75 

75 

74 

74 

72 

76 

71 

70 

73 

72.9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

95 

98 

97 

97 

95 

90 

94 

90 

88 

78 

90 

89 

89 

91 

93 

93 

89 

87 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

92 

88 

89 

90 

92 

91  .0 

MIN 

75 

75 

75 

75 

73 

71 

72 

69 

70 

69 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

71 

75 

76 

73 

71 

72.7 

SAINT   JOSEPH  EXP  STB 

MAX 

91 

94 

92 

92 

94 

96 

96 

91 

91 

88 

88 

82 

90 

86 

90 

91 

92 

88 

89 

88 

88 

92 

88 

89 

87 

89 

89 

90 

91 

90 

90.1 

MIN 

70 

76 

75 

75 

76 

77 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

73 

72 

70 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

74 

76 

76 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

73.6 

TALLULBH 

MAX 

92 

96 

95 

95 

97 

98 

95 

90 

90 

89 

88 

75 

90 

87 

88 

93 

92 

92 

88 

90 

86 

90 

92 

89 

90 

89 

30 

89 

90 

91 

92 

90.6 

MIN 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

70 

73 

70 

71 

70 

73 

74 

73 

73 

73 

71 

75 

76 

75 

73 

73 

75 

74 

75 

71 

72.8 

MINNSBOftO 

MAX 

95 

100 

96 

97 

100 

100 

100 

94 

94 

93 

88 

76 

92 

85 

86 

95 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

94 

90 

89 

87 

90 

89 

90 

93 

93 

92.1 

■            ■  ■ 

MIN 

71 

75 

72 

74 

76 

72 

73 

72 

71 

67 

72 

70 

72 

70 

70 

68 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

74 

74 

75 

74 

73 

76 

73 

74 

72 

72.2 

HEST   CENTRAL  0' 

BSHLANO   2  S 

MAX 

94 

97 

95 

98 

96 

95 

92 

93 

92 

94 

91 

66 

92 

92 

94 

93 

94 

93 

89 

90 

90 

88 

92 

89 

88 

86 

83 

90 

93 

93 

93 

91  .6 

MIN 

55 

69 

56 

70 

72 

69 

70 

72 

70 

68 

69 

66 

69 

68 

66 

67 

69 

70 

68 

69 

70 

68 

72 

73 

75 

75 

73 

75 

72 

72 

71 

70.0 

CONVERSE 

MBX 

93 

95 

95 

95 

99 

94 

94 

93 

94 

90 

90 

95 

90 

94 

92 

97 

94 

92 

94 

93 

9 1 

92 

9 1 

89 

83 

80 

88 

9 1 

92 

92 

92 . 1 

MIN 

69 

69 

69 

68 

68 

73 

70 

71 

70 

68 

68 

66 

67 

7  ] 

69 

57 

69 

69 

70 

69 

68 

70 

73 

72 

74 

70 

71 

76 

73 

71 

72 

70  .0 

LEE5VILLE 

MAX 

94 

95 

95 

97 

98 

98 

96 

93 

89 

94 

91 

B6 

93 

84 

85 

94 

95 

89 

86 

88 

91 

9 1 

92 

90 

86 

8 1 

60 

89 

93 

94 

94 

91.1 

MIN 

72 

70 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

70 

68 

70 

59 

70 

70 

72 

74 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

70 

72 

76 

71 

72 

72 

71  .2 

MANY 

MBX 

96 

97 

95 

96 

97 

97 

94 

90 

88 

92 

91 

89 

96 

87 

93 

93 

92 

93 

90 

90 

89 

91 

89 

90 

86 

84 

78 

90 

92 

94 

93 

91  .4 

MIN 

70 

73 

68 

71 

75 

75 

72 

72 

71 

67 

70 

68 

70 

73 

71 

69 

69 

71 

69 

70 

70 

74 

71 

74 

74 

70 

72 

76 

73 

71 

72 

71.3 

NATCHITOCHES 

MAX 

97 

101 

100 

100 

101 

99 

97 

92 

91 

95 

93 

87 

95 

90 

93 

95 

95 

95 

91 

92 

91 

93 

94 

93 

88 

86 

85 

92 

96 

93 

92 

93.6 

MIN 

75 

73 

72 

75 

78 

78 

73 

74 

73 

70 

71 

72 

72 

74 

71 

71 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

72 

74 

77 

74 

74 

74 

73.6 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

95 

96 

94 

96 

98 

97 

95 

93 

87 

91 

91 

87 

92 

85 

90 

92 

94 

95 

93 

88 

90 

91 

91 

88 

82 

80 

80 

88 

92 

93 

93 

90.9 

■          ■  ■ 

MIN 

73 

70 

69 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

7  1 

7  1 

7  1 

72 

70 

71 

71 

72 

74 

74 

70 

70 

71 

75 

71 

72 

72 

71  .2 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

95 

94 

96 

97 

96 

94 

91 

95 

90 

87 

85 

92 

83 

91 

92 

95 

95 

92 

90 

68 

93 

92 

87 

63 

86 

87 

89 

92 

93 

92 

91.3 

MIN 

76 

73 

72 

74 

76 

76 

73 

72 

73 

71 

72 

70 

75 

71 

73 

65 

73 

76 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

75 

74 

72.9 

BElBH  FIRE  TOMER 

MBX 

89 

101 

98 

99 

100 

100 

100 

95 

95 

90 

91 

87 

94 

88 

91 

92 

95 

95 

91 

92 

90 

91 

93 

88 

85 

86 

89 

91 

92 

95 

95 

92.8 

MIN 

76 

71 

68 

71 

74 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

70 

72 

75 

71 

71 

72 

72 

71 

75 

72 

72 

74 

75 

71 

73 

73 

71  .9 

BOTCE  3  HNN 

MBX 

100 

97 

98 

100 

99 

98 

93 

85 

98 

88 

85 

92 

33 

90 

91 

94 

95 

92 

91 

89 

92 

92 

87 

82 

85 

85 

88 

91 

94 

93 

94 

91  .6 

MIN 

77 

75 

73 

76 

77 

76 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

72 

74 

76 

73 

75 

74 

73.4 

BUNK  IE 

MAX 

95 

98 

96 

98 

98 

98 

98 

93 

88 

92 

90 

84 

95 

82 

90 

92 

94 

93 

90 

88 

90 

91 

91 

88 

82 

83 

88 

90 

93 

93 

93 

91.4 

niN 

77 

74 

72 

74 

75 

70 

71 

74 

72 

71 

73 

71 

75 

72 

73 

74 

72 

75 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

72 

74 

76 

74 

73 

74 

75 

73.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OflY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

I 

2 

4 

g 

7 

g 

g 

1  0 

1  ] 

1  2 

J  3 

1  4 

I  5 

1  6 

1  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

<z 

GRRND  COTEflU 

HAX 
niN 

96 
76 

95 
73 

93 
69 

98 

71 

94 
74 

91 
73 

64 

72 

83 
72 

85 
72 

85 
71 

89 
71 

88 
70 

90 
72 

91 
73 

93 
72 

93 
72 

91 
71 

88 
7  1 

90 
72 

88 
73 

92 
72 

89 
73 

86 
73 

83 
73 

87 
72 

96 

93 
73 

92 
75 

93 

75 

90.2 
72.4 

JONESVILLE  LOCKS 

HAX 

niN 

93 
67 

96 
76 

92 
74 

95 

96 
76 

97 
77 

95 
77 

94 

7  1 

90 
73 

90 
72 

87 
73 

81 

7  I 

90 
7  1 

91 
7  1 

84 

73 

92 
73 

94 

72 

93 
75 

90 
72 

91 

72 

90 
74 

91 

93 

66 
76 

85 

86 

73 

87 
72 

87 

75 

91 

92 

91 

99.6 
73.4 

LSU  aiOH  LEE  E«P  SIO 

HBX 

niN 

94 

76 

95 
71 

94 

70 

96 

73 

97 
73 

97 
73 

94 
74 

92 
71 

88 

72 

88 

70 

88 

72 

84 

70 

93 
73 

91 
72 

92 
72 

92 
70 

93 
70 

93 
75 

90 

73 

89 
73 

90 

72 

89 
73 

91 

88 

75 

83 

85 

85 

7  3 

88 

73 

92 
70 

93 

91 

90  .8 
72. S 

nflnou  »  s 

MAX 
MIN 

97 
76 

97 

75 

95 
74 

98 

75 

96 
77 

97 
77 

96 
78 

83 

75 

87 
74 

8B 
74 

68 
74 

94 
74 

93 
72 

89 

75 

98 

76 

97 
75 

97 
74 

96 

77 

94 

76 

92 
74 

90 

92 

91 

85 
78 

82 
76 

87 

76 

88 

93 
75 

93 
75 

92 

92 

92.2 
75.3 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

94 

75 

97 
73 

95 
7  I 

95 
72 

96 
74 

96 

75 

96 
76 

90 
7  1 

88 

72 

86 

72 

85 
71 

83 
71 

90 

79 
72 

89 

73 

89 
73 

92 

73 

93 
74 

88 

7  1 

87 

73 

86 
73 

90 

90 
76 

86 

72 

80 
73 

83 

73 

87 

75 

90 

'5 

92 
7  3 

93 

92 

89.6 

73.2 

NEH  ROADS  S  ESE 

MBX 
MIN 

93 
74 

96 
73 

95 
70 

94 

71 

95 
72 

97 
74 

96 
76 

89 
74 

90 
73 

89 

73 

83 

72 

84 

69 

88 
68 

84 

68 

90 
74 

92 
74 

94 

73 

95 
76 

91 
71 

86 

73 

87 
73 

86 
74 

91 
76 

83 
73 

79 
74 

83 
75 

89 

77 

91 
76 

92 
72 

94 

72 

94 

76 

90.0 
73. 1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
M I N 

92 
71 

96 

73 

93 
71 

94 

71 

95 
72 

96 
74 

94 

90 
71 

86 
71 

85 
71 

85 
70 

81 

90 

81 

70 

87 

71 

91 
71 

92 
72 

94 

73 

88 
71 

89 

72 

89 
73 

88 
74 

93 
72 

87 

75 

83 
70 

83 
70 

88 

75 

89 
75 

91 
74 

92 
71 

92 

72 

89.5 

72.0 

OLLR  3  SSH 

MBX 
MIN 

9B 

70 

97 
67 

98 
71 

98 
73 

96 
72 

97 
74 

95 
72 

92 

71 

90 
72 

90 
68 

89 
70 

83 
67 

97 
70 

85 
70 

86 
69 

93 
67 

94 

70 

93 
73 

89 

72 

89 
70 

87 
71 

89 
71 

91 
72 

88 

75 

86 
73 

88 
73 

89 
74 

89 

73 

90 
71 

92 
73 

93 
72 

91  .4 

71  .2 

HOOOHORTH  2  SE 

MBX 
MIN 

95 

77 

97 

72 

95 
71 

99 
74 

99 

75 

98 

78 

98 
74 

93 
7  1 

93 
71 

89 
70 

89 
73 

89 

71 

93 

73 

83 

72 

88 
74 

93 
70 

95 
73 

9S 
75 

92 
73 

92 

72 

93 
72 

93 

72 

94 

73 

90 

75 

90 
73 

84 

87 
74 

90 

75 

93 

94 

75 

94 

73.2 

EBSt   CENTRBL  06 

smiE 

MAX 
MIN 

94 

72 

9B 
74 

97 
71 

98 
72 

99 
74 

101 
74 

97 
73 

96 
72 

92 
71 

84 

72 

85 

72 

79 
69 

88 

70 

87 

73 

91 
74 

92 
74 

95 
73 

96 

72 

93 
73 

89 
74 

88 

73 

69 
72 

91 

84 
74 

89 

73 

84 

73 

90 

91 
73 

94 

94 

94 

72 

91  .6 
72.7 

BSION  ROUOE  HSO  nP 

MAX 
MIN 

96 
75 

95 
74 

94 

72 

95 
73 

98 
76 

95 
77 

94 
74 

91 
72 

83 
72 

82 
72 

79 
70 

87 
70 

85 
72 

90 
73 

90 
73 

93 
75 

94 

75 

90 
73 

85 
72 

83 
74 

85 
73 

90 
73 

83 

75 

81 
74 

82 

89 
76 

90 
76 

91 
76 

92 
75 

91 

92 
75 

89.2 
73.8 

BOCRLUSn 

MAX 
MIN 

95 
72 

9B 

72 

99 
72 

99 
74 

99 
75 

102 
74 

99 
71 

98 
72 

92 
72 

87 
70 

81 

70 

79 
70 

90 
72 

85 
72 

93 
7  I 

92 
71 

94 

72 

95 
72 

92 
7  1 

88 
73 

88 
73 

92 
73 

92 
72 

82 
73 

89 
74 

87 
73 

89 

73 

91 
75 

93 
76 

93 

94 

73 

91  .8 
72.5 

CLINTON  5  SE 

MBX 
MIN 

92 
71 

96 

71 

95 
69 

96 
72 

97 
71 

98 
74 

96 
72 

93 
72 

89 
70 

81 
67 

81 
66 

78 
67 

78 
72 

86 

70 

89 

72 

93 
71 

95 
73 

94 

72 

91 

70 

86 
72 

84 

72 

87 
7  1 

90 
74 

84 

72 

79 
73 

80 

73 

89 

75 

89 
76 

90 
73 

92 
75 

91 
7  1 

89.0 
71  .6 

COVINGTON   4  NNH 

MBX 
MIN 

96 
70 

94 

70 

94 

70 

96 
70 

98 
74 

97 
74 

94 

72 

91 
72 

87 
72 

85 
69 

80 
66 

87 
67 

86 
72 

90 
72 

92 
7  1 

95 
74 

95 
7  1 

93 

72 

87 
7  1 

88 

72 

91 

7  1 

90 
72 

90 
73 

90 
76 

90 
73 

88 

75 

90 
72 

93 
75 

95 
74 

93 
73 

94 

70 

91  .3 
71  .8 

FRfiNKL I NTON   3  SH 

MBX 
MIN 

100 
69 

101 
68 

96 
67 

98 
67 

101 
71 

101 
68 

94 

70 

91 
71 

87 
70 

84 

68 

75 
69 

87 
67 

89 

70 

98 
70 

91 
69 

93 
72 

94 

70 

92 
70 

89 
70 

85 
72 

92 
69 

92 
66 

92 
71 

92 
71 

83 
71 

86 

72 

88 

72 

92 
71 

94 

73 

98 
72 

99 
67 

92.1 
69.8 

MBMnOND   3  NH 

MBX 
M 1  N 

92 
73 

95 
72 

96 
70 

95 
71 

97 
72 

97 
73 

97 
72 

95 
72 

91 
72 

84 

70 

80 
71 

80 
66 

85 

72 

86 

72 

89 

71 

92 
72 

94 

72 

94 

73 

90 
72 

86 
72 

87 

71 

90 
71 

90 
73 

82 
73 

89 

73 

83 

72 

87 
75 

88 

75 

92 
73 

93 
73 

94 

70 

90.0 
71  .9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MAX 
MIN 

91 
72 

96 
73 

94 
69 

94 

71 

95 
73 

96 
74 

95 
74 

92 
74 

92 
73 

83 
67 

83 
69 

81 
69 

88 
73 

86 
72 

91 
72 

92 
74 

93 
74 

94 

''S 

91 
71 

84 

73 

85 
72 

87 
73 

92 
74 

84 

75 

80 
73 

84 
74 

89 
76 

90 
77 

91 
74 

93 
74 

91 
73 

89.6 
72  .8 

SLIDELL  HSfO 

MAX 
MIN 

92 
73 

95 
74 

95 
74 

95 
75 

94 

77 

98 

77 

95 
74 

94 

74 

91 
73 

84 

71 

79 
72 

79 
70 

87 
75 

92 
75 

91 
74 

94 

76 

96 
72 

97 
73 

91 
74 

86 
73 

87 
73 

94 

73 

93 
74 

84 

75 

89 
72 

88 

75 

89 
78 

91 

79 

93 
78 

92 
76 

92 
75 

74  .3 

SOUTHWEST  07 

CROHLEY  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

96 
74 

92 
71 

96 
71 

97 
71 

97 
71 

99 
75 

97 
75 

94 

75 

94 

73 

87 
72 

82 
72 

88 

70 

92 
74 

83 
69 

92 
74 

93 
73 

94 

73 

95 
75 

93 
72 

89 
73 

84 

72 

87 
72 

91 
72 

87 
74 

81 
74 

84 

73 

89 
73 

90 
73 

91 
73 

92 
72 

93 
72 

91  .0 
72.7 

DE  OUINCr  4  N 

MAX 
MIN 

95 
74 

91 
71 

95 
70 

95 
72 

96 
71 

96 
72 

96 
72 

96 
73 

87 
72 

90 
7  1 

92 
70 

92 
71 

94 

70 

94 

71 

91 

7  1 

94 

73 

95 
70 

95 
70 

95 
70 

95 
72 

91 
72 

93 
73 

93 
73 

90 
76 

90 
72 

81 

70 

81 
71 

90 
76 

93 
71 

95 
72 

94 

74 

92  .4 

71  .8 

OE  RIOOER 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
7  1 

94 

72 

95 
72 

95 
73 

97 
73 

94 

72 

89 
74 

85 
71 

90 

7  1 

90 
71 

87 
7  I 

92 
71 

86 
72 

91 
72 

90 
72 

94 

72 

94 

73 

91 
7  I 

88 
73 

92 
73 

91 
73 

91 
74 

89 
75 

83 
74 

80 

71 

80 
71 

88 

77 

93 
72 

94 

73 

93 
73 

90.5 
72.5 

ELUBBETH 

MAX 
MIN 

95 
74 

97 
73 

97 
70 

96 

70 

98 
78 

99 
73 

98 

72 

97 
72 

97 
72 

88 

72 

90 
7  1 

85 
72 

93 
73 

93 
73 

87 
7  I 

90 
70 

94 

7  t 

94 
74 

92 
7  1 

69 
72 

90 
73 

91 

72 

91 
75 

88 
75 

82 
74 

83 
72 

85 
73 

88 
74 

95 
76 

96 
72 

95 
72 

92  .0 
72.6 

HBCKBERRT  B  SSH 

MAX 
MIN 

93 
77 

92 
81 

91 
60 

91 
81 

93 
79 

93 
78 

91 
75 

82 
74 

83 
74 

85 

73 

87 
73 

89 
76 

90 
72 

86 
74 

88 

79 

91 
78 

94 

77 

93 
76 

92 
72 

93 
72 

90 
76 

89 
75 

91 
73 

90 
75 

82 
73 

82 
72 

83 
74 

87 
80 

89 
80 

89 

79 

90 
81 

89.0 
76.1 

JENNINGS 

MBX 
MIN 

95 
75 

95 
73 

96 
73 

97 
73 

97 
75 

98 
75 

96 
75 

93 
75 

92 
74 

88 

72 

88 
71 

88 
72 

95 
73 

85 
70 

90 
75 

93 
73 

95 
72 

95 
72 

93 
71 

90 
71 

88 
70 

86 
71 

92 
73 

88 
73 

78 
72 

83 
73 

84 

73 

91 

73 

94 
74 

94 

73 

94 
74 

91  .4 

72.9 

LBKE   CHBRLES  HSO  BP 

MBX 
MIN 

93 
76 

90 
75 

93 
73 

95 
74 

92 
75 

93 
76 

86 
74 

85 
75 

86 
71 

88 
74 

88 

72 

90 
75 

87 
73 

88 

76 

90 
76 

96 
74 

92 
74 

92 
73 

91 
72 

88 
75 

87 
75 

91 
74 

88 
76 

80 
75 

80 
71 

83 
71 

86 
78 

88 

76 

89 
75 

90 
74 

89 
76 

88.8 
74.3 

OBERLIN  FIRE  TONER 

MAX 
MIN 

94 
74 

97 
72 

94 

70 

96 
72 

98 
73 

97 
72 

96 
74 

89 
73 

85 
72 

88 
71 

89 
71 

87 
71 

93 
71 

86 
71 

89 

73 

91 

71 

96 
71 

95 
73 

92 
70 

90 
72 

90 
72 

91 
72 

92 
74 

88 
74 

80 
73 

85 
71 

86 
73 

87 
73 

92 
71 

94 

73 

93 
72 

91  .0 
72.1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MBX 
MIN 

94 

73 

93 
77 

92 
76 

93 
75 

94 

77 

92 
76 

94 

76 

93 
76 

88 
72 

84 

71 

86 
73 

88 
73 

90 
73 

85 
70 

90 
77 

93 
75 

95 
75 

94 

75 

72 

90 
72 

87 
74 

89 
74 

92 
76 

88 
73 

80 
73 

82 
73 

85 
75 

87 
78 

69 
79 

91 
77 

92 
77 

89.7 
74  .6 

VERNILION  LOCK 
. 

MBX 
MIN 

93 
75 

92 
75 

90 
74 

91 
72 

94 

72 

93 
72 

91 
73 

90 
73 

87 
74 

82 

71 

84 

71 

87 
71 

86 
70 

85 

70 

89 
74 

92 
73 

93 
72 

93 

72 

92 
71 

92 
72 

86 

71 

88 

70 

90 
71 

86 
73 

82 

72 

S3 
78 

86 
73 

87 
76 

90 
77 

92 
73 

90 
77 

88.9 
72.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SH 

MAX 
MIN 

93 

75 

96 
74 

95 
73 

96 
74 

96 
76 

97 
76 

95 
78 

94 

75 

92 
74 

83 
72 

82 
69 

82 
70 

88 

71 

87 
71 

91 
72 

92 
74 

93 
74 

94 

76 

90 
74 

89 
74 

86 
73 

87 
74 

91 
75 

82 
76 

81 
73 

86 
73 

88 

75 

90 
76 

93 

75 

94 

75 

94 

75 

90.2 
73.9 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 
MIN 

93 
76 

93 
75 

93 
73 

95 
73 

93 
75 

93 
77 

90 
76 

89 
75 

84 

72 

83 
73 

85 
71 

89 
72 

89 
74 

91 
72 

92 
72 

92 
73 

93 
75 

94 

75 

86 

72 

88 

75 

90 
74 

91 
74 

84 

77 

83 

75 

87 
75 

88 
80 

90 
77 

91 
79 

92 
75 

93 
74 

93 
75 

89.9 
74.5 

JEBNERETTE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

95 
76 

95 
76 

92 
72 

94 

72 

96 
73 

94 

75 

93 
76 

91 
75 

88 
75 

82 
72 

81 
71 

85 
71 

88 
72 

87 
71 

90 
76 

92 
73 

98 
73 

94 
74 

90 
72 

89 
73 

88 
74 

90 
74 

84 

73 

83 
75 

85 
75 

87 
76 

69 
76 

90 
74 

92 
74 

93 
75 

89.8 
73.8 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

niN 

93 
74 

93 
74 

95 
70 

95 
73 

94 

75 

92 
74 

BB 
74 

87 
72 

81 
72 

B4 

72 

85 

73 

90 
72 

82 
71 

90 
74 

90 
75 

92 
74 

94 
74 

93 
74 

BB 
74 

83 
74 

83 
73 

89 
72 

84 

75 

80 
74 

82 
73 

86 
75 

88 
76 

95 
76 

91 
76 

93 
77 

92 
75 

88.8 
73.8 

nORCRN  CITY 

MAX 
HIN 

92 
75 

93 
75 

93 
71 

93 
73 

94 

73 

95 
75 

93 
74 

92  90 
72  73 

SEE  REF 

83    90  85 
71     68  68 

ERENCE  NOTES 

87    88  90 
71     73  72 

FOLLOHINC  S 

92    93  95 
72    74  7S 

TBTION  INOE> 

90 

72 

89 

73 

89 
73 

90 
73 

89 

72 

82 

73 

81 

72 

86 

72 

88 

75 

90 
75 

91 
74 

91 
73 

92 
72 

89.9 
72.7 

1  3 


DRILY  TEMPERniURES 


Louisioun 

JUL'  1979 


STflT  ION 


NEH  iBERin  s  NM  nnx 


BOOtMVILLE  HSO 
DELin-BRETON  HL  REF 
DONflLOSONVlLLE 
GALL IBNO 
MOUfIR 

NEH  ORLEnNS  HSnO  HP 
N   0  BOeON   HSfO  CI 
PflRBOlS  7  S 
PLflQUEMINES   EXP  STB 
RESERVE 
SfllNI  BERNBRO 
TMIBODBUX 


npx 


nnx 


nnx 


nBx 


MAX 


MAX 


MBX 


MAX 

niN 


MAX 


MAX 
(1IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DRY   OF  MONTH 


95  95  93 
75     73  12 


92  91 

77  71 


88  89 
78  78 


92     95  9< 


76  75 
95  94 


92  91 

75  73 


93  94 
73  71 


95  94 

73  73 


94  94 

75  72 


97  96 
73  72 


95    97  95 

73     75  75 


91  92  92 
77  76 


90  91  92 
80    80  78 


95  96 
76  78 


95  96  98 
75  74 


95  97  95 
74     77  76 


94     94  94 


96  96 
73  75 


93    94  95 


98  96 
73  74 


95  95 
75  75 


95  92 
77  76 


94  93 

76  75 


95  93 
79  75 


93  88 
81  76 


92  90 
75  73 


95     93  B5 


95  95 
74  73 


94    90  83 


96    95  91 


10    11  12 


88    81  86 

72     72  70 


85  89 

73  77 


88  79 
68  69 


79  86 
74  72 


78  85 
71  70 


83  69 
73  70 


78    62  90 


78  66 
67  69 


85     75  85 


84     79  61 


63  63  67 
70    70  69 


60  86 
70  70 


88  91  92 
74     70  71 


80  76 

88  86 

79  79 


95    68  92 


90  92 
73  76 


93  93 
76  76 


77  75 
95 


93  93 
75  75 


71  73  73 

94  92  92 

76  74  75 

88  90  92 

72  72  72 


94     93  94 

71      74  76 


92  87 
76  74 


92  93  93 
75     75  76 


90  90  90 
73     72  74 


85  90 
73  77 


94  94 

75  75 


92  94  95 
74      75  73 


95  96  88 
77     75  76 


95  95 
79  74 


75     74  73 


77     75  73 


71      74  73 


76     72  73 


75     74  75 


87  65 
75  78 


90  91 
74  75 


87  87 
73  75 


89  85  8B 
74     73  74 


90  68 
75  76 


75     78  78 


86  86 

72  73 


66  87 
73  73 


91  88 
73  74 


22   23  24 


89     69  86 

75    75  73 


83  88 

76  75 


83  84 

73  76 


86  84 

76  78 


90  81 
75  75 


90  61 
74  76 


85  90 
78  80 


79  90 
74  76 


87  86 
74  75 


91  63 

72  73 


84  89 

72  76 


90  80 
75  75 


84  66  87 
73     73  78 


88  68  90 

80  77  78 

86  87  87 

76  80 

82  86  89 

76  77 


88  88 
74  79 


85  87 
74  73 


89 
74 

91 
75 

87 

70  77 

89  88 
72  77 

86  87 

71  72 

88  69 

72  75 

65  87 

73  73 


28   29   30  31 


90  92  93  93 
76     74     73  75 


92  92 
76  75 


89  89 
80  80 


92  93 
76  75 


92  93 
78  75 


92  92 
75  73 


92  92  92  93 
81     75     76  74 


94  92  93  95 
79    80     78  77 


74     76  72 


77     75  74 


95  93 

75  75 


77      74  74 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEfiSON  OF    1978   -    \9'IS  LOUISIONfi 


S  T  fl  T  I  ntvi 

II II  Y 

n  u  w 

SF  P  T 

nr  T 

NOV 

LI  C  L 

IPM 
vj  n  IN 

F  F  R 

r  L.  D 

MRR 

APR 

MAY 

II  INF 

O  U  IN  U 

TOTRL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

■           ■  ■ 

NORTHWEST  0! 

COTTON  VRLLET 

0 

0 

0 

123 

241 

587 

909 

584 

317 

88 

27 

0 

2876 

LOGONSPORT   4  ENE 

0 

0 

0 

89 

187 

531 

805 

474 

200 

39 

3 

0 

2328 

MINDEN 

0 

0 

0 

106 

181 

564 

885 

580 

285 

68 

23 

0 

2692 

2345 

PLAIN  OEflLlNG 

0 

0 

0 

115 

254 

621 

955 

610 

334 

120 

38 

0 

3047 

2530 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STB 

0 

0 

0 

88  ■ 

212 

57  1 

888 

586 

273 

73 

1  4 

0 

2705 

SHREVEPORT  WSO  RP 

0 

0 

0 

51 

181 

528 

849 

517 

216 

50 

1  1 

0 

2409 

2167 

■         ■  • 

NORTH  CENTRHL  0? 

BIENVILLE   3  NE 

0 

0 

0 

80 

199 

526 

859 

527 

253 

63 

16 

0 

2523 

CRLHOUN  EXP  STPTION 

0 

0 

0 

118 

21  1 

561 

885 

594 

281 

78 

34 

0 

2752 

2258 

HOMER  EXP  STATION 

0 

0 

0 

1  06 

255 

579 

917 

594 

299 

72 

29 

0 

2851 

MONROE   FRP  flP 

0 

0 

0 

83 

199 

522 

882 

544 

251 

60 

19 

0 

2560 

231  1 

MONROE  NLU 

0 

0 

99 

226 

569 

871 

610 

260 

50 

29 

0 

RUSTON-LR  TECH  UNIV 

0 

0 

0 

95 

208 

543 

867 

571 

243 

60 

20 

0 

2607 

2410 

WINNFIELD  2  W 

0 

0 

0 

9  1 

210 

489 

8  1  4 

481 

235 

45 

1  2 

0 

2377 

2076 

•         •  ■ 

NORTHERST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

63 

173 

483 

842 

529 

197 

51 

1  1 

0 

2349 

2198 

EPPS  G  WNW 

0 

0 

0 

94 

182 

551 

850 

592 

247 

72 

19 

0 

2607 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

0 

78 

203 

537 

879 

624 

268 

81 

27 

0 

2697 

2327 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

0 

76 

147 

507 

797 

552 

250 

45 

20 

0 

2394 

2122 

TflLLULflH 

0 

0 

0 

1  1  1 

1  70 

562 

861 

600 

258 

74 

33 

0 

2669 

2309 

WINNSBORO 

0 

0 

0 

92 

165 

5  1  7 

825 

578 

243 

53 

24 

0 

2497 

2 1 92 

m           m  m 

WEST  CENTRAL  0-1 

RSHLRND  2  S 

0 

0 

0 

107 

214 

571 

875 

584 

276 

78 

20 

0 

2726 

CONVERSE 

0 

0 

0 

1  16 

210 

555 

845 

553 

290 

70 

20 

0 

2659 

LEESVILLE 

0 

0 

0 

60 

150 

479 

735 

485 

225 

45 

12 

0 

2191 

1889 

MRNY 

0 

0 

0 

1  1  4 

194 

548 

829 

550 

246 

61 

19 

0 

2561 

NRTCHI TOCHES 

0 

0 

0 

56 

154 

481 

79  1 

522 

226 

39 

9 

0 

2278 

1  872 

ROSEPINE   EXP  STATION 

0 

0 

0 

52 

1  22 

484 

725 

485 

208 

42 

1  1 

0 

2  1  29 

■            ■  a 

CENTRAL  05 

ALEXANOR 1  A 

0 

0 

0 

5  1 

1  38 

444 

734 

495 

20  1 

35 

9 

0 

2  1  07 

BELAH  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

50 

1  38 

437 

762 

526 

204 

37 

1  8 

0 

2  1  72 

BOYCE   3  WNW 

0 

0 

0 

35 

I  56 

430 

784 

478 

2  1  6 

37 

2 

0 

2  1  38 

BUNK  IE 

0 

0 

0 

51 

124 

451 

693 

471 

182 

38 

3 

0 

2013 

1883 

GRAND  COTERU 

0 

0 

0 

20 

76 

363 

593 

383 

149 

19 

0 

0 

1603 

HINESTON  A  NNE 

0 

0 

0 

84 

1  7  1 

5  1  3 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

0 

52 

1  4  1 

463 

747 

5  1  3 

2  1  7 

35 

5 

0 

2173 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

0 

0 

0 

65 

134 

484 

730 

494 

203 

32 

12 

0 

2154 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

8 

88 

31  1 

586 

372 

123 

1  3 

0 

0 

1501 

MELVILLE 

0 

0 

0 

46 

1  10 

428 

700 

484 

187 

27 

10 

0 

1962 

1596 

NEW  ROADS  5  ESE 

0 

0 

0 

37 

90 

408 

669 

463 

181 

18 

5 

0 

1871 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

0 

58 

1  24 

454 

7  1  9 

506 

1  56 

32 

7 

0 

2066 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

0 

108 

187 

552 

826 

568 

270 

65 

26 

0 

2602 

2025 

WOODWORTH  2  SE 

0 

0 

0 

53 

1  52 

467 

735 

487 

22  1 

45 

4 

0 

2  1  65 

■         ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

0 

0 

0 

44 

74 

420 

664 

459 

193 

19 

2 

0 

1875 

1809 

BRTON  ROUGE  WSO  AP 

0 

0 

0 

32 

104 

427 

687 

4  18 

178 

19 

5 

0 

1870 

1670 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

50 

85 

436 

650 

453 

1  88 

27 

8 

0 

1 897 

1616 

CL INTON  5  SE 

0 

0 

0 

50 

103 

446 

717 

486 

184 

34 

1  1 

D 

2031 

COVINGTON  4  NNM 

0 

0 

0 

32 

80 

371 

589 

394 

174 

1  4 

4 

0 

1658 

1600 

FRANKL INTON  3  SW 

0 

0 

0 

54 

105 

422 

701 

436 

192 

29 

5 

0 

1945 

HAMMOND  3  NW 

0 

0 

0 

63 

88 

435 

659 

459 

188 

24 

9 

0 

1925 

1S91 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEflSONflL   HEATING  DEGREE  DRYS 


SEOSON  OF    1978   -    1979  LOUlSIflNfl 


STflT [ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MHR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

M  n  D  M  0 1  Q 

JULT-JUNE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

0 

0 

0 

47 

80 

396 

669 

44  1 

1  SO 

21 
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LIVINGSTON 

5438 

06 

L IVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 
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59 
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57 
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5P 

c 
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21 

8R 

8A 
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05 
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5P 
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32 

0  1 

93 
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7R 

H 
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3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8fl 

H 
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UNION 

32 

54 

92 
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1  90 

8A 
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09 
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02 
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ST  LANDRY 

30 

4  1 

9 1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH   T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

RCRDIA 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8R 

HAROLD  P  BROUSSRRD 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 

Additional  informat ion  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  CI imat ic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Ext  r ernes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowf al 1  in  the  "Snow fa  1 1  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  di f ferent  points  for  successive  observations ;  consequent ly ,  occas ional  dr i f t ing  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters   following  the  station  name,   such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bullet  in . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Valley  Exp 
St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

•:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 


gree  of  Slope 
0% 

O.IX  to  S 

0% 

OX 

oz 

ox 
oz 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  pub 1 i shed  in  "Climatological  Data"  bullet  in  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevat  ions ,  exposure ,  etc.,  of  subs tat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  pub  lie at  ion 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
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72.2 

81  .3 

94 

5« 

68 

15. 

0 

21 

0 

0 

0 

4  .27 

-  2.06 

1  .00 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

91  .5 

74.5 

83.0 

95 

2 

70 

25. 

0 

26 

D 

0 

0 

3.79 

1  .25 

25 

.0 

0 

1  I 

1 

1 

RESERVE 

91  .8 

71  .3 

81  .6 

-  .7 

95 

5 

68 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

5.91 

.59 

.90 

26 

.0 

0 

12 

6 

0 

SAINT  BERNARD 

91  .3 

71  .6M 

81  .5M 

95 

5« 

67 

24 

0 

27 

D 

0 

0 

7.51 

1  .83 

22 

.0 

0 

10 

5 

3 

THIBODRUX 

92.0 

72.4 

82.2 

.5 

95 

6. 

69 

17 

0 

27 

0 

0 

0 

4  .05 

-  2.10 

1  .32 

22 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

82  .4 

.2 

4  .96 

^   1  .32 

.0 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


VILLC 


LOGANSPOOT  4  ENE 
MRNSFIELD  3  USU 
MlhOCM 

MOOBIfiGSPOQT  1  H 

PLftIM  OCBL inC 

aeO  CIV  VALLEY  EXP  STi 

ROOESSA 

SHOevEPORT  OOktlTQkM 
SHREVCPORT  USD  AP 


NQRTI 


CEMTRAL 


BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUreiA  LOCKS 
HOtCR  EXP  STATION 
JONESBOBO  riRE  TQ^R 

MARION 

t«NROE  FAA  AP 
r«NROE  NLU 
8UST0N 


SPCARSVILLE  riRE  T1 
STEAL INGTON 
UINNFIELO  2  U 
UINONA  FIfiE  TOVCf) 


NORTHEAST  O: 

BASTROP 
EPPS  6  ttU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


.02  .1* 
.26  .01 


fcCST  centhal 

ASHLAND  2  S 
C8NVC0SC 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  01 

ALEXANDRIA 
BEAvEH  FIRE  TOUCR 
fiCLAH  FIRE  TOUER 
BOYCE  3  unu 
BUNKIC 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAMOU  4  S 

nAQKSVJLLC 

rCLVILLE 

NCU  ROADS  %  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

BLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SlrttSPORT 
VIDALIA  2 
UOODUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  tmj 
AMITE 

BA.-ON  ROUGE  WSO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
BOGALUSA 

CL INTON 
CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  mu 
DCriHAn  SPRINGS 
FRAHKU IMTON  2 

FBANKL INTON  3  SW 
GBCCNSBURG 
GREENUCLL  SPRINGS 
HAPTONO  3  Mkl 
LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
BAKNOL I A 

PEARL   RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOtCR 
SHCRTOAN  FIR£  TOkCR 

5LI0ELL  U5F0 
SPRINGVILLE  FIRE  TB1«R 
MATSON  3  ENE 
ZACMARY  3  ESC 


16      .12  .11 


.00      .06  .10 


1.18     .IS  .6S 


.02      .07  ,04 


.12  .01 
.02      -OB  .11 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ttUEVILlt 

COOlAEV  CW  STftTIBH 
Ot  OtJirtC*  ^  M 
DC  RIODCt) 

LAKE    CNARlCK  AO 

L8NGV1LLC 
rCBrCNTftU 
MITTIE   3  SE 
0AV0A1.E 

MCSL  IN  f  tot  TO^R 


aocKErei 

SULPHUR 
VCftniL  ION 
VIHT8H 


EB  M.  acFuae 


SQUT) 


BUTTT  LA  ROiC 
CAQVILLE  2 
FRANKL IN    3  NU 

JtAMCRETTE  £W  JTI 

LAFAYCTTE  FAA  AP 
maOAN  CITT 
NEU  IBCBIA  %  NU 
PLMueniNE  3  N 


SOUTHEAST  I 

eaOTHVILLE  kISO 

OCITA-CBETOM  14.  BEF 

OOHALOSQNVJLLE 

GAL  L  lANO 

GONZALES 

NEW  ORLEANS  WSm  AP 
N   0   AOeON    WSFO  Ct 
NEm  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  D  P  S  M 


NEW 


NS  0  P  S  5 


PAQAOIS  7  S 
PLAQUCnlNES  EXP  STI 
RC SERVE 
SAINT  BERNABO 
TMIBOOAUX 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.04  .63 

■  OS 

.03  1.04  1.22 


.06     .4S  .01 
1  .00 


.42     .04  .02 


.32     .06  .01 


.12     .06  .OS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STPTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  HONTH 

o 
a 

STRT ION 

K 

1 

2 

3 

t 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

NORIHHESI  01 

COITON  VBLLEr 

MAX 

69 

90 

85 

90 

95 

95 

95 

94 

93 

91 

93 

87 

86 

86 

91 

92 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

88 

92 

86 

86 

90 

92 

93 

93 

95 

90.9 

MIN 

71 

71 

73 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

67 

64 

67 

72 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

68 

71 

71 

71 

69.5 

LOGRNSPORI  4  ENE 

MAX 

9< 

93 

93 

96 

98 

96 

94 

97 

94 

95 

92 

90 

92 

97 

92 

90 

94 

94 

96 

96 

97 

95 

95 

95 

90 

94 

96 

94 

98 

98 

96 

94  .6 

MIN 

75 

71 

71 

6B 

70 

71 

70 

70 

67 

71 

72 

71 

70 

74 

68 

65 

69 

71 

71 

69 

69 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

69 

65 

73 

69 

69.3 

niNOEN 

MAX 

91 

69 

88 

89 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

93 

86 

85 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

91 

93 

94 

87 

94 

85 

87 

91 

92 

94 

95 

95 

91.3 

MIN 

75 

74 

72 

74 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

66 

68 

69 

73 

71 

67 

67 

67 

70 

70 

68 

69 

66 

67 

66 

67 

71 

71 

72 

72 

70.4 

PLBIN  DEHLINC 

MAX 

91 

86 

64 

88 

93 

93 

92 

91 

90 

91 

92 

86 

B5 

87 

93 

90 

86 

89 

91 

91 

90 

92 

87 

92 

85 

85 

88 

90 

92 

92 

93 

89.6 

MIN 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

65 

65 

67 

70 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

67 

67 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

71 

68.5 

REO  Rlv  VflLLEr  EXP  STP 

MAX 

92 

90 

69 

89 

94 

96 

96 

95 

93 

92 

94 

89 

88 

89 

94 

93 

88 

93 

94 

93 

93 

94 

89 

94 

88 

89 

92 

95 

93 

94 

95 

92.2 

MIN 

74 

70 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

68 

65 

68 

71 

67 

68 

70 

72 

70 

70 

67 

67 

65 

65 

66 

66 

68 

70 

71 

70 

69.4 

SMREVEPORT  HSO  RP 

MBX 

69 

88 

89 

93 

94 

95 

94 

92 

92 

92 

87 

65 

86 

92 

91 

87 

90 

91 

92 

92 

93 

88 

93 

86 

88 

90 

9 1 

92 

92 

94 

93 

90.7 

■          ■  ■ 

MIN 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

70 

73 

72 

68 

67 

72 

69 

68 

71 

72 

72 

70 

70 

67 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

70 

71 

69.9 

NORTH  CENIRRL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MBX 

90 

88 

90 

95 

96 

96 

97 

96 

95 

97 

67 

86 

91 

96 

96 

91 

93 

95 

97 

93 

95 

88 

93 

86 

92 

88 

92 

92 

94 

95 

93 

92.7 

MIN 

74 

73 

70 

69 

71 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

63 

72 

69 

69 

70 

70 

75 

70 

69 

67 

68 

65 

67 

63 

67 

70 

71 

71 

70 

69.5 

:SLHOUN  EXP  SIBIION 

MAX 

92 

91 

87 

90 

95 

95 

95 

94 

95 

94 

95 

87 

82 

88 

91 

91 

90 

92 

94 

95 

95 

95 

69 

95 

87 

84 

89 

92 

93 

94 

96 

91  .7 

HIN 

73 

72 

69 

70 

72 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

69 

61 

66 

70 

65 

68 

66 

66 

69 

69 

71 

69 

67 

66 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

66.9 

MOMER  EXP  STBTION 

MAX 

91 

89 

66 

90 

94 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

91 

84 

89 

92 

93 

66 

92 

93 

92 

92 

92 

86 

92 

84 

88 

88 

91 

94 

93 

93 

90  .9 

niN 

69 

68 

71 

66 

69 

71 

73 

71 

70 

72 

70 

66 

62 

65 

69 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

67 

67 

64 

64 

63 

65 

68 

70 

70 

70 

68.2 

MONROE  FBB  BP 

MAX 

90 

87 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

93 

65 

83 

86 

90 

90 

66 

90 

92 

90 

92 

91 

87 

90 

88 

83 

87 

91 

90 

91 

92 

91 

89.7 

MIN 

76 

74 

72 

73 

75 

74 

73 

75 

71 

72 

73 

66 

64 

69 

70 

69 

69 

67 

72 

70 

70 

73 

70 

70 

72 

68 

68 

70 

71 

72 

72 

71  .0 

MONROE  NLU 

MAX 

92 

87 

87 

91 

93 

93 

91 

91 

94 

90 

94 

87 

80 

88 

91 

90 

85 

92 

94 

93 

94 

95 

95 

93 

85 

82 

86 

89 

90 

91 

91 

90.1 

MIN 

77 

73 

71 

73 

74 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

69 

62 

67 

67 

67 

68 

68 

73 

72 

69 

72 

72 

69 

70 

67 

68 

70 

71 

71 

71 

70.4 

RUSTON-LB   lECH  UNIV 

MAX 

94 

91 

66 

92 

96 

96 

95 

94 

94 

94 

96 

88 

83 

89 

92 

94 

89 

90 

92 

96 

96 

96 

90 

92 

86 

87 

89 

93 

92 

93 

95 

92.1 

MIN 

71 

72 

70 

70 

73 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

63 

69 

70 

68 

69 

70 

69 

68 

72 

69 

68 

66 

66 

70 

64 

69 

71 

72 

72 

69.6 

HINNFIELO  2  H 

MAX 

92 

9 1 

93 

95 

97 

95 

94 

93 

94 

94 

67 

64 

68 

95 

93 

89 

67 

94 

94 

94 

95 

91 

95 

87 

69 

89 

92 

93 

93 

93 

93 

92  .0 

■           ■  ■ 

MIN 

72 

73 

69 

69 

72 

69 

70 

70 

68 

68 

72 

69 

63 

69 

69 

61 

68 

69 

71 

69 

56 

70 

68 

66 

66 

65 

67 

67 

58 

70 

68 

68.4 

NORIHERST  03 

BBSTROP 

MAX 

92 

88 

93 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

95 

88 

82 

93 

93 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

92 

93 

85 

90 

94 

94 

95 

98 

93 

93.0 

MIN 

74 

73 

72 

75 

75 

74 

73 

75 

73 

74 

73 

67 

65 

74 

70 

68 

67 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

72 

74 

71 

71.4 

EPPS  6  NNH 

MAX 

94 

91 

8B 

91 

94 

94 

94 

94 

95 

92 

95 

92 

68 

90 

91 

92 

86 

91 

69 

93 

92 

94 

86 

92 

86 

85 

88 

92 

92 

93 

95 

91  .4 

MIN 

71 

73 

71 

73 

74 

72 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

62 

68 

68 

68 

68 

65 

74 

70 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

73 

71 

70.7 

LBKE  PROVIDENCE 

MAX 

94 

91 

86 

91 

94 

95 

93 

93 

94 

92 

93 

87 

80 

85 

90 

89 

85 

67 

91 

93 

92 

93 

93 

91 

87 

67 

85 

90 

91 

92 

94 

90.3 

MIN 

73 

73 

69 

71 

72 

72 

74 

75 

72 

73 

72 

68 

66 

67 

71 

71 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

70.9 

SflINT  JOSEPH  EXP  STB 

MAX 

91 

91 

88 

90 

93 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

88 

81 

88 

90 

92 

89 

89 

93 

92 

92 

91 

84 

91 

89 

88 

89 

92 

92 

93 

94 

90.5 

MIN 

76 

76 

71 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

76 

71 

63 

71 

72 

66 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

72 

69 

68 

67 

69 

67 

69 

72 

72 

71  .0 

IRLLULRM 

MAX 

92 

90 

66 

91 

94 

95 

93 

93 

94 

92 

94 

89 

82 

86 

91 

90 

88 

86 

92 

93 

92 

92 

84 

90 

88 

86 

87 

90 

91 

92 

84 

90.0 

MIN 

75 

74 

70 

70 

75 

74 

72 

74 

70 

72 

75 

70 

63 

67 

73 

67 

69 

68 

72 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

68 

70 

71 

73 

70 

70.6 

H I NNSBORO 

MAX 

95 

95 

90 

93 

95 

96 

94 

95 

97 

93 

95 

93 

83 

90 

93 

93 

91 

92 

96 

94 

95 

94 

88 

95 

89 

88 

90 

94 

92 

95 

98 

92.9 

■        ■  ■ 

MIN 

75 

74 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

69 

72 

75 

69 

61 

65 

71 

63 

66 

65 

73 

71 

68 

72 

71 

68 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

69.8 

HESI  CENIRBL  0< 

flSHLBNO  2  S 

MAX 

93 

94 

88 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

94 

94 

90 

86 

90 

94 

93 

93 

92 

93 

94 

93 

95 

90 

94 

85 

69 

90 

94 

93 

93 

94 

92  .4 

MIN 

74 

70 

69 

68 

66 

69 

69 

69 

67 

68 

70 

68 

60 

69 

69 

65 

69 

69 

71 

68 

67 

67 

67 

66 

64 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

67  .9 

CONVERSE 

MBX 

93 

92 

69 

90 

94 

96 

96 

95 

91 

91 

95 

88 

65 

90 

93 

97 

89 

92 

93 

93 

92 

94 

80 

92 

84 

87 

9  1 

93 

92 

93 

95 

91.5 

HIN 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

69 

70 

68 

70 

68 

64 

65 

70 

70 

69 

68 

67 

65 

64 

65 

65 

65 

59 

60 

69 

68 

58.0 

LEESVILLE 

MAX 

9S 

95 

93 

94 

94 

96 

95 

95 

93 

90 

93 

88 

86 

92 

92 

92 

90 

91 

93 

92 

92 

94 

69 

93 

85 

87 

92 

94 

93 

93 

95 

92  .  1 

MIN 

7S 

73 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

68 

70 

67 

67 

70 

72 

70 

69 

67 

72 

68 

67 

67 

55 

68 

70 

69 

71 

69 

69.7 

HRNr 

MBX 

94 

92 

92 

92 

95 

94 

95 

95 

93 

92 

93 

68 

86 

91 

91 

90 

69 

91 

90 

92 

94 

95 

85 

93 

79 

91 

89 

93 

92 

92 

93 

91  .3 

MIN 

76 

72 

70 

69 

70 

64 

70 

69 

66 

70 

71 

71 

67 

71 

67 

65 

69 

72 

70 

67 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

67 

69 

66 

70 

68 

68.5 

NBTCMITOCHES 

MBX 

96 

95 

92 

96 

95 

96 

97 

96 

94 

94 

95 

92 

90 

93 

92 

93 

90 

93 

93 

95 

94 

98 

93 

97 

68 

87 

88 

94 

94 

93 

95 

93. S 

MIN 

76 

75 

73 

74 

76 

74 

75 

74 

71 

72 

74 

73 

70 

71 

72 

67 

70 

73 

73 

72 

70 

69 

69 

67 

68 

67 

68 

71 

71 

68 

73 

71  .5 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MBX 

93 

93 

95 

94 

94 

99 

95 

95 

92 

96 

91 

88 

87 

91 

92 

94 

90 

92 

92 

92 

93 

94 

90 

92 

84 

87 

91 

93 

93 

93 

94 

92.2 

•          •  ■ 

MIN 

74 

73 

70 

71 

73 

71 

73 

70 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

68 

69 

72 

72 

70 

69 

67 

70 

68 

66 

67 

66 

66 

70 

70 

73 

72 

70.2 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

94 

93 

94 

93 

95 

96 

96 

95 

93 

91 

93 

90 

85 

90 

92 

94 

90 

92 

95 

94 

95 

93 

89 

92 

86 

87 

90 

93 

92 

94 

95 

92  3 

MIN 

76 

75 

72 

74 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

76 

73 

69 

72 

71 

65 

71 

72 

73 

72 

71 

74 

72 

69 

70 

70 

69 

74 

72 

73 

73 

72.1 

BELBH  F IRE  lOHER 

MAX 

95 

95 

94 

94 

97 

96 

95 

95 

95 

94 

94 

91 

83 

90 

90 

92 

91 

93 

95 

94 

94 

93 

91 

97 

BB 

86 

86 

93 

91 

94 

95 

92.6 

M  I  N 

76 

74 

7  1 

72 

73 

72 

74 

71 

69 

70 

74 

71 

64 

68 

70 

65 

70 

69 

72 

72 

74 

73 

70 

67 

70 

67 

68 

69 

70 

71 

71 

70. S 

BOrCE  3  HNU 

MAX 

95 

95 

95 

94 

97 

95 

95 

92 

92 

91 

90 

84 

90 

92 

92 

90 

91 

93 

91 

94 

95 

87 

93 

95 

87 

68 

91 

91 

91 

93 

91 

91  .9 

MIN 

77 

74 

73 

74 

76 

73 

73 

74 

72 

70 

72 

71 

69 

69 

72 

68 

72 

73 

72 

73 

69 

72 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

72 

74 

74 

71  .4 

BUNKIE 

MAX 

94 

95 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

95 

93 

92 

88 

83 

90 

91 

93 

90 

93 

93 

91 

92 

95 

91 

94 

87 

84 

90 

93 

93 

93 

92 

91  .9 

MIN 

75 

76 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

69 

72 

71 

66 

67 

73 

74 

74 

71 

73 

70 

70 

70 

66 

71 

69 

70 

71 

71 

71  .B 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STBTION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
a 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  e 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

CRRNO  COTEOU 

tIRX 

93 
7S 

91 
73 

93 
71 

94 
74 

94 

79 

93 
74 

92 
73 

91 
71 

90 
71 

88 

70 

91 

71 

92 
70 

89 

72 

91 
70 
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69 
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73 

94 

73 
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70 

92 
72 

90 
71 
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73 
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72 
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69 
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70 
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71 
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70 
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71 
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73 
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73 

91  .1 
71  .9 
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nnx 

92 
7S 
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76 

93 
68 
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70 
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76 

94 
74 
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76 

92 
76 
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74 
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75 

93 
73 

88 

72 

83 
70 

67 
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91 
72 

90 
68 
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66 
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72 

93 
73 

92 
74 
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73 

93 
73 

90 
73 

92 
70 

88 

69 

87 

71 
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71 

91 
71 

89 

73 
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73 

93 
74 

91  -0 
72.2 
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nnx 

9S 
7S 

93 
74 

94 

71 

92 
72 

94 

75 

95 
70 

93 
75 

94 

72 

93 
70 

91 
71 

91 

68 

90 
71 

91 

70 

92 
67 

68 

72 

91 
72 

94 

71 

92 
72 

93 
69 

93 
73 

90 
70 

93 
69 

88 

70 

86 
68 

89 
70 

92 
68 

91 
70 

94 

71 

93 
70 

91  -9 
70.9 

nnnou  4  s 

nnx 

f1  IN 

94 

76 

94 

76 

92 
75 

95 
76 

96 
77 

96 
76 

95 
76 

89 

75 

89 

72 

89 
75 

90 
75 

86 

72 

92 
73 

90 
73 

93 
72 

93 

71 

92 
74 

94 

76 

93 
72 

94 

73 

92 
72 

90 
74 

92 
72 

90 
69 

85 
72 

90 
71 

93 
74 

93 
71 

94 

72 

93 
73 

69 
74 

91  .8 
73. S 

HELVlLLE 

nRx 
niN 

93 
76 

94 

75 

94 

72 

93 

75 

93 

76 

94 

75 

93 

75 

93 
70 

92 
75 

92 
74 

91 
75 

90 
75 

86 
70 

90 
72 

91 
72 

92 
6B 

91 
69 

93 
73 

94 

73 

92 
73 

92 
72 

92 
74 

91 
73 

91 
71 

88 

71 

88 

71 

90 
72 

91 
71 

92 
72 

93 
72 
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72 

91  .6 
72.7 
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94 

78 

94 
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76 
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73 
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72 
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72 

91 
74 

69 

72 

91 
70 
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69 
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71 

88 

72 
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75 
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74 

91 
73 

91  .6 
72. S 
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74 

92 
74 
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72 
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71 
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76 
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71 

91 

70 
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68 

86 

70 

89 
69 
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69 
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67 
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68 
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74 
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74 
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71 

91 
71 

91 

70 
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71 
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68 
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68 
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93 
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70.8 
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74 
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73 

71 

74 

73 

74 

74 

74 

68 

71 

72 

74 

72 

73 

75 

75 

73.0 

S0UTHEB5T  09 

0OOTMV1LLE  HSO 

nBx 

92 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

91 

88 

89 

89 

89 

90 

69 

69 

89 

91 

91 

90 

89 

85 

89 

89 

67 

87 

89 

93 

89 

95 

89.8 

niN 

73 

73 

73 

76 

77 

76 

77 

75 

75 

74 

72 

75 

75 

74 

75 

77 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

74 

77 

79 

77 

76 

74.9 

DELIfl-BREION  HL  REF 

nat 

89 

89 

88 

91 

90 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

87 

87 

89 

90 

90 

66 

89 

69 

89 

90 

90 

90 

83 

68 

69 

88 

86 

69 

89 

69 

69.0 

MIN 

8? 

79 

79 

78 

78 

78 

79 

77 

76 

79 

70 

70 

76 

78 

77 

78 

76 

76 

78 

77 

79 

78 

72 

73 

74 

73 

79 

79 

79 

79 

76 

76.9 

OONBLOSONVILLE 

riBx 

93 

94 

91 

93 

93 

94 

94 

94 

89 

95 

91 

90 

89 

91 

89 

91 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

64 

68 

88 

86 

88 

69 

68 

90 

90 

90.6 

niH 

60 

77 

78 

77 

75 

76 

75 

74 

73 

74 

77 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

76 

77 

77 

75 

74 

70 

71 

74 

75 

75 

74 

75 

74 

74  .6 

GBLLIBNO 

nBx 

93 

92 

93 

94 

95 

95 

94 

91 

90 

92 

90 

91 

93 

92 

90 

92 

90 

90 

89 

90 

92 

92 

91 

66 

90 

89 

87 

89 

66 

90 

89 

90.9 

niN 

78 

74 

76 

76 

76 

75 

76 

77 

73 

77 

74 

73 

75 

75 

73 

75 

74 

76 

73 

75 

74 

73 

74 

73 

75 

74 

75 

75 

76 

80 

76 

75.0 

HOUNB 

MBX 

94 

92 

91 

95 

95 

95 

93 

91 

89 

91 

92 

90 

91 

90 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

90 

90 

90 

86 

88 

87 

87 

89 

89 

92 

90 

90.9 

niN 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

70 

73 

71 

73 

73 

72 

72 

73 

69 

72 

70 

73 

71 

73 

71 

71 

71 

69 

71 

73 

73 

73 

73 

76 

75 

72 . 3 

NEH  ORLEBNS  HSMO  BP 

nBx 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

92 

90 

91 

91 

92 

86 

94 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

91 

66 

91 

89 

90 

89 

88 

88 

90 

92 

94 

93 

91  .4 

niN 

79 

78 

75 

76 

77 

73 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

75 

72 

75 

74 

74 

73 

71 

72 

74 

73 

75 

75 

77 

74 

74  .  3 

N  0  noeoN  HSFO  c I 

nBx 

94 

94 

93 

93 

96 

95 

94 

92 

92 

92 

90 

88 

94 

91 

93 

91 

94 

92 

91 

91 

89 

92 

88 

89 

87 

88 

92 

91 

94 

95 

92 

91  .8 

niN 

78 

78 

77 

77 

78 

74 

74 

76 

77 

78 

76 

76 

73 

75 

73 

72 

76 

75 

73 

76 

76 

75 

75 

74 

72 

75 

72 

75 

77 

78 

75 

75  .4 

PBRflOIS  7  S 

nnx 

94 

93 

93 

93 

94 

92 

92 

90 

90 

92 

92 

87 

91 

90 

91 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

85 

86 

88 

87 

69 

89 

90 

90 

89 

90.3 

niN 

77 

75 

73 

73 

74 

74 

68 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

70 

68 

70 

72 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

72 

72 

74 

74 

77 

75 

72  .2 

PLBOUEnlNES  EXP  STB 

nflx 

94 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

94 

94 

92 

83 

91 

87 

85 

89 

90 

90 

89 

92 

91  .5 

niN 

75 

75 

78 

76 

78 

78 

76 

74 

75 

77 

74 

74 

73 

75 

72 

76 

76 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

76 

75 

74 

74 

74  .5 

RESERVE 

HBX 

92 

92 

92 

94 

95 

94 

92 

91 

88 

90 

94 

94 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

91  .8 

75 

75 

74 

73 

73 

71 

72 

73 

69 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

68 

71 

74 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

71  .3 

SBINT  BERNBRO 

nsx 

95 

94 

95 

93 

95 

93 

92 

90 

91 

92 

88 

86 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

69 

69 

91 

90 

91 

91  .3 

niN 

77 

75 

73 

71 

75 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

69 

71 

68 

70 

70 

66 

72 

68 

71 

70 

67 

70 

71 

74 

76 

71 

71  .6 

rHIBOOHUX 

nflx 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

93 

93 

91 

92 

91 

91 

91 

94 

93 

94 

91 

91 

93 

93 

92 

92 

92 

88 

88 

87 

88 

90 

92 

93 

92 

92  .0 

MIN 

75 

75 

75 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

70 

70 

69 

73 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

72.4 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  SIBTION  INOEX 
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OniLY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIONB 
nUOUSI  1979 


X 

DOT 

Of  MONTH 

u 

STAT  ION 

r 

" 

2 

3 

< 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

2' 

25 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

a 
i 

CflLHOUN  CiP  STWT ION 

I  1 N  1 

90 
81 

95 
92 

67 
79 

69 
79 

93 
80 

96 
62 

96 
62 

96 
63 

97 
84 

97 
64 

99 
64 

92 
63 

92 
60 

94 

60 

91 
61 

93 
91 

92 
61 

94 

62 

93 
83 

92 
81 

95 
61 

63 

92 
82 

60 

8C 

71 

71 

71 

7; 

e: 

e; 

CL I nton  s  se 

MIN 

90 
60 

92 

ei 

92 
61 

95 
82 

95 
65 

97 
65 

96 
83 

93 
60 

90 
60 

9 1 
80 

9 1 
81 

88 
80 

9 1 
79 

91 
81 

9G 
80 

9 1 
60 

92 
61 

93 
82 

82 

62 

62 

79 

79 

78 

76 

76 

71 

76 

71 

7( 

60.1 

CROHLET  E)(P  STATION 

niN 

94 

81 

9 1 
80 

94 

80 

82 

84 

1 03 
82 

102 
63 

82 

80 

79 

76 

77 

77 

94 

78 

69 

79 

97 
78 

97 
60 

96 
81 

79 

79 

79 

60 

7S 

77 

79 

79 

79 

7! 

7! 

7! 

7! 

79.6 

houip 

1  I N  ) 

niN 

99 
81 

96 
81 

96 
82 

96 
82 

92 
82 

96 
80 

92 
78 

84 

79 

63 
72 

65 
76 

67 
77 

84 

76 

84 

74 

61 

75 

84 
74 

86 
74 

67 
74 

90 
76 

9 1 
79 

92 
77 

64 

76 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

11 

71 

7! 

7- 

76.5 

LSU  DEON  LEE  EKP  STR 

niN 

93 
80 

93 
62 

93 
82 

92 
60 

92 
60 

96 
61 

95 
61 

95 
82 

95 
81 

94 

61 

90 
78 

94 

77 

90 
60 

90 
76 

66 
78 

9 1 
76 

80 

94 

61 

95 
61 

80 

82 

60 

8? 

79 

8C 

8C 

ec 

81 

e; 

80.2 

RED  RlV  VflLLf  EXP  STfi 

niN 

88 

67 
77 

89 

77 

89 
77 

77 

79 

98 
61 

98 
81 

95 
82 

96 
61 

96 
81 

89 
81 

79 

91 
78 

95 
80 

95 
79 

93 
78 

79 

8? 

70 

6? 

81 

79 

77 

7" 

77 

76 

76 

ec 

8C 

61 

76.6 

SflrNT  JOSEPH  EXP  STfl 

1  IN  1 

< 

nnx 

MIN 

96 
8S 

96 
86 

90 
81 

93 
81 

96 
83 

99 
85 

99 
68 

99 
88 

100 
88 

100 
66 

99 
69 

94 

66 

89 
62 

94 

62 

94 
84 

95 
64 

94 

65 

94 

86 

96 
65 

94 

67 

94 

86 

94 

86 

67 
83 

92 
83 

94 
84 

90 
82 

92 
82 

92 
64 

96 
66 

96 
66 

98 
87 

94.8 
64.9 

HINNSBORO 

1  IN  1 

4 

not 

NIN 

97 

eo 

98 
62 

89 
80 

94 

78 

95 
60 

100 
82 

99 
62 

99 
84 

100 
82 

95 
62 

96 
82 

94 

80 

83 
74 

93 
73 

95 
77 

96 
79 

94 

78 

98 
80 

100 
79 

96 
82 

95 
81 

96 
60 

64 

78 

95 
78 

87 
76 

67 
78 

89 
78 

90 
77 

90 
77 

95 
79 

98 
82 

94.1 
79.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


EVflPORflTION  AND  WIND 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

2  «;  o 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

\  0 

!  2 

1  3 

]  4 

1 5 

1 6 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHUESr  01 

RED  RIV  VOLLEr  EXP  SIB 

EVBP 
HIND 

.31 

.15 
34 

.23 
39 

.22 

29 

.24 
1  4 

.25 

1  4 

.25 
1  4 

.28 
24 

.20 
IG 

.27 
3C 

.28 

3S 

.18 
47 

.22 

28 

.2C 

37 

.25 

25 

.23 
3C 

.32 

33 

.1 

22 

.33 

23 

.26 

2E 

.23 
3C 

.2S 
3€ 

.IE 
2E 

.2E 

.i; 

11 

.IE 

2^ 

.2 

2 

.2' 

2= 

.2" 

31 

.2 
2 

.2f 

2' 

7.25 
875 

NORIM  CENIROL  02 

CPiHouN  EXP  stnrioN 

EVBP 
HINO 

.23 
31 

.25 
29 

.21 

le 

.20 
1  2 

.26 

e 

.27 
IS 

.23 
1  4 

.16 
12 

.35 

1  7 

.26 

10 

.25 
26 

.25 
46 

.19 
22 

.23 
17 

.15 
12 

.2 

IS 

.IC 
23 

.34 

IS 

.24 

12 

.15 
14 

.28 
2 

.25 
24 

.2C 
2C 

.3C 
2" 

.15 

? 

.IC 
1 ' 

.IE 

11 

.1  = 
IC 

.22 
1 

.22 
12 

.2S 
1^ 

6.88 

NORTHEAST  03 

SBINT  JOSEPH  EXP  STH 

EVBP 
UINO 

.24 

35 

.25 
39 

.22 

35 

.20 
12 

.23 

20 

.25 
19 

.27 

26 

.23 

n 

.25 

le 

.22 

IS 

.25 

30 

.24 

58 

.14 

29 

.23 
21 

.24 

22 

.2 
24 

.24 
46 

■  22 

23 

.26 
21 

.20 

n 

.25 
23 

.27 
32 

.08 
3C 

.2 

25 

.2E 
24 

.  1 

2C 

.IE 

1 ; 

.2 

1" 

.22 

n 

.2" 

i; 

.25 
1  = 

6.88 
764 

EHSI   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STO 

EVBP 
HINO 
HBX 

niN 

.25 
H 
98 
67 

.24 

22 
103 
77 

.24 

15 
101 
78 

.23 

7 

105 
78 

.23 

10 
106 
79 

.21 
12 

103 
77 

.50 
34 

107 
75 

.18 
13 

100 
74 

.16 
9 

103 
74 

.33 

e 

103 

7S 

.26 
36 

106 
75 

.21 
16 
98 
73 

.16 
I  1 

100 
77 

.20 
IS 
97 
75 

.22 
IE 

101 
72 

.27 
26 

102 
72 

.18 
17 
97 
75 

.13 
18 

103 
74 

.31 
17 

102 
74 

.13 
22 

103 
75 

.13 
19 
94 
74 

.22 

25 
90 
73 

■  IE 
25 
97 
73 

.29 
25 
98 
73 

- 

IE 
89 
73 

.15 
12 
9E 
75 

.35 
2C 
95 
73 

.18 
21 
94 

73 

.2' 
24 
9E 
7E 

.22 
45 

9  = 
75 

6.888 

570 
99.6 
74  .5 

SOUTHEAST  09 

HOUMR 

EVBP 
HINC 

24 

.25 
29 

.33 
29 

.19 
IS 

.17 
14 

.18 
17 

.23 
23 

.13 
20 

.12 
19 

.11 

13 

.25 
IS 

.12 
23 

.18 

22 

.18 
1  3 

IS 

.19 

10 

.24 

30 

.33 
17 

.22 
16 

.04 

13 

.06 

15 

.10 

IG 

.05 
1  1 

.18 

13 

.19 
19 

.22 

10 

9 

13 

.24 

19 

.IE 
42 

.24 

55 

5.638 
593 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIRNR 
AUGUST  1979 


STflT ION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
<r 
z 

cr 
q: 
a 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVPT ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

0. 

LJ 
UJ 

Q: 
a. 

EvflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOIES) 

PIBBEV  I  LLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

10 

8fl 

CITY  OF  RBBEV I LLE 

flBITfl  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMRNY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

STATE   OIV   OF  FORESTRY 

PILE  XPINDR  I  fl 

0098 

05 

RRPIOES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

RM  1  T£ 

0205 

06 

TANG  I PAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

BA 

H 

MRS  ROBERT   S  MC  CLENDON 

flSHLRND  2  S 

0349 

04 

NATCHI  TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8R 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BRSTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

9 1 

54 

I  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE   WSO  RP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BRYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVRNGEL I NE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELRH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1  I 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

B ! ENV I LLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  CAS  CO 

BOGRLUSfl 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

I  157 

09 

PLRQUEM  I  NES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RRPIDES 

31 

23 

92 

43 

I  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

I  287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

BA 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE   LA  ROSE 

I  365 

08 

ST  MART  I N 

30 

17 

91 

4  I 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARO  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

I  4  I  I 

02 

OURCH I TR 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

BR 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CRRVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV I LLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

BR 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8R 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8R 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

31 

45 

93 

42 

220 

8R 

8R 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VRLLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7R 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON   4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STRTION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

30 

1 5 

92 

22 

25 

BA 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTfl-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHRM  SPRINGS 

2350 

06 

L I  V  I NGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7R 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  0 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8R 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEfiUREGRRD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

BR 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

BA 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  I ZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

BR 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CRRROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8R 

:  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUN I CE 

2981 

05 

ST  LRNDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7R 

ROYNE   H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MRRY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MIO 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

05 

WRSHINGTON 

30 

5 1 

90 

1  0 

1  45 

8A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

3R 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRRND  COTERU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST   CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI  TOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

CLINTON  JONES 

GRRND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRRND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8fl 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7R 

MRS  LflURR  L  CAMPBELL 

HRCKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

5 

8  A 

8A 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAnnOND  3  NW 

4034 

06 

TANG  I PAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9R 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HRNNR  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

BR 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

BR 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8R 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

BR 

BA 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLO  STA 

JERNERETTE  EXP  STR 

4674 

08 

I BER I  A 

29 

57 

91 

43 

20 

BA 

8fl 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8fl 

C  H 

MARION  E  BLANCHRRO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

1  3 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CRTRHOULR 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV I LLE 

4816 

01 

CRDDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7R 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7R 

ALEX  COURVILLE 

KORRN 

4931 

01 

BOSS  I ER 

32 

25 

93 

28 

175 

BA 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LRFRYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LRFRYETTE  ERA  RP 

5026 

08 

LRFRYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LRKE  CHRRLES  2  N 

5074 

07 

CRLCRS I EU 

30 

15 

93 

13 

5 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LRKE  CHRRLES  WSO  RP 

5078 

07 

CALCAS I EU 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LRKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

ERST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

BR 

H 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

BR 

BR 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

L  1  V  1 NOo  1  UN 

5438 

06 

1  lUTWf^QTnw 

L  i  V  i  NLro  1  UN 

30 

30 

90 

45 

40 

8R 

L I  V 1 NUb 1  UN  rHRlSH  5  OFF 

LOGRNSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7R 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8R 

8R 

LSU  RGRI  EXP  STRTION 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DIVISION 

COUNTY 

LU 
O 

cr 
z 

cr 
q: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
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TEMP  . 

PRECIP. 

EVfiP. 
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OBSERVER 

LSU  OERN  LEE  EXP  STfl 

5630 

05 

RAPIDES 

31 

I  1 

92 

24 

70 

8fl 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE   AGRI  CNTR 

MfiMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MPNSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

373 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

260 

8R 

8fl 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN   OF   MAR  I  ON 

MQR  K  S  \/  I  1  1  F 

D  3  c  U 

U  0 

AVOYELLES 

J  1 

n  Q 
u  y 

n  9 

Q  Q 
O  H 

TOWN  OF  MRRKSVILLE 

tlflRTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL   L  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTRU 

6142 

07 

ACADIA 

30 

1  I 

92 

35 

16 

8R 

HRROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8R 

c 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8R 

MRS  OLLIE   M  MAHAFFEY 

MONROE  Ffifl  nP 

6303 

02 

OUACHI TA 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACHI TA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

C 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT    1  N 

6364 

01 

CRDOO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

C 

II  ^  rriRPs  nF  fmp. inffrs 

WQTfH  I  TnfHF*^ 
ixMlLnl  lULncO 

DO  0  ^ 

u  ** 

NATCHI TOCHES 

Q  1 
J  1 

4  D 

9  3 

05 

1  30 

8  A 

8R 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MIO 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  RND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  8  M 

R 

6568 

09 

ORLEANS 

3D 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

I2M 

SWG  RND  WRTER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

RRI  FPNS 
u  i\  i_  L  n  11  J 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

c^Liri    DNin    LlQTFP  RnQPfl 

Do  /  3 

ORLEANS 

y  u 

U  / 

U 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CRJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

5835 

07 

RLLEN 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL I A 

691  I 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

I  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

35 

92 

47 

65 

9R 

IP 

H 

LA  DEPT   OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

Lfl  SALLE 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARAOIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

Piinni  PH  MFi  QMroM  it? 

r\UUULrn    MLLHlNUHlN  jr\ 

PFOPI     RIVFP    1  nPK  1 

T  1  A  1 

UD 

ST  TAMMANY 

JU 

27 

89 

4  7 

30 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

4  1 

291 

3R 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

3D 

19 

91 

14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STR 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

3D 

27 

91 

1  3 

15 

8fl 

CITY-r'ORT  RLLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

38 

155 

8R 

8A 

8A 

:g 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BRPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHRUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CRMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8R 

8A 

c 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

RODESSfl 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

ImO    JU    \J  nHKIoCLL 

oU  4  o 

n  A 

U4 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8R 

8R 

LSU  WEST   LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8R 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LR  TECH  UNIV 

8067 

02 

L INCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

Lfl  TECH  UNIVERSITY 

SRINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNRRD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NRTL  GRS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSRS 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LR  EXPERIMENT  STfl 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WRSHINGTON 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8R 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  flP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL   WERTHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RflBflLAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

nKD    nHKUlt    H  HHTMUN 

SLIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8fl 

c 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

: 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8R 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7R 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULRH 

8923 

D3 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

901  3 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

BR 

8A 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

29 

47 

92 

12 

14 

8R 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDRLIA  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

31 

35 

91 

26 

60 

8fl 

VIDALIfl  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

WATSON  3  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

30 

36 

90 

54 

65 

7A 

RALPH  E  CLARK  JR 

WESTDfiLE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

32 

08 

93 

30 

140 

7A 

H 

ABSOLUM  P  DILL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  flNO 
TRBLES 


OBSERVER 


WINNFIELD  2  W 
WINNS60R0 
WINONfi  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZfiCHRRY  2  ESE 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


MINN 

FRflNKL IN 

MINN 

RflPIOES 

E  BATON  ROUG 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


160 
80 
220 
1  16 
85 


8fi 


C  H 
CGH 


ESTES  B  BOZEMPN 
LO  DEPT  OF  NRTURfiL  RES 
STRTE  OIV  OF  FORESTRY 
Lfi  DEPT  OF  NflTURPL  RES 
MfiNUEL  F  RODRIGUEZ 
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LOUISIANA    -    AUGUST  1979 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  Louisiana  climate  continues  to  be  changeable,  and 
the  atmospheric  circulation  over  Louisiana  during 
August  was  much  different  than  that  for  July.  You 
may  recall  that  the  circulation  during  July  was  pri- 
marily from  the  south,  and  two  tropical  storms  gener- 
ated copious  rainfall.     In  August,  the  weak  circula- 
tion was  primarily  from  the  east,  with  two  cold 
fronts  pushing  across  the  state  from  north  to  south. 
Temperatures,  as  a  consequence,  were  below  normal 
just  about  everywhere  except  in  southeastern  sections. 


and  precipitation  tended  to  be  below  normal  except 
for  some  southern  coastal  sections.     Late  in  the 
month  tropical  storm  Elena  brushed  the  southern 
coast  as  it  swept  towards  the  west  and  northwest 
ultimately  to  reach  Texas. 

The  preliminary  analysis  of  the  synoptic  weather 
types  over  southeastern  Louisiana  for  August,  yields 
the  following  frequencies,  with  the  ten-year  average 
for  1965-1974  included  for  comparison. 


Synoptic  Weather  Type 

Pacific  High  (PH) 

Continental  High  (CH) 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

Coastal  Return  (CR) 

Gulf  Return  (GR) 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

Gulf  High  (GH) 


AUGUST 


1979  1965-197A  Mean 

0  0 

16  20 

3  7 

45  16 

10  17 

10  8 

10  6 

6  26 


Continental  Index  (CH  +  FOR) 
Tropical  Index  (CR  +  FGR  +  GTD  +  GH  + 
Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GTD) 


19  27 

GR)  81  73 

23  21 


In  terms  of  synoptic  weather  type  frequencies  for 
August,  the  Coastal  Return  (CR)  preliminary  frequency 
of  45%  is  the  highest  of  the  data  series  extending 
from  1963  to  the  present;  the  previous  high  for  Au- 
gust was  29%.     This  suggests  an  unusually  high  fre- 
quency of  winds  from  the  east,  but  with  the  weak  at- 
mospheric pressure  gradients,  the  easterly  winds 
were  light  on  the  average.     At  the  same  time,  the 
frequencies  of  the  Gulf  High  (GH)  type  was  much  below 
normal,  and  the  associated  winds  from  the  southwest 
much  less  frequent  than  average. 

Temperatures  in  southeastern  Louisiana  were  near  or 
slightly  above  normal,  but  the  more  predominant  east- 
erly and  northerly  flows  over  much  of  the  rest  of  the 
state  produced  temperatures  that  averaged  slightly 
below  normal.     This  was  especially  true  in  the  Shre- 
veport  area.     The  Storminess  Index  (SI)  was  just  about 


average  over  southeastern  Louisiana,  one  of  the  few 
sections  of  the  state  with  near  normal  precipitation. 
Elsewhere  precipitation  was  below  normal,  but  unusal- 
ly  wet  conditions  during  July  allowed  for  more-or- 
less  ample  soil  moisture  and  streamflow  conditions 
statewide.     Louisiana  was  lucky  during  August  with 
only  a  minimum  of  severe  weather. 

These  newsletters  have  been  organized  within  a  synop- 
tic weather  type  framework  developed  by  the  author 
for  study  of  climate  and  Interrelationships  with 
environmental  interactions  and  responses  along  the 
Gulf  Coast.     One  or  two  basic  reprints  are  available 
upon  request.     The  table  following  provides  a  very 
brief  summary  of  temperature,  precipitation,  and  wind 
relationships . 


LOUISIANA      -      AUGUST  1979 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


"Ideal" 

Type  Wind  Direction  Temperature 

Pacific  High  (PH)  Northwest  Cooler 

Continental  High  (CH)  Northeast  Colder 

Frontal  Overrunning  (FOR)  Northeast  Cool 

Coastal  Return  (CR)  East  Mild 

Gulf  Return  (GR)  Southeast  Warmer 

Frontal  Gulf  Return  (FGR)  Southwest  Warm  &  Humid 

Gulf  Tropical  Disturbance  (GTD)          Variable  Warm  &  Humid 

Gulf  High  (GH)  West  Mild 


Weather/ 
Precipitation 

Fair 
Fair 
Stormy 
Fair 

Partly  Cloudy 
Squalls,  Stormy 
Stormy 
Mostly  Fair 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 
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LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'*  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement   in  miles.      Monthly  degree  day  totals   are   the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  In  "Supplemental  Data" 

table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direct  ions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai ly  Free ipi tat  ion"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  anow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stationa  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  aa  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp 
St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


0% 

OAX  to  S 

OZ 

OX 

02 

OZ 
02 


-        No  record   in  the  "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  ia  entered,    less  than   10  days   record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   m^- y   vary   slightly    from   the   amounts   to   be   published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G       "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changee  in  locations ,  elevations ,  exposure,  etc . ,  of  substations  through  1935  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  thrice  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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6 

5 

4 

MAMOU  <  S 

86.3 

68.3 

77.3 

93 

6* 

55 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

10.24 

S.40 

20 

.n 

0 

7 

5 

2 

MELVILLE 

85  . 3 

66.2 

75 . 8 

-   1  .2 

92 

7* 

55 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

6  .47 

2  .62 

2.48 

21 

.0 

0 

4 

3 

3 

NEW  ROADS  S  ESE 

85.5 

66.7 

76.1 

92 

6» 

57 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

2.33 

.90 

21 

.0 

0 

3 

3 

0 

OLD  RIVER  LOCK 

84  .6 

65.3 

75.0 

92 

5 

52 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

4.11 

2.28 

21 

.0 

0 

3 

2 

2 

OLLA  3  SSW 

'  \ 

73.0 

92 

6* 

50 

1 6 

1 

6 

0 

0 

0 

11.21 

3.57 

21 

.0 

0 

5 

5 

4 

HOODHORTH  2  SE 

65  . 4 

75 . 4 

92 

1 

52 

24 

0 

5 

0 

0 

0 

15.12 

1  1  . 35 

6.16 

21 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

■'' 

-   1  -  6 

9  .05 

5  .09 

.0 

■       ■  • 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

87  7 

66.5 

77 . 1 

.  1 

95 

7* 

56 

1 6 

0 

1  3 

0 

0 

0 

4.03 

1  .76 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

84  .5 

67.5 

76.0 

-   1  .5 

91 

5 

56 

16 

0 

4 

0 

0 

0 

3.55 

.24 

1  .78 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

BOGALUSA 

85.9 

66.0 

76.0 

-  1  .5 

94 

6 

58 

25. 

0 

9 

0 

Q 

Q 

7.26 

2.47 

2.02 

19 

.0 

0 

6 

5 

3 

CLINTON  5  SE 

85  . 1 

65.5 

75.4 

-  .6 

92 

6. 

55 

16 

0 

6 

0 

0 

0 

3.60 

-  .53 

1  .54 

21 

.0 

0 

4 

3 

1 

COVINGTON  4  NNH 

86  .7 

67  .0 

76.9 

-  .3 

94 

5 

57 

24 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7.63 

1  .85 

2.10 

7 

.  0 

Q 

8 

5 

3 

TKHNKLINIUN    J  OM 

83.4 

64.0 

73.7 

92 

5 

54 

16 

1 

3 

0 

Q 

Q 

5.37 

2  .90 

20 

.c 

0 

HAMMOND  3  NH 

85.1 

66.6 

75.9 

-   1  .6 

92 

7. 

57 

24. 

0 

6 

0 

0 

0 

3.31 

-  2.15 

1  .79 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

an  *? 

93 

6 

56. 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

2.51 

1  .41 

21 

3 

2 

I 

SLIDELL  WSFO 

8 

68.0 

.6 

94 

2  • 

59 

24 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4  .75 

1  .92 

21 

-0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

»76.| 

-1.0 

4  .67 

.04 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

*, 

CROWLEY  EXP  STATION 

esf'.e' 

66.3 

76.1 

93 

6 

57 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

5.43 

.97 

2.42 

20 

.0 

0 

4 

3 

3 

66.0 

64  .2 

75.1 

94 

1 

54 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

9.76 

4  .92 

6.00 

20 

.0 

0 

8 

5 

1 

DE  R I  DOER 

8^5  , 

65.5 

75.5 

93 

1 

57 

16 

0 

6 

Q 

0 

0 

9.46 

5.15 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

s 

4--' 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.si«nb 


STfll ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

5  i 

UJ  C 

a  E 
a  E 

s 

%  1 

S  E 
i}  « 

w 
X 

UJ 

i 

5 

UJ 

g 

S 
5 

a 

NO 

.  Of 

OBtS 

1 

£  E 

O  J 

g 

wi 
a 

s 

UJ 

i 

SNOH 

.  SIEET 

NO 

Of 

OR»S 

fIRX  . 

KIN. 

o 

r 

a.  z 
°  1 

E  O 

g 

E 

o 

° 

E 

° 

« 

o 

1 

n 

r| 

o  n 

ELIZflBEIH 

85.4 

64.5 

75.0 

-  2.3 

91 

5. 

54 

16 

0 

5 

0 

0 

0 

14  .78 

10.59 

7.11 

20 

.0 

0 

7 

5 

5 

HaCKBERRT  8  SSH 

84  . 1 

69.9 

77.0 

-   1  .2 

90 

7. 

61 

16 

D 

14  .83 

10.08 

7  .38 

20 

.0 

0 

9 

5 

3 

JENNINGS 

64  •  3M 

2.34 

4.04 

20 

■  0 

0 

4 

3 

2 

LRKE  CHRRLES  HSO  RP 

84  .8 

67.1 

76.0 

-  2.4 

90 

13- 

59 

22. 

0 

J: 

14.10 

9.97 

9.64 

20 

.0 

0 

s 

4 

4 

08ERL IN  F IRE  TOWER 

85.8 

65.3 

75.6 

93 

6 

55 

16 

0 

15.67 

12.85 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

85  .4 

66  .5 

77  .0 

93 

g 

58 

1 6 

Q 

5 

0 

0 

0 

3  .86 

3  .00 

2D 

.0 

0 

3 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

84  .6 

65  .4 

75 . 1 

92 

g 

54 

1 7  ♦ 

0 

4 

0 

0 

0 

4  .57 

2  .00 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

0 1 V 1 5 1  ON 

75.8 

-  2.1 

9.97 

5.16 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SH 

8S.8 

67.7 

76.8 

-   1  .2 

94 

e 

59 

24. 

0 

3.37 

-   1  .88 

.97 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

FRRNKLIN  3  NH 

.0 

0 

5 

3 

] 

JERNERETTE   EXP  STR 

84  .9 

66  .4 

75.7 

93 

6 

55 

16 

0 

J: 

6.57 

1  .40 

2.60 

3 

.0 

0 

6 

4 

3 

LRFRYETTE   FRR  RP 

83.6 

67.7 

75.7 

-  2.0 

90 

5 

56 

16 

0 

3.73 

-  .94 

2.87 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

nORCRN  CITY 

84.9 

66  .6 

75.8 

-   3 . 3 

92 

g 

57 

1 6 

Q 

6 

D 

0 

0 

3.90 

-  3-13 

1  . 46 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEM  IBERIR  S  NH 

84.7 

67  . 8 

76.3 

92 

6  * 

57 

1 6 

Q 

^ 

^ 

^ 

^ 

5.05 

1  .61 

2  1 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

76.2 

-   1  .9 

4  .48 

-  1.21 

.0 

SOUTHEBST  09 

BOOTHVILLE  HSCnO  CI 

64  ■  2M 

73  .  3M 

78  . 8M 

90 

6* 

67 

28 

g 

2 

0 

0 

0 

.  D 

0 

OELTH-BRETON  HL  REF 

83. BH 

74  .4H 

79. IM 

90 

5 

69 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

3.10 

1  .30 

17 

.0 

0 

OONRLOSONVILLE 

84.9 

66.2 

76.6 

-  2.1 

91 

7. 

59 

16 

0 

8 

0 

0 

0 

3.60 

1  .05 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

GRLLIBNO 

85.1 

71.0 

78  - 1 

63 

24 

7 

0 

0 

0 

9  .05 

2-94 

2 1 

.0 

0 

g 

5 

3 

HOUMR 

65.3 

66.1 

76.7 

-   1  .6 

94 

6 

60 

24. 

0 

5 

0 

0 

0 

4  .97 

-  2.69 

1  .75 

6 

.0 

0 

S 

4 

2 

NEH  ORLERNS  HSriO  RP  R 

86.2 

72.3 

79.3 

1  . 1 

94 

1 

65 

28 

0 

7 

0 

0 

0 

4  .55 

-   1  .03 

2.09 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

N  0  RDBON  HSFO  CI  R 

85.5 

71  .5 

76.5 

-  .6 

92 

1 

67 

28. 

0 

5 

0 

0 

0 

5.15 

-   1  .29 

1  .23 

12 

.0 

0 

13 

3 

2 

PRRRDIS  7  S 

85.0 

68.5 

76.8 

93 

7. 

59 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

7  .50 

.69 

3.15 

14 

.0 

0 

7 

6 

3 

PLflQUEMINES  EXP  STR 

86.3 

70.9 

78.6 

93 

7» 

63 

28. 

0 

ID 

D 

0 

0 

3.53 

1  .09 

3 

.0 

0 

8 

3 

I 

RESERVE 

89.4 

69.5 

79. S 

1  .2 

93 

6 

61 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

4  .70 

-   1  .32 

1  .55 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

SRINT  BERNHRO 

65.1 

69.2 

77.2 

91 

6« 

62 

24 

0 

5 

0 

0 

0 

5.86 

2.01 

20 

.0 

0 

7 

6 

1 

TMIBODRUX 

66.6 

67.7 

77.2 

-  .9 

96 

6 

59 

25. 

0 

7 

0 

0 

0 

2.74 

-  4  .89 

.82 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

78.0 

-  .9 

4  .98 

-  2.02 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  fOLLOHINC  STRIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITflTIO 


STflT ION 


MORTHICST  I 

COTTON  VftLLEY 
GLOSTEH  1  W 
MftNNft  3  S 
MOSSTON 
KEITHVIILE 

LOGRHSPOCtT  A  CNC 
MANSFIELD  3  USU 
niNOEN 

MJORINGSPOQT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

BED  RIV  vALLEV  EXP  S 

ROOCSSA 

SMREVEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LQCK% 
MOrCR  EXP  STATION 
J0NES60R0  FIRE  TOWER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOI.CR 
STERLING TON 
WINNFIELD  2  U 

uiNONA  FIRE  Touea 


NORTHEAST 

BASTHOP 
EPPS  6  WNW 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  WSW 
SAINT  JOSEPH  EXP 

TALLULAH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESviLLE 


natchitoches 
rqsepine  exp 
slaglc 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOl^R 
6ELAH  FIBE  TOWER 
BOrCE  3  t«W 


EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  ExP  ■ 


MAHKSVILLE 

fCLVILLE 

new  ROADS  S  CSE 

OLD  aivER  LOCK 


OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SirttSPOHT 
VIOALIA  2 
UOOO WORTH  2  S£ 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
aOGALUSA 

CL INTQN 

CLINTON  5  se 

COVINGTON  A  NNW 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTON  2 

FRANKLINTON  3  SW 
QREENSBURG 
GREENbCLL  SPRINGS 
HAriiONO  3  NW 
L IVINGSTON 

LSU  BEM-MUR  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL    RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TObCR 
SHERIDAN  FIRE  TOI>CR 

SLIOELL  USFQ 
SPRINGVILLE  FIBE  TQbCR 
WATSON  3  ENE 
2flCHARy  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


.08      .61  .01 


.78  .03 
.23  .16 


.29      .SO  .20 


4     5  6 


7    8  9 


01112    131415  16171 


9  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.00  1.1 
.16  2. 
.17  2. 


kll  3.30 

.60  3 

.00  2. OS 

.73  2.49 

.72  2.48 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ABBEVILLE 
COOHtr  tXP  STi 
DC  OUINCV  A  h 
DC  BIODED 
El I^A6£TM 


HACHBEROr 
JENNINGS 
MNOea   3  W 
I.  AKC   CMARLCS  2  N 
LRKC  CHARLES  bAO  AP 

LONGWILlE 
ttBhtNTAU 

HiTTie  s  se 

OAKOAL  E 

OBEIl  IN  F  IBE  T3UCI1 


sauTi 


CENTQAL 


BAYtSU  SOBRCL  LOCK 
BUTTE   LA  aOSE 
CABVILLE  2 

FBANKL IN    1  NH 
JEANEBETTE    EXP  %Tl 

LAFAYtTTE  FAA  AP 
MOaOAN  CITY 
NEW  IBCRIA  S  r*U 
PLAOUEnlNC   3  N 


SOUTHEAST  I 

BOOTMVILLe  WSCKJ  CI 
DELTA-BQETON  M.  OEF 
OONALDSONVILLE 
QALL lANO 
GONZALES 


NEW  OBLEANS  MSnO  AP 

N  0  ADBON  USFO  CI 

NEW  OBLEANS  ALCIEBS 

NEW  OBLEANS  0  P  S  14 

NEW  OBLEANS  WATEQ  PL 
NEW  OBLEANS  CITY  MALI 
NEW  OBLEANS  0  P  S  5 
NEW  OBLEANS  0  P  S  3 
NEW  OBLEANS  0  P  S  6 

PABAOIS  T  S 
PLAQUEMIHCS  EXP  STA 
RE SERVE 
SAINT  BCRHnaO 
THIBOOAUX 


DRY   OF  MONTH 


123     456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHING  StBIION  INDEX 


5 


DniLY  TEMPERATURES 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IQ 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VSLLET 

MAX 

95 

93 

94 

91 

93 

92 

93 

92 

85 

84 

91 

88 

83 

33 

30 

77 

78 

76 

75 

73 

70 

80 

80 

88 

79 

32 

84 

83 

85 

83 

84  . 7 

MIN 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

67 

56 

57 

61 

63 

65 

59 

51 

51 

51 

61 

71 

68 

65 

61 

53 

50 

50 

51 

56 

66 

56 

60 

60.9 

LOCSNSPORI  4  ENE 

MBX 

97 

96 

95 

95 

94 

95 

95 

90 

88 

94 

91 

92 

90 

90 

82 

80 

83 

76 

77 

77 

32 

86 

84 

84 

34 

33 

86 

87 

88 

93 

88  .0 

MIN 

71 

69 

70 

68 

68 

68 

70 

68 

56 

61 

63 

67 

66 

63 

S3 

54 

57 

69 

71 

69 

64 

66 

56 

57 

48 

55 

54 

53 

61 

60 

62.2 

niNDEN 

MBX 

95 

94 

94 

91 

94 

92 

94 

94 

89 

85 

90 

33 

91 

90 

31 

73 

80 

76 

77 

75 

73 

81 

80 

80 

81 

32 

85 

86 

86 

85 

85  .4 

MIN 

72 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

66 

56 

57 

60 

63 

63 

58 

57 

52 

S3 

67 

70 

68 

65 

62 

58 

53 

53 

SS 

57 

58 

60 

58 

61  .8 

PLBIN  DEBLINC 

MBX 

92 

92 

91 

69 

88 

89 

92 

92 

85 

84 

89 

38 

90 

91 

82 

80 

80 

77 

75 

72 

68 

79 

79 

79 

79 

81 

83 

92 

34 

80 

83.7 

MIN 

71 

59 

67 

67 

69 

62 

67 

66 

57 

57 

62 

65 

66 

59 

53 

50 

51 

60 

63 

66 

63 

60 

54 

SO 

SO 

61 

56 

55 

55 

57 

60  . 1 

RED  RIV  VRLLET  EXP  STB 

MAX 

94 

94 

95 

91 

93 

92 

95 

95 

89 

87 

90 

88 

91 

91 

83 

31 

31 

76 

73 

75 

74 

83 

63 

33 

82 

85 

86 

85 

88 

90 

96.6 

MIN 

70 

71 

68 

69 

70 

67 

67 

65 

56 

57 

60 

62 

64 

57 

51 

47 

52 

61 

70 

67 

65 

60 

55 

52 

SI 

53 

56 

54 

55 

62 

60.5 

SHREVEPORT  WSO  BP 

MAX 

93 

93 

92 

91 

90 

92 

93 

86 

85 

90 

87 

89 

90 

81 

78 

78 

76 

76 

74 

71 

81 

82 

80 

31 

82 

84 

93 

86 

97 

90 

94  .7 

M  I  N 

71 

69 

69 

70 

70 

63 

72 

68 

60 

64 

66 

68 

69 

64 

57 

53 

63 

71 

69 

65 

62 

60 

67 

64 

52 

60 

60 

55 

61 

62 

63.6 

NORTH  CENIRBL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MBX 

93 

94 

90 

92 

89 

93 

94 

86 

89 

9  1 

89 

39 

89 

82 

79 

81 

76 

77 

75 

76 

79 

80 

79 

80 

33 

33 

83 

66 

89 

90 

95  .2 

H  I  N 

71 

69 

67 

70 

70 

68 

6B 

67 

67 

66 

63 

65 

70 

62 

54 

54 

62 

70 

70 

68 

61 

60 

56 

52 

55 

59 

59 

57 

61 

61 

63.4 

CALHOUN  EXP  STBTION 

MBX 

95 

94 

95 

8B 

93 

93 

92 

94 

86 

86 

91 

90 

90 

87 

32 

79 

82 

74 

80 

76 

79 

79 

80 

81 

81 

33 

84 

85 

36 

89 

85.8 

M  1  N 

70 

69 

67 

70 

72 

68 

67 

64 

58 

63 

61 

63 

65 

61 

53 

S3 

56 

69 

70 

69 

66 

57 

se 

49 

51 

53 

57 

58 

59 

64 

61  .9 

HOMER   EXP  STATION 

MBX 

94 

94 

94 

92 

92 

91 

91 

92 

84 

85 

89 

88 

89 

88 

79 

78 

79 

72 

76 

74 

70 

80 

31 

79 

80 

82 

83 

83 

32 

91 

84.4 

MIN 

69 

69 

67 

66 

70 

67 

67 

65 

56 

57 

61 

62 

65 

60 

52 

50 

50 

63 

69 

66 

64 

59 

64 

49 

48 

53 

56 

56 

57 

60 

60.3 

MONROE  Fflfl  BP 

MBX 

92 

90 

86 

91 

92 

89 

90 

85 

83 

87 

88 

88 

34 

82 

73 

80 

78 

81 

77 

79 

78 

79 

78 

61 

92 

84 

84 

85 

88 

91 

84  .3 

MIN 

71 

71 

69 

72 

71 

70 

68 

63 

59 

66 

64 

65 

68 

57 

54 

54 

70 

73 

72 

69 

60 

58 

57 

53 

54 

60 

61 

60 

61 

66 

63  .9 

MONROE  NLU 

MAX 

92 

90 

90 

67 

90 

90 

90 

89 

84 

82 

87 

87 

87 

85 

80 

78 

81 

76 

80 

73 

77 

78 

78 

78 

79 

30 

92 

92 

86 

87 

83.6 

MIN 

71 

70 

67 

69 

73 

70 

69 

64 

59 

60 

61 

64 

65 

62 

54 

52 

54 

69 

70 

65 

66 

57 

54 

53 

52 

55 

60 

60 

60 

64 

62  .3 

RUSTON-LB   TECH  UNIV 

MBX 

93 

92 

93 

89 

92 

91 

93 

93 

86 

85 

39 

89 

87 

39 

82 

79 

81 

73 

78 

75 

77 

30 

82 

80 

81 

33 

84 

95 

87 

90 

95  .3 

M  I  N 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

69 

66 

56 

56 

63 

64 

67 

60 

S3 

51 

65 

67 

70 

67 

64 

59 

55 

51 

53 

55 

58 

59 

62 

65 

62.7 

HINNF  lELO  2  H 

HBX 

92 

91 

86 

92 

92 

91 

91 

87 

85 

68 

37 

89 

37 

83 

80 

32 

75 

83 

80 

81 

79 

82 

80 

32 

82 

82 

85 

87 

89 

90 

85.3 

M  I  N 

69 

68 

66 

69 

69 

66 

66 

66 

55 

62 

60 

63 

69 

58 

50 

SO 

60 

63 

70 

66 

64 

55 

S3 

49 

SO 

56 

56 

56 

58 

61 

61  .0 

NORTHEAST 

03 

BBSTROP 

MBX 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

90 

91 

90 

99 

86 

80 

84 

87 

79 

78 

79 

77 

60 

80 

81 

84 

84 

85 

89 

88 

86.4 

M  I  N 

73 

71 

69 

70 

73 

70 

69 

59 

65 

63 

64 

62 

54 

56 

60 

69 

68 

67 

72 

58 

55 

52 

65 

60 

60 

61 

64 

63.7 

EPPS  6  HNH 

MBX 

93 

93 

91 

88 

92 

92 

92 

93 

84 

85 

89 

91 

89 

86 

92 

79 

82 

76 

79 

78 

77 

76 

78 

79 

79 

84 

84 

83 

87 

89 

85. 0 

MIN 

71 

71 

68 

69 

71 

68 

65 

64 

58 

62 

64 

64 

68 

62 

S3 

52 

64 

69 

70 

69 

66 

55 

54 

54 

54 

59 

60 

59 

61 

62 

62  .9 

LAKE  PROVIOENCE 

MBX 

94 

93 

90 

88 

90 

92 

90 

92 

85 

94 

89 

97 

89 

84 

78 

77 

81 

78 

61 

78 

79 

73 

79 

79 

80 

33 

84 

84 

85 

67 

84  .4 

MIN 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

65 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

54 

55 

65 

69 

69 

66 

66 

56 

56 

53 

54 

58 

61 

61 

62 

62 

63.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  SIB 

MAX 

93 

93 

84 

85 

89 

89 

90 

90 

96 

84 

67 

67 

86 

84 

80 

80 

80 

77 

94 

79 

78 

74 

79 

78 

79 

31 

81 

83 

85 

86 

83.7 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

58 

68 

62 

64 

68 

68 

68 

64 

55 

55 

55 

72 

73 

71 

67 

55 

57 

56 

55 

60 

60 

60 

65 

67 

64  .8 

TBLLULBH 

MAX 

93 

93 

87 

84 

89 

90 

89 

90 

83 

83 

87 

87 

88 

32 

79 

76 

80 

78 

81 

78 

75 

73 

75 

78 

79 

81 

82 

81 

85 

67 

83.1 

MIN 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

68 

65 

51 

61 

66 

66 

68 

64 

53 

55 

58 

70 

71 

69 

66 

56 

55 

S3 

66 

56 

61 

62 

60 

61 

63.6 

WINNSeORO 

MAX 

95 

94 

93 

87 

93 

95 

91 

94 

87 

86 

91 

88 

88 

35 

82 

80 

84 

31 

96 

79 

78 

77 

8 1 

f- ; 

83 

84 

84 

86 

86 

91 

86  .3 

MIN 

71 

71 

68 

71 

72 

69 

67 

64 

57 

61 

63 

62 

64 

62 

51 

52 

55 

70 

72 

69 

66 

54 

54 

53 

54 

56 

60 

59 

60 

62 

62  -  3 

WEST  CENTRAL 

04 

BSHLBNO  2  S 

MAX 

94 

92 

93 

68 

92 

90 

91 

92 

89 

84 

38 

38 

88 

86 

82 

78 

30 

73 

9 1 

78 

82 

8 1 

80 

80 

80 

82 

93 

64 

64 

86 

85.0 

MIN 

69 

68 

66 

68 

68 

68 

66 

68 

59 

62 

64 

65 

66 

60 

52 

43 

SO 

S3 

68 

63 

64 

55 

60 

60 

48 

53 

58 

54 

65 

60 

61  .0 

CONVERSE 

MAX 

94 

90 

91 

94 

91 

91 

91 

92 

88 

85 

90 

88 

90 

91 

33 

78 

31 

72 

76 

75 

78 

81 

83 

32 

3 1 

82 

85 

85 

86 

87 

85  .4 

MIN 

6B 

68 

6B 

67 

68 

68 

68 

6« 

55 

57 

61 

64 

67 

64 

51 

52 

53 

63 

70 

69 

64 

56 

65 

62 

49 

51 

55 

53 

55 

61 

60 . 7 

LEESVILLE 

MAX 

94 

90 

89 

89 

93 

91 

92 

93 

91 

89 

92 

90 

91 

89 

86 

83 

83 

77 

86 

77 

85 

79 

84 

83 

84 

85 

96 

96 

87 

33 

37.0 

MIN 

72 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

68 

58 

63 

64 

66 

68 

61 

52 

52 

61 

66 

71 

71 

61 

55 

56 

53 

54 

57 

57 

55 

58 

60 

62.7 

HflNr 

MAX 

92 

91 

92 

89 

92 

92 

92 

92 

89 

8S 

90 

38 

90 

89 

83 

92 

79 

73 

31 

75 

83 

30 

83 

81 

32 

33 

83 

84 

88 

85.6 

MIN 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

66 

55 

60 

62 

67 

69 

61 

52 

S3 

54 

64 

69 

70 

66 

56 

54 

62 

60 

55 

55 

53 

58 

61 

NATCHITOCHES 

MAX 

94 

93 

92 

89 

94 

93 

92 

93 

89 

86 

90 

89 

92 

89 

84 

81 

82 

75 

93 

77 

80 

31 

84 

84 

83 

85 

85 

36 

88 

88 

86  .7 

MIN 

73 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

62 

62 

67 

67 

69 

65 

57 

57 

58 

66 

71 

70 

66 

60 

59 

55 

56 

56 

61 

60 

61 

64 

64  .7 

ROSEPINE  EXP  STBTION 

MBX 

91 

89 

87 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

87 

90 

83 

91 

92 

85 

82 

83 

78 

84 

76 

85 

78 

83 

83 

83 

83 

84 

85 

87 

87 

86.2 

MIN 

72 

71 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

60 

65 

62 

66 

69 

64 

56 

55 

60 

66 

72 

69 

66 

56 

58 

66 

67 

60 

60 

57 

58 

63 

63.9 

CENTRAL 

05 

BLEXBNORIA 

MAX 

92 

92 

90 

87 

94 

91 

91 

89 

88 

86 

90 

88 

91 

88 

85 

81 

83 

81 

86 

76 

82 

78 

83 

82 

83 

83 

85 

85 

87 

88 

86.2 

MIN 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

61 

64 

68 

68 

68 

55 

56 

56 

60 

69 

73 

70 

64 

59 

59 

57 

58 

60 

62 

62 

63 

64 

BELBH  FIRE  TOHER 

MBX 

94 

92 

87 

69 

93 

90 

91 

91 

86 

86 

90 

89 

90 

86 

83 

30 

83 

84 

84 

77 

81 

75 

83 

60 

82 

82 

83 

84 

87 

90 

85  •  7 

MIN 

70 

71 

56 

71 

73 

68 

69 

67 

57 

68 

65 

65 

73 

61 

59 

SS 

66 

69 

71 

68 

66 

56 

53 

SS 

56 

61 

61 

61 

62 

65 

64  .5 

BOTCE  3  HNH 

MBX 

B9 

90 

89 

93 

93 

91 

92 

89 

85 

90 

91 

90 

88 

82 

30 

31 

78 

85 

76 

84 

79 

82 

31 

82 

82 

84 

84 

86 

84 

90 

85  .7 

MIN 

73 

72 

70 

70 

72 

70 

73 

67 

62 

67 

67 

66 

71 

63 

55 

54 

65 

65 

72 

67 

66 

63 

60 

63 

58 

60 

62 

63 

64 

61 

65  .3 

BUNKiE 

MBX 

92 

92 

87 

88 

92 

93 

90 

92 

88 

85 

39 

85 

89 

86 

84 

80 

82 

82 

67 

30 

83 

76 

80 

83 

82 

83 

34 

84 

87 

89 

85.8 

MIN 

72 

72 

69 

71 

71 

70 

69 

70 

60 

62 

66 

66 

69 

65 

56 

55 

57 

63 

71 

71 

61 

57 

60 

66 

59 

59 

61 

61 

60 

62 

64  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INOEX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

a. 

STATION 

] 

2 

4 

g 

7 

g 

g 

1  0 

J  1 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

n 

18 

20 

2 1 

CC 

£  J 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
a 

CRnNO  COIEOU 

nBx 

88 

88 

87 

91 

93 

91 

90 

90 

87 

89 

85 

89 

88 

85 

81 

83 

85 

82 

83 

86 

82 

81 

81 

81 

83 

84 

86 

88 

88 

86.0 

H 1 N 

7 1 

72 

71 

73 

72 

72 

70 

71 

62 

69 

68 

69 

73 

69 

66 

75 

72 

73 

65 

57 

60 

58 

60 

62 

63 

62 

64 

65 

67 . 3 

JONESVILLE  LOCKS 

nflx 

92 

92 

90 

89 

93 

91 

90 

90 

89 

86 

89 

87 

90 

84 

83 

80 

83 

79 

88 

78 

80 

75 

81 

80 

81 

82 

84 

84 

86 

88 

85.5 

niN 

72 

71 

70 

7  I 

72 

69 

59 

69 

6 1 

61 

67 

67 

68 

65 

57 

57 

58 

71 

73 

71 

67 

57 

57 

57 

56 

58 

62 

63 

63 

64 

64  .8 

LSU  DEHN  LEE  EXP  SIB 

MBX 

91 

91 

91 

85 

93 

89 

89 

90 

87 

85 

89 

85 

90 

85 

83 

81 

82 

80 

87 

77 

84 

77 

81 

80 

81 

82 

84 

84 

86 

88 

85.2 

H  I  N 

70 

7  1 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

6 1 

65 

66 

67 

69 

65 

54 

54 

58 

69 

73 

73 

68 

57 

58 

SS 

SB 

59 

62 

60 

62 

63 

64  .5 

nnnou  4  s 

HBX 

86 

86 

87 

92 

93 

93 

90 

90 

87 

90 

69 

88 

88 

84 

83 

83 

83 

85 

84 

84 

84 

82 

82 

82 

82 

84 

84 

87 

87 

90 

86.3 

H I N 

71 

71 

75 

72 

74 

73 

73 

62 

69 

69 

7  I 

7  I 

70 

58 

55 

68 

73 

73 

76 

63 

60 

62 

59 

6 1 

68 

64 

7  I 

70 

72 

68  •  3 

MELVILLE 

MBX 

92 

91 

89 

85 

90 

92 

92 

90 

90 

88 

85 

88 

86 

85 

83 

78 

82 

82 

86 

80 

78 

80 

81 

84 

82 

82 

83 

83 

86 

87 

85.3 

M  I N 

72 

73 

7  I 

73 

72 

72 

72 

7 1 

62 

70 

70 

69 

73 

67 

60 

55 

61 

70 

72 

72 

66 

62 

59 

56 

58 

57 

63 

63 

63 

63 

66  .2 

NEH  ROODS  S  ESE 

MBX 

91 

90 

89 

89 

92 

92 

91 

90 

90 

87 

87 

87 

86 

87 

86 

86 

83 

80 

86 

81 

80 

75 

82 

82 

81 

80 

80 

82 

86 

87 

85.5 

M  I N 

72 

73 

7 1 

72 

73 

73 

7  I 

72 

64 

65 

70 

71 

72 

69 

SB 

59 

61 

72 

73 

73 

68 

57 

61 

58 

59 

62 

65 

63 

63 

62 

66  .7 

OLD  RIVER  LOCK 

MBX 

90 

90 

90 

87 

92 

91 

90 

91 

86 

84 

89 

84 

85 

84 

81 

77 

80 

82 

88 

81 

80 

81 

81 

79 

80 

81 

84 

81 

84 

85 

84  .6 

M 1 N 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

7  1 

69 

64 

68 

69 

70 

71 

67 

59 

52 

57 

67 

68 

63 

64 

58 

60 

59 

60 

62 

64 

63 

63 

64 

65  . 3 

OLLfi  3  SSH 

MBX 

92 

90 

90 

86 

92 

92 

89 

90 

84 

83 

88 

86 

89 

85 

81 

78 

81 

75 

84 

78 

81 

78 

80 

78 

79 

81 

82 

83 

86 

87 

84.3 

HIN 

69 

69 

67 

69 

71 

68 

68 

67 

57 

61 

62 

65 

65 

62 

53 

50 

53 

62 

70 

70 

65 

55 

55 

52 

53 

54 

60 

58 

59 

60 

61  .6 

HOODMORTH  2  SE 

HBX 

92 

91 

91 

es 

90 

90 

89 

90 

88 

81 

88 

66 

89 

85 

84 

80 

82 

79 

88 

78 

85 

78 

83 

81 

82 

82 

84 

BS 

85 

87 

85.3 

■ 

MIN 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

7  I 

7  1 

62 

68 

68 

68 

69 

65 

56 

S5 

59 

69 

73 

75 

68 

58 

60 

52 

53 

63 

63 

62 

62 

65 

65  .4 

EBSI  CENTRBL  06 

OHIIE 

MBX 

94 

94 

91 

92 

94 

95 

95 

91 

92 

90 

89 

90 

88 

90 

87 

85 

82 

66 

90 

84 

79 

64 

77 

84 

83 

79 

84 

84 

88 

89 

87  .7 

M 1 N 

71 

72 

73 

73 

71 

7 1 

70 

7 1 

62 

70 

68 

7  1 

72 

68 

60 

56 

63 

72 

70 

72 

65 

57 

59 

60 

59 

60 

65 

66 

65 

63 

66.5 

HBION  ROUGE  HSO  BP 

MBX 

90 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

89 

87 

87 

66 

84 

86 

84 

80 

82 

81 

84 

81 

80 

76 

82 

81 

81 

78 

79 

82 

84 

86 

87 

84  .5 

MIN 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

7  1 

68 

63 

71 

70 

71 

74 

66 

61 

56 

71 

73 

73 

73 

63 

59 

60 

59 

61 

64 

66 

66 

66 

66 

67  .5 

BOGBLUSB 

MAX 

93 

92 

89 

91 

92 

94 

91 

91 

89 

90 

88 

89 

83 

87 

84 

80 

92 

80 

89 

90 

80 

76 

62 

83 

82 

74 

78 

81 

89 

69 

85.9 

M  I  N 

7  I 

72 

72 

72 

72 

73 

7  1 

71 

63 

64 

67 

67 

66 

69 

60 

58 

59 

72 

73 

69 

69 

60 

59 

58 

58 

59 

65 

63 

63 

62 

66  .0 

CLINTON  5  SE 

MBX 

92 

91 

90 

68 

92 

92 

90 

89 

89 

87 

87 

87 

84 

85 

85 

80 

83 

79 

88 

81 

78 

76 

82 

81 

81 

78 

81 

82 

86 

88 

85.  1 

MIN 

71 

7  1 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

62 

66 

66 

69 

70 

68 

59 

55 

59 

71 

70 

72 

66 

57 

59 

56 

58 

61 

64 

64 

65 

63 

65  .6 

COVINGTON   4  NNH 

MBX 

91 

88 

90 

93 

94 

93 

90 

90 

90 

88 

90 

87 

90 

87 

83 

63 

83 

83 

84 

81 

80 

84 

83 

82 

80 

77 

83 

89 

90 

89 

86.7 

MIN 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

69 

70 

52 

69 

68 

71 

73 

69 

61 

58 

72 

74 

72 

73 

67 

59 

59 

57 

59 

65 

68 

62 

63 

62 

67  .0 

FRBNKLINION  3  SH 

MBX 

89 

84 

89 

90 

92 

90 

88 

88 

85 

85 

88 

85 

88 

83 

80 

79 

76 

85 

79 

75 

74 

80 

81 

80 

72 

80 

80 

86 

86 

85 

83.4 

MIN 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

65 

59 

68 

64 

69 

71 

66 

58 

54 

68 

68 

67 

69 

63 

57 

56 

56 

56 

60 

65 

60 

60 

61 

64  .0 

HBniiONO  3  NU 

MBX 

90 

90 

88 

88 

91 

92 

92 

89 

90 

89 

88 

89 

85 

88 

86 

82 

80 

61 

87 

82 

78 

75 

82 

81 

81 

77 

80 

80 

65 

88 

85  . 1 

fllN 

74 

72 

72 

70 

72 

71 

69 

70 

62 

70 

67 

75 

74 

68 

61 

57 

66 

73 

71 

72 

64 

58 

58 

57 

59 

62 

67 

63 

62 

63 

66  .6 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MBX 

91 

89 

90 

89 

92 

93 

91 

90 

91 

88 

88 

87 

85 

89 

85 

82 

80 

84 

86 

82 

82 

79 

82 

82 

81 

78 

81 

83 

86 

88 

85.8 

MIN 

72 

71 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

64 

70 

70 

71 

74 

69 

62 

57 

63 

73 

73 

74 

66 

56 

61 

58 

62 

64 

64 

64 

64 

63 

67.4 

SLIOELL  HSFO 

MBX 

94 

94 

88 

92 

92 

91 

92 

92 

91 

93 

89 

92 

63 

87 

84 

64 

82 

85 

91 

85 

86 

81 

84 

84 

85 

77 

79 

81 

86 

88 

87.1 

MIN 

73 

75 

72 

71 

73 

72 

71 

7  1 

66 

65 

70 

71 

73 

72 

65 

62 

64 

74 

72 

74 

71 

64 

61 

59 

60 

62 

66 

65 

64 

63 

68.0 

SOUTMHEST  07 

CROHLEY  EXP  SIflllON 

MBX 

89 

86 

89 

86 

93 

90 

92 

90 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

85 

80 

82 

84 

86 

79 

84 

76 

82 

80 

83 

83 

84 

84 

87 

87 

85.8 

MIN 

74 

74 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

62 

64 

69 

69 

72 

67 

59 

57 

60 

72 

72 

73 

65 

58 

61 

59 

58 

61 

61 

62 

62 

65 

66.3 

DE  QUINCT  4  N 

MBX 

94 

82 

88 

90 

89 

92 

90 

92 

92 

86 

90 

84 

90 

90 

90 

81 

82 

82 

84 

77 

83 

79 

83 

83 

83 

84 

85 

85 

87 

83 

86.0 

MIN 

73 

72 

71 

69 

70 

71 

69 

69 

60 

62 

68 

70 

70 

66 

66 

54 

58 

59 

72 

71 

65 

56 

58 

56 

56 

59 

61 

57 

57 

62 

64  .2 

OE  RIODER 

MBX 

93 

89 

88 

86 

90 

91 

69 

91 

90 

86 

90 

86 

89 

89 

84 

82 

81 

77 

65 

75 

81 

80 

84 

8? 

82 

82 

84 

84 

88 

86 

85.5 

MIN 

73 

73 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

62 

64 

68 

70 

70 

66 

58 

57 

61 

SB 

73 

72 

67 

58 

59 

58 

59 

59 

61 

S9 

59 

65 

65  .5 

ELI2BBETM 

MBX 

91 

91 

90 

88 

91 

90 

89 

87 

85 

89 

89 

87 

89 

87 

85 

83 

85 

76 

84 

84 

78 

77 

80 

81 

82 

83 

83 

84 

87 

87 

85.4 

MIN 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

60 

59 

68 

68 

68 

64 

60 

54 

59 

69 

72 

67 

67 

57 

60 

55 

57 

59 

60 

60 

63 

65 

64  .5 

HBCKBERRr  8  SSH 

MBX 

88 

82 

87 

84 

87 

90 

90 

88 

89 

84 

88 

83 

ee 

89 

84 

79 

80 

81 

60 

78 

83 

79 

82 

81 

82 

82 

83 

84 

85 

84 

84  . 1 

MIN 

75 

74 

72 

75 

75 

76 

74 

75 

67 

70 

70 

73 

75 

71 

63 

61 

66 

73 

73 

72 

69 

65 

67 

64 

65 

67 

67 

68 

68 

68 

69.9 

JENNINGS 

HRX 

93 

85 

92 

88 

92 

95 

93 

93 

93 

85 

88 

83 

87 

88 

85 

80 

83 

82 

83 

84 

81 

79 

83 

80 

83 

82 

84 

82 

86 

88 

86.0 

MIN 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

61 

62 

62 

67 

69 

65 

58 

54 

55 

70 

70 

70 

55 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

63 

64.3 

LAKE  CHBRLES  HSO  BP 

MBX 

81 

85 

87 

88 

89 

88 

90 

90 

86 

89 

83 

88 

90 

85 

81 

82 

82 

83 

78 

82 

78 

84 

82 

82 

83 

84 

85 

85 

85 

89 

84  .8 

MIN 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

69 

63 

69 

71 

71 

72 

67 

61 

59 

69 

73 

73 

69 

66 

59 

62 

60 

62 

64 

62 

60 

61 

6S 

67.1 

OBERLIN  fIRE  TOHER 

MBX 

91 

89 

86 

88 

91 

93 

92 

91 

90 

86 

90 

87 

90 

89 

85 

81 

82 

77 

85 

78 

85 

78 

82 

82 

82 

82 

84 

85 

87 

86 

85.8 

MIN 

72 

72 

70 

72 

69 

71 

71 

69 

60 

66 

67 

66 

72 

65 

56 

55 

67 

70 

72 

71 

65 

58 

60 

57 

58 

61 

61 

60 

61 

63 

65.3 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MBX 

88 

86 

88 

88 

91 

93 

92 

91 

91 

86 

87 

80 

86 

87 

85 

80 

81 

84 

83 

80 

83 

78 

83 

81 

82 

82 

83 

84 

87 

89 

85.4 

MIN 

76 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

65 

69 

70 

72 

72 

70 

62 

58 

62 

69 

73 

75 

68 

61 

63 

62 

64 

64 

64 

65 

65 

67 

68-5 

VERniLION  LOCK 

MBX 

87 

89 

84 

85 

90 

92 

91 

89 

90 

86 

87 

80 

87 

85 

85 

80 

80 

85 

85 

81 

83 

80 

82 

81 

82 

80 

80 

84 

86 

87 

84.8 

MIN 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

62 

62 

69 

69 

69 

67 

59 

54 

54 

71 

72 

71 

67 

58 

58 

57 

57 

60 

62 

61 

63 

63 

65.4 

SOUTH  CENTRBL  08 

CHRVILLE   7  SH 

MBX 

90 

90 

87 

88 

91 

94 

92 

89 

90 

89 

88 

86 

89 

86 

86 

82 

80 

85 

85 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

80 

82 

83 

81 

87 

85.8 

MIN 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

64 

70 

70 

70 

72 

69 

62 

59 

59 

73 

75 

74 

65 

61 

61 

59 

60 

63 

65 

67 

65 

65 

67.7 

FRBNKLIN    3  NH 

MBX 

89 

85 

87 

91 

91 

90 

89 

89 

88 

88 

80 

86 

87 

85 

80 

79 

85 

90 

82 

82 

78 

82 

81 

81 

79 

79 

82 

84 

86 

87 

84.7 

MIN 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

72 

73 

64 

72 

72 

70 

74 

69 

63 

58 

71 

74 

73 

73 

66 

67 

68 

58 

63 

65 

66 

65 

64 

66 

68.9 

JEBNERETTE   EXP  STH 

MAX 

89 

88 

84 

87 

91 

93 

91 

89 

90 

87 

86 

81 

88 

86 

85 

81 

79 

82 

86 

80 

82 

77 

81 

84 

83 

ai 

80 

83 

86 

88 

84  .9 

MIN 

75 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

62 

64 

72 

70 

70 

68 

61 

55 

56 

72 

73 

72 

66 

58 

59 

58 

59 

58 

63 

63 

64 

65 

66.4 

LBFBTEITE  Fflfi  BP 

MBX 

87 

85 

85 

89 

90 

88 

88 

88 

84 

87 

82 

87 

86 

83 

79 

80 

83 

84 

79 

82 

75 

81 

81 

81 

76 

81 

84 

83 

84 

87 

83.6 

MIN 

74 

72 

72 

75 

74 

75 

72 

68 

63 

70 

70 

71 

75 

65 

60 

56 

70 

75 

73 

68 

65 

60 

61 

60 

61 

63 

65 

65 

65 

68 

67.7 

nOROBN  CITY 

MAX 

89 

89 

83 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

87 

88 

82 

85 

87 

80 

81 

78 

66 

85 

87 

84 

80 

81 

81 

81 

79 

77 

82 

86 

85 

84  .9 

niN 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

65 

65 

70 

69 

69 

69 

63 

57 

58 

68 

68 

68 

67 

63 

63 

61 

62 

65 

66 

66 

63 

68 

66.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISlnND 

SEPTEMBER  1979 


STPT ION 
NEH  IBERin  5  UH 

SOUIHERSI 
BOOTMVILLE  HSCMO  CI 
DELin-BREION  HL  REF 
OONflLDSONVlLLE 
CHLL inNO 
HOUMB 

NEW  ORLEANS  HSnO  BP 
N  0  BDBON  HSFO  CI 
PRRBDIS  7  S 
PLBOUEMINES  EXP  STB 
RESERVE 
SfllNT  BERNBRO 
IHiaODBUX 


niN 


MBX 


nftx 

HIN 


MAX 


MAX 
HIN 


nAx 
HIN 


HBX 

niN 


tIBX 


nnx 

MIN 


HBX 

niN 


MAX 
MIN 


MBX 


MBX 
MIN 


DRY   OF  MONTH 


88  89  88 
75  74 


77     76  75 


90  91  91 
72     73  72 


91  92 
74  77 


94  88  87 
74     75  74 


92  85 
74  72 


90  87  86 
72     71  72 


73    73  74 


91     88  87 


87  92  92 
72     73  74 


89  90 
76  77 


90  91 
73  71 


90 
76 

88 

77 

90 

72 

87  92  93 
74     77  74 


92  93 
71  73 


92  90  93 
74     75  74 


92  90  93 
69    73  73 


91     91  91 


91  86  89 
73     74  66 


79     79  77 


87  88 

79  77 


88  90 
73  64 


90  90 
73  68 


89  90  87 

70  71 

91  90 

74  74  72 


89  88 
73  70 

89 


73 
93 

71     71  64 


91  90 
75  71 


90     92  92 


90  89 
72  66 


90  90 
70  54 


10    11  12 


85  87  81 
66     71  71 


87  85  85 
78     76  79 


86  85 
71  72 


87  85  82 
74     76  78 


B5  67  80 
74     74  70 


B3  83 
73  74 


92  91  90 
64     70  73 


86    85  87 


89     89  84 


87     88  84 

73    69  63 


82  88  79 
75    71  68 


90  82  83 

77  75 

86  82 

72  70  69 


87     88  88 


72     72  72 


86    89  81 


80  79  82 
57     59  73 


86  87 
72  75 


79  82 
60 


80  86 
67  75 


79  87  89 
68     75  77 


81     65  82 


90  89 
72  61 


84  81  87 
61     59  71 


85  79  83 
73     73  65 


85  86  83 
72     74  70 


87  85  85 
78     73  70 


79  82 
74  66 


88  85  86 
78     74  71 


83  86  82 
75     73  67 


8  3  86 

77     78  70 


84  86 

77  76 


83  86  83 
70     75  70 


91     86  86 

72     73  70 


85  81  81 
71     71  63 


89  83  86 
74     73  67 


79  83  81 
61     61  61 


78  78 
69  69 


80  77 
69  70 


78  82 
62  62 


83  81 
65  65 


82  81 
61  60 


84  83 
67  68 


84  83 

68  67 


81  81 

61  61 


72    68  65 


71     71  62 


81  83 
59  59 


25   26  27 


81  78  79 
62     65  65 


76  76 
70  71 


81  77 
64  66 


77  76 
62  64 


79  78 
67  70 


80  80 
65  69 


76  77  85 
65     66  63 


2B   29    30  31 


84  85  87 
63    64  65 


83  85 
69  70 


70     71  73 


84  87 

70  70 


85  88 
6B  69 


89  88 
66  68 


88  87 
66  68 


90  89 
70  70 


87  85 
66  66 


87  86 
67  69 


87  87 
66  67 


86  85 
66  65 


88  89 

67  67 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  STATION  INOEX 

8 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIBNB 
SEPIEHBER  1919 


ORr  OF  noNrH 

3       4       5       6       ^       e       9      10      U      12      13      H      IS      16      11      IS     19     ?0     21      22     23     2<     2S     26     2";     28     29     30  31 


CHLMOUN  EXP  STOTION 


fllN 


nnx 
niN 


CROMLEr  EXP  SIBIION 


82 
68 


MAX 
MIN 


LSU  OEON  LEE  EXP  SIS 


nflx 
niN 


RED  RIV  VALLEY  EXP  Sin 


MAX 
tllN 


9E 

ei 


sniNi  JOSEPH  EXP  sin 


nAx 

MIN 


nnx 


83 
69 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EVfiPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

F  K  o 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

1 0 

1  2 

I  3 

1  4 

1 5 

1  6 

]  7 

1  6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

NORTHHEST  01 

RED  RIV  VBULEr  EXP  Sin 

Evnp 

HINO 

46 

.23 
4  1 

.24 

3: 

.21 
25 

.17 

1 S 

.19 
26 

.22 

1 9 

.22 

2 1 

.31 

30 

.22 
24 

.23 
38 

.17 

31 

.19 
1  8 

.21 
21 

.22 
22 

.24 
24 

.21 
21 

.00 

9 

.02 

6 

4B 

64 

.17 

27 

.17 

1  e 

.le 

2 

.16 

.16 
1* 

.17 
24 

.15 
1  4 

.19 
24 

.1 

2C 

5.638 
772 

NORIH  CENTRAL  02 

CdLHOUN  EXP  SintlON 

Evnp 

HIND 

.22 
17 

.22 

17 

.25 

21 

.18 

17 

.20 

1 S 

.10 
10 

.20 

1 ; 

.22 
20 

.32 
39 

.26 
33 

.23 
23 

.24 

33 

.25 

70 

.26 
64 

.26 

52 

.30 

61 

.26 
49 

.01 

1  2 

.14 

1  7 

26 

.14 

46 

.10 
42 

.17 

22 

.2 
26 

.20 
23 

.17 
2 

.19 

22 

.IS 

1  5 

.17 
I  ( 

.14 

1 

5.988 

NORTHEflSI  03 

SBINT   JOSEPH  EXP  SIfl 

Evnp 

UIND 

2C 

31 

25 

2: 

2t 

15 

IS 

3' 

.  31 
81 

.21 
64 

.27 
58 

.27 
79 

.  1  6 
88 

.  2( 
92 

.25 
84 

.  3[ 
89 

'2 . 
67 

36 

.  1  ] 
45 

69 

87 

.  1  ( 
54 

.  1  7 
43 

.  I ' 
47 

.  1  ( 
43 

6' 

41 

26 

2[ 

11 

5. 868 
1497 

EfiST   CENTRBL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  Sin 

EvflP 
HINC 
fIflX 

niN 

.22 
31 

100 
75 

.35 
24 

93 
73 

.16 
33 
97 
74 

.24 

le 

94 

71 

.21 
16 

100 
76 

.25 

21 
100 
77 

.24 
33 

101 
74 

.30 
28 
95 
74 

.33 
54 
95 
65 

.21 
39 
92 
66 

.25 
52 
93 

70 

.16 
45 
85 
68 

.20 
99 
86 
70 

.12 
47 
91 
6B 

.34 

87 
91 
60 

.31 
81 
86 
58 

.09 

35 
80 
59 

.07 
51 
85 

72 

.14 

42 

90 
73 

.07 

77 

109 
94 

62 

65 
78 
60 

.22 

70 
86 
61 

.23 
57 
89 

60 

.20 
65 

es 

62 

.14 

58 
81 
64 

.10 
44 

82 

65 

.17 
26 

89 
66 

.23 

27 
92 
69 

.2 
3 

92 
69 

6.17B 
1467 
90.4 
67.7 

SOUIHEflSI  09 

Houtin 

EVBP 
UINO 

27 

19 

19 

.16 

17 

■  \i 

12 

6 

40 

.23 

23 

.17 
29 

.14 

56 

.12 

30 

.25 
40 

.06 
60 

.13 

37 

.27 
48 

.05 

55 

.10 
40 

.26 
56 

.36 

57 

.37 
66 

.29 
60 

.20 
42 

.17 

33 

.15 
29 

.21 
31 

.08 

53 

.10 
31 

- 

18 

.16 
17 

.09 
24 

5. 338 
1077 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


LOUISIRNfl 
SEPTEMBER  1979 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

a 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

ft: 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

29 

58 

92 

08 

10 

8R 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITR  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXflNORIR 

0098 

05 

RflPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLflNT 

AM  I  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8R 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NOTCH  I TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MflRTIN 

BASTROP 

0537 

0  3 

MOREHOUSE 

32 

4  7 

9  I 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUCE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7fl 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

Bfl 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SflLLE 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

Lfl  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GflS  CO 

BOGRLUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8fl 

H 

CROWN  ZELLERBflCH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NflTL  WEflTHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RflP  I  DES 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  IE 

1  287 

05 

flVOYELLES 

J  u 

O  1 

92 

1  n 

1  u 

0  u 

PQ 

O  M 

8fl 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

30 

17 

91 

4  1 

5 

Bfl 

CLARENCE   J  HOTRRO  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

141  I 

02 

OUflCH  I  Tfl 

32 

31 

92 

20 

180 

BR 

Bfl 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERV  ILLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

Bfl 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANfl 

30 

52 

91 

01 

180 

Bfl 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

Bfl 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

Bfl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8R 

Bfl 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7fl 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY -SEM I  NARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

u  / 

ACADIA 

J  u 

1  C 

1  o 

C  0 

O  M 

8A 

LSU  RICE  EXP  STflTION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

1  3 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

OELTfl-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7fl 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

Bfl 

H 

LA  CORR  AND   INO  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8fl 

Bfl 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8fl 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

Bfl 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7fl 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  Lfl  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

J  J  ^  ^ 

UD 

WASHINGTON 

DU 

C  1 
o  1 

3  u 

1  n 

1  u 

8A 

FRED  B  ORMflN 

FRANKL INTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1 1 

1  45 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NflT  GflS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LflFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   I  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

10 

7fl 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI TOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

70 

CLINTON  JONES 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF   GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

Bfl 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7fl 

MRS  LflURfl  L  CflMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

o  J 

(CD 

o 

OH 

8H 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9R 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8fl 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

Bfl 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8fl 

Bfl 

H 

N  LA  HILL   FARM  EXP  STfl 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMflS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8fl 

Bfl 

8R 

GH 

USOfl-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STfl 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

Bfl 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  OflVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

BR 

Bfl 

C  H 

MARION  E  BLRNCHARO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NflTURflL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CflTflHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

Bfl 

Bfl 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7fl 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7fl 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8fl 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LRFRYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAR  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

ERA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CflLCRSIEU 

30 

15 

93 

1  3 

5 

Bfl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHRRLES  WSO  AP 

5078 

07 

CRLCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

Bfl 

H 

Lfl  POWER  i  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

Bfl 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

LIVINGSTON 

5438 

06 

L I  V  I NCSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8R 

JOHNNY  SZRNYI 

LOGRNSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NRTURRL  GflS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

1  4 

1  14 

7R 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

BR 

8R 

8R 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIPINfi 
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STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINfiGE 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIRL 

ISEE  NOTESI 

LSU  DEfiN  LEE  EXP  STfi 

5630 

05 

RAP  I DES 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MflMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL   G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8fl 

H 

ROBERT   R  GENTRY 

MflR I  ON 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MflRKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

3 1 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

1  4 

270 

C 

HERSHEL   L  CULPEPPER 

MELV  I  LLE 

8117 

05 

ST  LANDRY 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTfiU 

5142 

07 

ACADIA 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

n  I  NDEN 

5244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

C  H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

627  1 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8R 

MRS  DLL  I E   M  MAHAFFEY 

MONROE  FAR  flP 

6303 

02 

OUACH I T A 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

F  AA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACH I T A 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8fl 

C 

NORTHEAST   LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT   I  N 

6364 

01 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

8R 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

5T  MARY 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHI TOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

3  1 

45 

93 

05 

1  30 

8R 

8A 

C  H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

5657 

08 

I BER  I  A 

30 

03 

91 

53 

25 

8fl 

8A 

H 

GULF   5  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  AOBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NRTL   WERTHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  RND  WRTER  BORRD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  RND  WATER  BORRD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

5679 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8H 

8A 

H 

CAJUN  ELEC   PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE   2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS   JESSEE  PETERSON 

OAKNOL  I  A 

691  1 

06 

E  FEL I C I ANR 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

47 

65 

9R 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

16 

100 

8fl 

8A 

c 

UNITED  GRS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HRROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

5T  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSS  I ER 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8R 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

30 

19 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PL AQUEM I NES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

1  3 

15 

8A 

CITY-PORT   ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSS  I  ER 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BflPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8R 

8A 

H 

GOOCHAUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

BR 

8A 

C 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8  A 

8R 

LSU  WEST   LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L I NCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA   TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE   LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

1  80 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MIO 

MID 

C  HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

'30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALRIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8R 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SLIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8A 

C  H 

NOAA-NATL   WEATHER  SERV 

brtHKbVlLLE   rlRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACH I T A 

32 

43 

92 

05 

60 

8R 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGRRTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL   M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

C ALCAS I EU 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WRTER  PLRNT 

TALLULRH 

8'^23 

03 

MAD  I  SON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY   OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDRLIR  2 

9357 

05 

rnMrnpn i q 

LUlHLUr\U  1  n 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

V  I ORL I R  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

WRTSON  3  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

30 

36 

90 

54 

65 

7A 

RRLPH  E   CLARK  JR 

WESTDRLE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

32 

08 

93 

30 

140 

7A 

H 

ABSOLUM  P  DILL 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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STRT I  ON 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  BNO 
TABLES 


OBSERVER 


WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WiNONfl  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZflCHflRY  2  ESE 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


MINN 

FRflNKL I N 

WINN 

RFIPIDES 

E  BRTON  ROUG 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


160 
80 
220 
1  16 
85 


8F1 


C  H 
CGH 


ESTES  8  BOZEMflN 
LR  OEPT  OF  NRTURRL  RES 
Lfl  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MRNUEL  F  RODRIGUEZ 
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LOUISIANA      -      SEPTEMBER  1979 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


September  was  an  eventful  month  for  the  weather  and 
climate  of  Louisiana.     The  very  near  miss  by  Hurri- 
cane Frederick  was  the  cause  for  much  concern  and 
some  alarm.     Frederick  forced  the  evacuation  of  some 
of  the  offshore  oil  and  gas  facilities  -  for  at  least 
the  second  time  this  season  -  as  the  storm  approached 
the  southeastern  Louisiana  coastline  on  the  11th. 
Frederick  eventually  devastated  the  coastal  areas  be- 
tween Pascagoula  and  Pensacola.     Some  of  the  damaged 
or  lost  property  was  owned  by  residents  of  this  state, 
and  the  storm  is  a  grim  reminder  of  what  can  happen 
to  Louisiana  coastal  communities  -  and  urban  centers. 

The  second  noteworthy  event  was  the  devastating  rains 
on  the  19th  and  20th  over  southwestern  and  central 
Louisiana,  especially  in  the  Lake  Charles  area,  in 
association  with  a  vigorous  low-pressure  system  which 
developed  as  a  frontal  wave  off  the  southeastern 
coast  of  Texas,  at  the  same  time  that  tropical  storm 
Henri  was  more-or-less  stalled  a  few  hundred  miles  to 
the  south  off  the  northeastern  coast  of  Mexico. 

The  preliminary  analysis  of  the  synoptic  weather 
types  over  southeastern  Louisiana  for  September, 
yields  the  following  frequencies,  with  the  ten-year 
average  for  1965-1974  included  for  comparison. 

September 


1965-1974 

Synoptic  Weather  Type 

1979 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

3 

2 

Continental  High  (CH) 

43 

29 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

20 

13 

Coastal  Return  (CR) 

17 

18 

Gulf  Return  (GR) 

3 

13 

Frontal  Gulf  Return  (FOR) 

3 

7 

Gulf  Tropical  Disturbance  (GTD) 

10 

14 

Gulf  High  (GH) 

0 

5 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

63 

42 

Tropical  Index  (GR  +  FGR  +  GTD+  GH) 

16 

39 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GRD) 

33 

34 

In  terms  of  the  synoptic  weather  types,  the  Continen- 
tal   High  (CH)  and  Frontal  Overrunning  (FOR)  types 
were  much  above  normal,  and  the  Gulf  Return  (GR)  and 
Frontal  Gulf  Return  (FGR)  types  much  below  normal. 
Indeed,  the  Tropical  Index  of  only  16%  was  the  second 
lowest  of  the  data  series  starting  with  1963.  These 
frequencies  suggest,  again,  much  higher  than  normal 
wind  frequencies  from  the  north  through  east,  lower 
frequencies  from  the  southeast  and  south,  slightly 
cooler  temperatures  with  drier  air  much  of  the  time, 
and  much  less  frequent  occurrences  of  sultry  air  off 
the  Gulf  of  Mexico.     I  wish  to  stress  also  that  the 
storminess  Index  over  southern  Louisiana  has  been 
much  above  normal  for  most  of  this  year.     For  the 
years  1963  to  date,  this  index  reached  new  record 
highs  during  the  months  of  January,  February,  April, 
and  July;  the  other  months  were  about  average.  Some 
economic  activities  and  environmental  conditions  in 
coastal  and  wetland  regions  may  well  have  been  af- 
fected to  an  unusual  degree. 

Temperatures  over  southeastern  Louisiana  averaged 
near  normal  for  the  month,  but  temperautres  did 
average  about  2°  below  normal  over  the  western  and 
northern  sections  of  Louisiana.     Except  for  the 
southeast  and  south  central  areas,  precipitation  was 
above  normal  everjrwhere,  with  excessive  amounts  over 
most  southwestern  and  central  sections.     The  monthly 
total  at  Lake  Charles  exceeded  14  inches,  with  over 
11  inches  in  24  hours.     At  Oberlin  Fire  Tower,  12 
inches  fell  in  24  hours.     These  heavy  rains  were  as- 
sociated with  severe  thunderstorms  and  several  small 
tornadoes  within  the  low-pressure  system  which  swept 
out  of  the  northwestern  Gulf  on  the  19th  and  20th. 
Numerous  reports  of  flooding  and  some  wind  damage 
occurred  over  an  area  extending  from  near  Alexandria 
southwestward  to  Lake  Charles  and  the  Texas  border. 
Conditions  were  even  worse  in  southeastern  Texas. 
In  contrast,  soil  moisture  was  low  across  much  of 
southeastern  Louisiana,  with  some  watering  of  shallow- 
rooted  gardens  and  suburban  lawns. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LUS,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


Additional  informatioo  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  '*F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  bS'F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQU I VALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions   from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Kouma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp 
St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


0% 

OAX  to  S 

OZ 

02 

OX 

OX 
OX 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage .      (These  amounts   are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts   to   be   published    later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplement a  1  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermonetera  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:  6  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE:  4  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:  VINTON 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  SAINT  BERNARD 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION:  VINTON 
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THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA  28801. 
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0 

5  27 

3  29 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

83 

0 

55 

6 

69 

3 

93 

2 

41 

24 

45 

5 

0 

0 

0 

4.09 

2.77 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

BOYCE  3  HNU 

82 

5 

56 

5 

69 

5 

94 

1 

45 

23 

22 

2 

0 

0 

0 

3.36 

1  .97 

22 

0 

0 

3 

2 

1 

BUNKIE 

83 

7 

54 

6 

69 

2 

1  . 7 

93 

2 

42 

28  + 

47 

6 

0 

0 

0 

2.30 

-  I  .02 

1  .86 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

uHANU  tU 1 tAU 

82 

.9 

57 

5 

70 

2 

92 

1 

41 

24 

30 

1 

0 

0 

0 

2.54 

.68 

1  .31 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

82 

.  1 

55 

7 

68 

9 

92 

2 

42 

24 

45 

3 

0 

0 

0 

1  .84 

1.11 

31 

0 

0 

2 

2 

1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

82 

3 

54 

9 

68 

6 

92 

2 

43 

24  + 

46 

2 

0 

0 

0 

6.46 

3.88 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

MA  MH 1  1     A  C 

nAnUU  «  b 

84 

7 

60 

9 

72 

8 

92 

1 

47 

25  + 

12 

5 

0 

0 

0 

2  99 

2  58 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

MELVILLE 

81 

7 

55 

4 

68 

6 

.6 

91 

2 

40 

24 

52 

1 

0 

0 

0 

2.98 

.03 

2.18 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

82 

4 

54 

8 

68 

6 

9  1 

2 

40 

25  + 

44 

1 

0 

0 

0 

2.25 

1 .43 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

81 

0 

53 

6 

67 

3 

90 

2 

35 

24 

66 

1 

0 

0 

0 

1.21 

.66 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

OLLA  3  SSW 

31 

2 

50 

9 

66 

1 

92 

2 

37 

25  + 

81 

2 

0 

0 

0 

3.79 

2.17 

31 

0 

0 

2 

2 

2 

HOOOHORTH  2  SE 

83 

0 

56 

0 

69 

5 

93 

2 

43 

24 

35 

) 

0 

0 

0 

4  .60 

1  . 1  1 

2  .63 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

69 

0 

1  .3 

3.40 

.28 

.  0 

I       t  t 

TACT     rCAITDAI  flC 

t Ab 1    LtN 1  HAL  Ub 

AMITE 

83 

0 

54 

4 

53 

7 

.8 

92 

2 

39 

24 

42 

1 

0 

0 

0 

.66 

.35 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

80 

5 

55 

5 

68 

0 

-  .5 

88 

1 

42 

24 

44 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-  .18 

1  .26 

31 

0 

0 

3 

2 

1 

BOGALUSA 

82 

6 

52 

0 

67 

3 

-  ,8 

90 

19* 

33 

25  + 

61 

2 

0 

0 

0 

1  .52 

-1.17 

1  .43 

31 

'.0 

0 

1 

1 

1 

LLINIUN   b  bt 

81 

3 

53 

7 

67 

5 

.7 

89 

3* 

38 

24 

62 

0 

0 

0 

0 

1   4 1 

-  1  .57 

63 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

COVINGTON  i  NNW 

83 

0 

53 

5 

63 

3 

-     .  1 

90 

2* 

37 

24 

42 

2 

0 

0 

0 

1  .68 

-1.13 

1  .57 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

FRANKLINTON  3  SW 

79 

5 

5 1 

2 

65 

4 

89 

1 

38 

1 1 

79 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

1.12 

31 

0 

0 

2 

1 

1 

HAMMOND  3  NW 

79 

8 

54 

1 

67 

0 

-1.4 

88 

2 

37 

24 

63 

0 

0 

0 

0 

1  01 

-1.77 

.62 

3 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

ICII    DrM    UIID    CVO  CTA 

82 

3 

55 

B 

69 

1 

90 

22* 

37 

24 

52 

2 

0 

0 

0 

1  .25 

84 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

SEIDELL  WSFO 

82 

3 

55 

4 

68 

9 

68 

22* 

41 

24 

42 

0 

0 

0 

0 

1  .12 

.81 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

67 

3 

-  .2 

t  .40 

-  1  .42 

.0 

>       >  < 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

83 

4 

57 

2 

70 

3 

93 

2 

42 

1  1 

35 

2 

0 

0 

0 

1  .67 

-  1  .66 

.88 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

DE  QUINCY  4  N 

82 

7 

54 

6 

68 

7 

91 

2 

40 

25  + 

46 

3 

0 

0 

0 

2.70 

-  .89 

1  .58 

23 

.0 

0 

2 

2 

2 

DE  RIODER 

83 

4 

56 

9 

70 

2 

92 

2 

43 

24 

32 

3 

0 

0 

0 

3.80 

2.20 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louisim 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF  DATS 

SNOU.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

ST»T ION 

MAX. 

MIN. 

>- 

o 

s;  ° 

r 

UJ 

1  i 

° 

1  1 

s 

«  c 

i 

i 

°  s 

a 

oi 

-  5 

5 

Ui 

•<  r 

i 

a  S 

I 

i 

i 

s 

a  £ 

s 

i 

S 

3;  o 

s 

-' 

ELIZABETH 

83.2 

55.5 

69.4 

1  .2 

93 

2 

42 

24 

42 

2 

0 

0 

0 

4.02 

.53 

2.66 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

u&ri^RrDDY  Q  ecu 

61.1 

64.0 

72.6 

2 . 4 

9 1 

2 

47 

1  1 

1 3 

1 

0 

0 

0 

6 . 79 

3 . 35 

4 . 05 

3 1 

.0 

0 

2 

2 

2 

JENNINGS 

B2.2 

56.0 

69. 1 

-1.1 

92 

2 

43 

25* 

42 

1 

0 

0 

0 

3.01 

-  .53 

2.00 

31 

.  0 

2 

2 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

81  .5 

58.1 

69.8 

-  .2 

89 

20* 

44 

24 

25 

0 

0 

0 

0 

3.17 

-  .31 

1 .52 

22 

.0 

0 

3 

2 

2 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

83.8 

57.2 

70.5 

94 

2 

40 

24 

37 

5 

0 

0 

0 

2.21 

1 . 26 

3 1 

.0 

0 

^ 

2 

^UL.^t^tLLt^   hl   nt.r  uuc. 

82.2 

60. B 

71 .5 

90 

2 

45 

25 

19 

1 

0 

0 

0 

3.90 

1  .92 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

VERMILION  LOCK 

80.7 

56.0 

69.4 

89 

2 

43 

25* 

32 

0 

0 

0 

0 

1  .73 

1 .15 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

70.2 

.9 

3.30 

-  .19 

.0 

«      >  « 

sUUIn   LLn 1  HAL  Uo 

LAKV 1  LLC    £  9H 

81.9 

56 .8 

69 . 4 

.  2 

90 

2 

4  1 

24 

39 

1 

0 

0 

0 

1.15 

"  1.54 

3? 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRANKLIN  3  NH 

81 .7 

58.6 

70.2 

.3 

90 

1 

44 

24 

25 

1 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.09 

!84 

.  0 

2 

1 

0 

JEANERETTE  EXP  STA 

81 .5 

56.5 

69.0 

91 

2 

42 

25* 

42 

2 

0 

0 

0 

1  .75 

-  1  .66 

1  .22 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

80.  7 

59  .3 

70 .0 

1  .0 

89 

1 

45 

24 

23 

0 

0 

0 

0 

1 .87 

-  1.46 

.  96 

22 

.0 

0 

MORGAN  CITY 

81 .8 

59.2 

70.5 

-  .4 

89 

22* 

47 

15 

24 

0 

0 

0 

0 

1 .36 

-  2.31 

.72 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

NEU  IBERIA  5  NU 

81  .5 

58.5 

70.0 

91 

2 

44 

24* 

30 

1 

0 

0 

0 

1 .84 

.76 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

69.9 

.4 

1  .52 

-  1.77 

.0 

<      >  1 

cniiTuTACT  no 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

79.6 

64.4 

72.0 

87 

2* 

54 

26  + 

8 

0 

0 

0 

0 

3.68 

2.60 

31 

.  0 

0 

3 

2 

1 

OELTA-BRETON  HL  REF 

79. IM 

66. 4M 

72. 8M 

85 

22* 

58 

25 

4 

0 

0 

0 

0 

2.00 

1.18 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

OONALDSONVILLE 

81  .4 

58.0 

69 . 7 

.5 

90 

7 

46 

24* 

27 

1 

0 

0 

0 

1 .87 

1.27 

3 1 

.0 

0 

2 

2 

GALLIANO 

81.3 

60.5 

70.9 

89 

3 

47 

26  + 

27 

0 

0 

0 

0 

.58 

.28 

31 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HOUMA 

81 .9M 

58.2 

70.  IM 

-  .2 

89 

1 

44 

26* 

23 

•  0 

0 

0 

0 

1  .50 

-  1  .82 

1 .28 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

82.8 

59.1 

71 .0 

1  .2 

90 

21* 

46 

1 1 

13 

2 

0 

0 

0 

1  .49 

-  .77 

.89 

31 

.0 

0 

2 

2 

0 

n    U    AUbUri    HbrU    LI  H 

82.9 

61  .9 

72.4 

1  .6 

91 

1 

51 

26* 

5 

3 

0 

0 

0 

.67 

-  1  .42 

.50 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARAOIS  7  S 

82.7 

57.4 

70.1 

89 

22 

40 

24 

27 

0 

0 

0 

0 

1  .50 

-  1  .35 

1  .46 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

81 .8 

60.4 

71.1 

90 

2 

50 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

1  .66 

1  .48 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

RESERVE 

82.7 

58.6 

70.7 

1  .0 

94 

2 

41 

25 

34 

3 

0 

0 

0 

1  .01 

-  1  .75 

.51 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

82.5 

58. 5M 

70. 5M 

90 

9 

46 

1 1 

22 

1 

0 

0 

0 

.52 

.35 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

THIBODAUX 

83.3 

56.9 

70.1 

.4 

91 

3* 

43 

26* 

33 

4 

0 

0 

0 

1  .76 

-  1  .27 

.90 

31 

.0 

0 

3 

7 

0 

DIVISION 

71.0 

.0 

1  .54 

-  1  .33 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


10  n  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


NORTHUEST  01 

COTTON  VALLEt 
CLOSTER  I  U 
HANNA  3  S 
HOSSION 
KEIIHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USU 
nINOEN 

HOORINGSPORT  I  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEt  EXP  STA 

ROOESSA 

SHREVEPORT  OOUNIOUN 
SHREVEPORI  MSG  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCXS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBOnO  FIRE  TONER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TONER 

STERLINGTON 

UINNFIELO  3  N 

HI  NONA  FIRE  TONER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  6  NNN 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  NSU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


NEST  CENTRAL  0 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TONER 
BELAH  FIRE  TONER 
SOrCE  3  NNN 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEN  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSN 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIDALIA  2 
NOODNORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


oe 


ABITA  SPRINGS  FIRE  lUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  NSO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
BOGALUSA 

CLINTON 
CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  NNU 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 

FRANKLINTON  3  SN 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 
LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  lOUER 
SHERIDAN  FIRE  roUER 

SLIOELL  NSFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TONER 
NATSON  3  ENE 
ZACHART  2  ESE 


3.97 
3.29 
3.07 
3.71 

3.70 
3. AG 
4.27 


4.05 
2.69 
4.33 
2.19 
4.62 


3.31 
2.53 
3.24 

3.57 


3.19 
3.72 
4.09 
2.92 
3.16 

3.06 


2.31 
3.61 
3.66 


5.27 
3.49 
4.09 
3.36 


2.64 
2.54 
1  .04 
6.46 

2.99 

2.B3 
2.9B 
2.25 
I  .21 
3.79 

2.35 
1 .94 
3.87 
1 .25 
4.60 


1  .46 
1  .74 
1 .59 
1  .01 
1 .44 


1.12 
2.B2 
I  .43 
3.41 


.02  .03 


1  .07 
1.50 
1.36 


1  .40 

1  .27 
1  .55 
I  .3B 
1  .36 


1.05 
I  .28 


1  .75 
1  .32 
I  .97 


SEE  fiEFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUIHUCST  07 
ABBEVILLE 

CROULEr  E«P  SIAIION 
OE  aUINCT  4  N 
OE  niOOER 
ELIZABETH 

MACKBEDflT  B  SSU 

JEHNIIKS 

■IHOER  ]  U 

LAKE  CHARLES  2  H 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

LONOILLE 
nCRHCHTAU 
ItllllE  2  SE 
OAKOALE 

OBERLIN  FIRE  TOUER 

ROCKEFELLER  HL  REFUSE 

SUGARTOHM 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

BATOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETIE  E»P  SIA 

LAFAYETTE  FAA  AP 
nOROAN  CITT 
NEU  IBERIA  S  NU 
PLAOUEMIHE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLC  USCHO  CI 
DELTA-BRETON  UL  REF 
OONALOSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEH  ORLEANS  UStIO  AP 
N  0  ADSON  USFQ  CI 
NEH  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  D  P  S  14 

NEU  ORLEANS  HATER  PLT 
NEU  ORLEANS  CITT  HALL 
NEU  ORLEANS  0  P  S  S 
NEU  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS  7  S 
PLAOUEHINES  EIP  SIA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUK 


I  .73 
1  .S7 
2,70 
3.80 
4.02 

6.79 
3.01 
2.2S 
4. OS 

3.17 

2.S4 
1 .91 
3.35 
4.05 
2.21 


2.63 
2.42 
1 .15 
1.15 
1.75 

1 .87 
1 .36 
1 .84 
1 .42 


3. 68 
2.00 
1  .87 


1  .54 
.98 
1 .31 
1 .08 
1  .03 

1 .50 
1  .68 
I  .01 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    e    9  10 


2   13  14  15    16  17  18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


I  .06  T 
T 

I  .02 


1.58 
.40  2.20 
.12  1.24 

.02  2.70 
1  .01 
1.40 
2.05 

1.52 

T     1 .39 


1.92 
.01  2.30 
2.20 


1.12 
1.20 
2.68 


1  .25 
1  .38 
1 .38 
1.87 
1.28 

t.34 

1.21 
1.94 
LIS 
5.57 


.63 
.36 
.45 
.84 
.34 


2.60 
1.18 
1.27 
.28 
1.30 

1 .28 


.22 
.31 

.as 

.32 
.24 

t.46 
t.48 
.51 


see  RerencNce  Nores  follohing  station  iNoex 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEI 

>       (  < 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

89 

90 

79 

88 

75 

79 

82 

83 

36 

31 

66 

83 

86 

76 

71 

79 

78 

76 

85 

32 

87 

89 

69 

67 

72 

77 

79 

79 

76 

68 

81 

79 

MIN 

60 

55 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

65 

41 

41 

45 

56 

42 

42 

43 

62 

58 

58 

59 

72 

59 

40 

40 

39 

42 

45 

47 

60 

61 

51 

50 

!4 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

93 

91 

93 

89 

83 

68 

90 

89 

87 

66 

85 

85 

76 

73 

81 

81 

85 

86 

85 

90 

91 

83 

71 

76 

81 

80 

82 

81 

81 

84 

30 

83 

7 

MIN 

60 

59 

49 

51 

40 

52 

50 

63 

51 

44 

42 

51 

53 

46 

44 

60 

62 

53 

61 

68 

72 

59 

40 

36 

43 

43 

49 

58 

59 

65 

48 

52 

'.9 

MINOEN 

MAX 

91 

92 

82 

90 

77 

80 

83 

89 

38 

82 

67 

32 

87 

73 

73 

30 

80 

80 

37 

80 

89 

91 

71 

79 

75 

79 

79 

80 

30 

69 

83 

31 

2 

MIN 

63 

69 

51 

52 

42 

43 

50 

51 

65 

43 

44 

45 

53 

43 

44 

43 

60 

61 

61 

61 

62 

60 

43 

44 

46 

46 

46 

67 

60 

61 

53 

52 

'.  1 

PLAIN  DEALING 

MAX 

91 

91 

81 

89 

78 

80 

84 

89 

87 

80 

67 

87 

73 

72 

80 

76 

76 

35 

82 

88 

89 

63 

69 

74 

77 

78 

79 

74 

69 

81 

79 

.8 

MIN 

59 

55 

49 

49 

40 

40 

50 

50 

62 

39 

39 

42 

50 

42 

43 

47 

61 

59 

57 

63 

71 

58 

38 

39 

39 

42 

44 

46 

60 

60 

48 

49 

.7 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

92 

93 

83 

91 

80 

83 

86 

90 

39 

82 

68 

86 

88 

77 

73 

81 

79 

79 

86 

86 

90 

92 

7  1 

70 

74 

80 

80 

32 

79 

76 

84 

82 

.2 

MIN 

62 

SB 

50 

53 

42 

42 

50 

55 

63 

41 

41 

44 

53 

44 

43 

43 

60 

58 

59 

62 

69 

57 

43 

40 

41 

45 

45 

45 

60 

60 

51 

50 

.9 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

92 

81 

91 

77 

81 

84 

89 

88 

81 

66 

84 

87 

75 

72 

31 

79 

78 

35 

85 

89 

90 

79 

69 

73 

79 

79 

81 

77 

75 

84 

66 

80 

,5 

>          t  ( 

MIN 

63 

55 

51 

50 

42 

57 

52 

65 

54 

45 

45 

53 

53 

45 

47 

58 

61 

60 

59 

70 

73 

52 

45 

41 

43 

47 

48 

62 

61 

56 

46 

53 

.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

92 

83 

90 

76 

83 

86 

91 

90 

82 

66 

85 

89 

74 

74 

83 

34 

86 

86 

85 

83 

39 

76 

68 

73 

73 

79 

31 

32 

67 

83 

69 

81 

MIN 

61 

55 

51 

50 

40 

55 

50 

62 

53 

41 

43 

55 

54 

44 

46 

53 

62 

60 

60 

66 

73 

51 

39 

33 

42 

42 

45 

60 

60 

58 

46 

52 

'.  1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

81 

88 

75 

79 

83 

90 

38 

82 

66 

82 

87 

70 

72 

80 

82 

84 

86 

82 

88 

88 

74 

63 

71 

77 

30 

81 

81 

67 

83 

80 

MIN 

63 

59 

48 

52 

39 

40 

49 

60 

65 

42 

43 

47 

59 

40 

43 

44 

53 

57 

58 

61 

71 

65 

40 

40 

39 

41 

45 

46 

60 

61 

59 

51 

'.i 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

91 

90 

80 

88 

76 

83 

89 

38 

81 

66 

82 

87 

71 

70 

81 

79 

79 

87 

34 

88 

89 

70 

60 

74 

78 

80 

80 

79 

63 

32 

30 

MIN 

62 

58 

49 

50 

38 

41 

50 

63 

39 

39 

48 

58 

42 

43 

45 

62 

58 

53 

60 

70 

53 

41 

40 

41 

43 

43 

54 

60 

60 

53 

51 

0 

HONROE  FAA  AP 

MAX 

92 

80 

86 

76 

77 

82 

89 

88 

82 

65 

82 

87 

71 

74 

30 

84 

33 

86 

84 

90 

91 

76 

67 

71 

76 

80 

33 

30 

66 

35 

71 

80 

MIN 

65 

53 

50 

49 

42 

53 

51 

60 

53 

44 

42 

52 

49 

45 

44 

59 

59 

57 

59 

72 

75 

52 

41 

43 

42 

45 

44 

59 

61 

63 

52 

52 

7 

MONROE  NLU 

MAX 

89 

92 

78 

86 

75 

78 

82 

89 

87 

80 

67 

81 

86 

72 

71 

78 

82 

84 

85 

83 

88 

39 

78 

66 

70 

76 

78 

31 

80 

66 

84 

80 

0 

MIN 

64 

68 

50 

50 

40 

42 

51 

55 

63 

43 

42 

45 

57 

42 

48 

49 

57 

58 

58 

63 

72 

74 

38 

39 

40 

42 

45 

45 

60 

59 

63 

52 

0 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

90 

91 

82 

88 

76 

80 

87 

87 

89 

80 

66 

82 

87 

73 

76 

79 

89 

82 

85 

82 

83 

86 

73 

63 

74 

78 

78 

82 

81 

63 

33 

31 

0 

MIN 

63 

60 

50 

57 

41 

46 

51 

66 

62 

41 

42 

47 

56 

42 

43 

46 

60 

59 

60 

66 

73 

65 

40 

43 

43 

46 

46 

57 

59 

59 

56 

53 

1 

WINNFIELD  2  U 

MAX 

92 

82 

89 

79 

80 

85 

89 

88 

85 

77 

82 

86 

75 

71 

76 

82 

86 

85 

83 

88 

88 

84 

69 

74 

78 

79 

84 

80 

77 

84 

78 

31 

3 

>          t  t 

MIN 

60 

58 

46 

63 

39 

52 

48 

59 

62 

42 

39 

50 

57 

40 

40 

54 

57 

55 

57 

59 

72 

60 

38 

35 

40 

41 

42 

50 

60 

59 

54 

51 

2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

93 

94 

87 

84 

84 

83 

90 

37 

64 

33 

83 

83 

73 

81 

83 

84 

88 

86 

89 

83 

78 

76 

77 

81 

81 

82 

81 

84 

83 

MIN 

65 

58 

52 

57 

43 

57 

55 

58 

42 

48 

58 

59 

41 

47 

59 

61 

60 

62 

71 

61 

41 

41 

44 

49 

50 

61 

53 

61 

54 

3 

EPPS  6  WNU 

MAX 

89 

91 

78 

87 

75 

77 

82 

89 

38 

80 

66 

81 

88 

71 

73 

81 

83 

85 

87 

85 

89 

92 

74 

69 

70 

77 

80 

31 

30 

80 

65 

81 

1 

MIN 

63 

56 

64 

56 

4  1 

49 

49 

63 

63 

42 

43 

48 

60 

42 

46 

52 

56 

59 

62 

65 

73 

73 

40 

40 

39 

39 

49 

57 

61 

60 

63 

53 

6 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

90 

93 

80 

85 

77 

76 

80 

89 

89 

81 

61 

81 

89 

69 

71 

77 

82 

84 

85 

85 

87 

89 

74 

67 

70 

74 

77 

79 

31 

73 

83 

79 

9 

MIN 

64 

60 

51 

52 

42 

43 

51 

55 

62 

43 

43 

43 

52 

43 

43 

48 

53 

59 

59 

60 

69 

71 

43 

42 

43 

44 

48 

55 

59 

59 

63 

52 

5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

89 

91 

80 

85 

76 

77 

82 

87 

86 

86 

66 

79 

84 

78 

72 

79 

82 

84 

86 

36 

89 

90 

75 

65 

69 

74 

30 

81 

81 

77 

34 

80 

6 

MIN 

65 

64 

49 

58 

42 

45 

50 

51 

64 

47 

42 

49 

59 

46 

47 

52 

56 

56 

63 

66 

71 

73 

42 

38 

39 

43 

46 

48 

60 

65 

64 

53 

5 

TALLULAH 

MAX 

88 

91 

79 

86 

75 

76 

84 

83 

88 

35 

65 

80 

86 

7  1 

71 

80 

83 

84 

35 

35 

86 

39 

74 

66 

70 

75 

80 

82 

81 

70 

85 

30 

1 

MIN 

62 

60 

49 

52 

41 

44 

50 

60 

63 

46 

41 

44 

57 

42 

44 

48 

58 

57 

59 

60 

70 

70 

41 

40 

41 

43 

46 

52 

61 

61 

63 

52 

4 

MINNSBORO 

MAX 

93 

94 

83 

88 

78 

81 

86 

91 

88 

88 

68 

82 

87 

75 

76 

82 

85 

87 

38 

85 

39 

99 

76 

eg 

73 

78 

81 

31 

81 

7  I 

86 

82 

5 

X             t  f 

MIN 

64 

60 

48 

53 

40 

43 

50 

54 

63 

43 

41 

48 

57 

4  1 

43 

44 

57 

57 

58 

66 

72 

73 

40 

39 

41 

42 

44 

45 

60 

62 

63 

52 

0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

90 

92 

81 

90 

78 

80 

33 

83 

38 

84 

66 

32 

87 

76 

74 

81 

81 

83 

86 

36 

89 

90 

72 

67 

72 

78 

82 

82 

62 

72 

85 

81 

5 

MIN 

60 

60 

47 

52 

37 

42 

48 

51 

60 

41 

39 

39 

55 

43 

44 

50 

60 

60 

63 

67 

71 

59 

36 

35 

35 

40 

47 

50 

58 

60 

53 

50 

4 

CONVERSE 

MAX 

91 

93 

34 

90 

70 

81 

85 

90 

88 

85 

69 

83 

86 

78 

75 

82 

81 

85 

87 

36 

89 

90 

71 

70 

75 

79 

79 

30 

81 

79 

84 

82 

1 

MIN 

59 

59 

48 

50 

39 

40 

52 

64 

44 

40 

43 

53 

44 

41 

42 

62 

59 

58 

66 

70 

59 

38 

36 

38 

41 

42 

46 

57 

57 

53 

50 

0 

LEESVILLE 

MAX 

91 

93 

86 

90 

80 

84 

83 

90 

89 

39 

72 

93 

37 

82 

77 

83 

34 

87 

88 

89 

91 

90 

74 

70 

77 

81 

82 

83 

84 

82 

86 

84 

3 

MIN 

60 

60 

52 

57 

42 

49 

55 

60 

64 

47 

41 

46 

55 

43 

42 

46 

61 

59 

60 

69 

73 

64 

41 

40 

42 

43 

46 

59 

59 

64 

56 

53 

4 

MANY 

MAX 

90 

92 

84 

90 

79 

31 

85 

39 

83 

35 

73 

82 

86 

80 

32 

81 

32 

86 

86 

90 

39 

86 

71 

68 

77 

73 

79 

82 

83 

80 

36 

63 

1 

MIN 

60 

61 

48 

55 

39 

43 

50 

62 

64 

50 

39 

43 

49 

44 

42 

42 

62 

57 

60 

67 

69 

60 

38 

35 

35 

38 

42 

42 

49 

57 

51 

50 

1 

NATCHITOCHES 

MAX 

92 

94 

85 

92 

77 

83 

83 

91 

90 

37 

70 

85 

39 

79 

75 

82 

B7 

87 

87 

39 

92 

90 

75 

71 

75 

73 

81 

83 

33 

32 

85 

83 

8 

MIN 

66 

67 

53 

55 

45 

46 

56 

56 

65 

46 

45 

46 

55 

46 

46 

47 

64 

62 

62 

67 

73 

69 

43 

43 

42 

46 

47 

51 

60 

62 

57 

54 

5 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

85 

89 

78 

82 

37 

88 

87 

88 

69 

82 

35 

83 

75 

81 

83 

87 

35 

83 

91 

88 

77 

69 

75 

78 

80 

82 

33 

80 

85 

83 

0 

t          >  t 

MIN 

61 

62 

55 

61 

44 

46 

56 

61 

62 

49 

41 

45 

53 

47 

47 

50 

63 

59 

60 

67 

73 

74 

45 

41 

43 

46 

47 

53 

59 

64 

55 

54 

5 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

90 

93 

84 

87 

78 

eo 

36 

89 

67 

87 

69 

80 

85 

79 

73 

80 

85 

87 

85 

86 

90 

68 

77 

69 

74 

77 

79 

82 

32 

83 

84 

32. 

4 

MIN 

64 

65 

55 

59 

45 

48 

56 

60 

65 

50 

45 

47 

57 

47 

43 

50 

56 

60 

60 

65 

67 

76 

45 

42 

45 

46 

48 

52 

63 

66 

62 

55. 

3 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

90 

93 

85 

89 

78 

81 

87 

90 

39 

90 

71 

82 

87 

78 

75 

81 

35 

83 

87 

84 

90 

89 

72 

68 

73 

78 

80 

32 

32 

83 

37 

83. 

Q 

MIN 

64 

64 

52 

64 

45 

53 

55 

63 

63 

47 

44 

53 

59 

45 

45 

57 

53 

53 

62 

69 

73 

64 

42 

41 

45 

47 

47 

56 

64 

63 

61 

55. 

6 

BOYCE  3  UNU 

MAX 

94 

85 

89 

79 

83 

88 

90 

83 

88 

69 

81 

34 

77 

75 

30 

84 

86 

86 

35 

39 

38 

76 

76 

74 

73 

79 

82 

83 

82 

34 

75 

82. 

5 

MIN 

69 

62 

57 

58 

49 

60 

59 

64 

57 

48 

48 

58 

54 

47 

49 

60 

58 

64 

59 

70 

69 

53 

45 

46 

47 

50 

53 

58 

63 

64 

53 

56. 

5 

BUNK  IE 

MAX 

90 

93 

85 

89 

79 

81 

88 

90 

89 

90 

69 

31 

37 

39 

75 

82 

68 

87 

38 

35 

91 

90 

77 

67 

72 

75 

80 

84 

84 

35 

86 

33. 

7 

MIN 

65 

64 

57 

58 

45 

45 

53 

59 

64 

52 

42 

45 

55 

49 

45 

50 

60 

57 

58 

68 

75 

74 

46 

44 

44 

47 

48 

42 

63 

64 

56 

54. 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

UJ 

STATION 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  i 

15 

1  6 

1  7 

1 6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTEAU 

MAX 

92 

89 

89 

84 

82 

85 

68 

86 

69 

64 

8 1 

6 1 

65 

75 

82 

84 

85 

85 

~e2 

87 

89 

82 

69 

72 

75 

78 

62 

64 

81 

65 

77 

62  9 

MIN 

61 

69 

60 

69 

47 

57 

6) 

63 

63 

46 

43 

55 

59 

49 

48 

6 1 

6 1 

56 

64 

71 

73 

66 

45 

41 

45 

46 

50 

57 

61 

67 

64 

57!5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

90 

92 

82 

67 

77 

60 

65 

90 

66 

88 

67 

6 1 

85 

77 

74 

61 

85 

86 

85 

65 

68 

66 

77 

67 

72 

76 

79 

79 

83 

84 

86 

82  1 

MIN 

68 

75 

57 

58 

46 

47 

58 

59 

66 

49 

46 

47 

59 

46 

4  7 

5 1 

6 1 

61 

61 

67 

70 

73 

46 

42 

43 

44 

52 

53 

54 

56 

64 

55!  7 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

69 

92 

82 

68 

78 

60 

66 

86 

68 

86 

67 

80 

65 

79 

75 

81 

85 

85 

86 

66 

91 

69 

77 

66 

72 

75 

78 

82 

82 

83 

85 

82  3 

MIN 

63 

66 

54 

60 

44 

49 

54 

60 

63 

50 

43 

50 

51 

46 

45 

48 

58 

57 

58 

67 

73 

72 

45 

43 

45 

46 

47 

52 

63 

66 

64 

54  .'9 

HAMOU  4  S 

MAX 

92 

90 

87 

66 

82 

87 

87 

90 

90 

86 

65 

85 

84 

80 

64 

87 

88 

87 

87 

90 

86 

68 

73 

7  1 

76 

80 

83 

83 

84 

65 

79 

64  7 

MIN 

72 

72 

65 

72 

50 

58 

63 

65 

67 

54 

47 

59 

63 

50 

50 

65 

63 

62 

64 

73 

75 

68 

51 

47 

47 

49 

55 

60 

65 

72 

65 

60 !  9 

MELV ILLE 

MAX 

69 

91 

63 

68 

86 

66 

67 

66 

86 

79 

68 

69 

62 

82 

75 

82 

64 

85 

65 

8 1 

66 

88 

76 

66 

72 

75 

79 

6 1 

63 

86 

84 

8 1  7 

MIN 

64 

64 

57 

60 

45 

47 

57 

63 

62 

52 

42 

45 

60 

49 

46 

5 1 

6 1 

59 

59 

61 

70 

73 

46 

40 

44 

45 

45 

55 

64 

66 

64 

55^4 

NEU  ROADS  5  ESE 

MAX 

69 

91 

85 

88 

77 

80 

85 

66 

88 

86 

70 

78 

64 

85 

84 

80 

83 

85 

86 

65 

66 

86 

77 

69 

73 

76 

78 

8t 

82 

82 

85 

82  4 

MIN 

63 

66 

56 

62 

45 

49 

52 

52 

63 

53 

41 

43 

58 

49 

50 

50 

62 

57 

63 

62 

72 

72 

48 

40 

40 

45 

45 

48 

63 

66 

65 

54!8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

86 

90 

88 

86 

75 

79 

84 

66 

86 

68 

66 

70 

83 

79 

75 

80 

84 

65 

86 

62 

87 

86 

76 

67 

72 

73 

77 

81 

82 

82 

85 

61  .0 

MIN 

63 

65 

54 

55 

47 

48 

56 

58 

63 

44 

42 

42 

55 

48 

46 

49 

60 

59 

56 

68 

66 

70 

47 

35 

36 

48 

51 

43 

60 

64 

63 

53.6 

OLLA  3  SSU 

MAX 

89 

92 

91 

88 

76 

80 

84 

89 

87 

67 

67 

61 

86 

74 

72 

80 

83 

85 

86 

64 

90 

67 

75 

66 

72 

77 

79 

81 

80 

75 

65 

81  .2 

MIN 

62 

60 

49 

49 

40 

41 

51 

52 

60 

45 

41 

42 

53 

45 

43 

44 

57 

56 

57 

63 

71 

70 

39 

37 

37 

42 

43 

47 

60 

60 

62 

50.9 

UOODUORTH  2  SE 

MAX 

69 

93 

85 

89 

79 

80 

87 

69 

89 

89 

70 

80 

86 

60 

77 

85 

88 

87 

85 

88 

89 

76 

70 

75 

76 

79 

85 

62 

84 

88 

83.0 

MIN 

65 

66 

57 

63 

48 

50 

50 

66 

59 

52 

45 

47 

57 

48 

49 

50 

55 

60 

60 

67 

74 

74 

46 

43 

44 

45 

51 

55 

61 

66 

63 

56.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

MAX 

89 

92 

86 

67 

76 

80 

85 

89 

66 

88 

^1 

79 

63 

85 

80 

62 

85 

86 

88 

87 

86 

86 

78 

72 

75 

76 

8 1 

82 

8 1 

64 

65 

83  0 

MIN 

65 

68 

52 

53 

45 

47 

57 

56 

62 

54 

42 

49 

52 

50 

46 

50 

62 

58 

61 

64 

71 

74 

48 

39 

40 

42 

44 

53 

57 

60 

63 

54  !4 

BATON  ROUGE  USO  AP 

MAX 

86 

63 

85 

75 

78 

83 

86 

86 

66 

69 

76 

83 

64 

74 

80 

81 

83 

84 

82 

66 

87 

68 

72 

75 

76 

8 1 

62 

82 

85 

76 

80  5 

MIN 

65 

59 

55 

51 

48 

52 

60 

60 

63 

47 

43 

53 

59 

49 

59 

61 

59 

63 

70 

72 

59 

47 

42 

43 

45 

48 

54 

60 

67 

62 

55!5 

DUunLU  3n 

MAX 

86 

69 

84 

84 

74 

66 

86 

87 

90 

70 

85 

86 

74 

83 

86 

85 

90 

88 

67 

89 

79 

69 

72 

74 

6 1 

84 

83 

85 

86 

62  6 

MIN 

60 

63 

50 

51 

46 

47 

49 

56 

62 

54 

41 

42 

51 

46 

56 

57 

57 

66 

70 

72 

49 

38 

36 

41 

42 

45 

57 

61 

57 

52!o 

n  luTOM  R  <:r 

\rU.  (  n  1  un  3  3C. 

MAX 

86 

69 

89 

85 

75 

79 

83 

88 

86 

87 

66 

78 

83 

84 

73 

81 

63 

84 

86 

83 

86 

86 

76 

68 

72 

73 

79 

8 1 

6 1 

83 

64 

6 1  3 

MIN 

63 

65 

52 

55 

44 

47 

56 

58 

60 

52 

40 

43 

52 

47 

46 

47 

58 

56 

61 

66 

72 

72 

46 

38 

40 

45 

45 

50 

59 

64 

63 

53!7 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

90 

90 

84 

82 

80 

64 

88 

85 

87 

65 

75 

61 

67 

85 

61 

84 

85 

86 

85 

85 

88 

83 

76 

75 

75 

79 

8 1 

6 1 

84 

66 

7  7 

83  0 

MIN 

62 

66 

51 

65 

43 

45 

55 

55 

55 

56 

39 

48 

54 

54 

62 

57 

63 

64 

66 

72 

48 

37 

39 

39 

43 

52 

55 

61 

63 

53!5 

69 

83 

84 

72 

79 

65 

66 

87 

70 

81 

68 

70 

79 

87 

86 

64 

83 

62 

84 

74 

70 

70 

69 

79 

80 

7  7 

79 

82 

72 

79  5 

MIN 

62 

54 

48 

46 

41 

45 

51 

53 

61 

44 

36 

47 

52 

44 

40 

53 

58 

54 

61 

67 

69 

62 

45 

44 

39 

40 

41 

49 

55 

63 

61 

51  .2 

HAMMOND  3  UU 

MAX 

67 

88 

85 

82 

74 

77 

83 

85 

84 

85 

68 

75 

81 

84 

73 

79 

82 

83 

84 

82 

84 

84 

78 

67 

72 

73 

75 

77 

80 

81 

81 

79.8 

MIN 

63 

63 

51 

62 

43 

47 

54 

55 

61 

54 

39 

48 

56 

47 

44 

56 

64 

56 

64 

69 

69 

66 

46 

37 

39 

46 

42 

52 

56 

61 

63 

54.1 

LSU  BEN-Hun  EXP  STA 

MAX 

89 

90 

86 

88 

76 

80 

84 

89 

87 

88 

70 

77 

84 

84 

75 

82 

85 

84 

86 

83 

88 

90 

77 

70 

73 

75 

78 

82 

83 

83 

86 

82.3 

MIN 

63 

69 

55 

62 

43 

49 

58 

58 

63 

55 

40 

50 

57 

50 

47 

55 

62 

65 

65 

70 

71 

72 

49 

37 

40 

41 

44 

52 

57 

66 

65 

55.8 

SLIDELL  USFO 

MAX 

86 

86 

86 

87 

79 

78 

83 

87 

86 

87 

71 

74 

83 

86 

77 

82 

84 

87 

88 

87 

86 

88 

80 

71 

74 

75 

79 

81 

82 

85 

85 

82.3 

MIN 

65 

66 

56 

58 

47 

49 

54 

62 

64 

55 

44 

46 

55 

50 

49 

48 

6 1 

59 

60 

67 

68 

73 

51 

41 

42 

43 

45 

50 

61 

64 

64 

55.4 

CDllTUUfCT  07 

l>nuNLIl  1  LAr 

MAX 

89 

93 

89 

89 

78 

82 

65 

87 

68 

86 

70 

82 

85 

85 

76 

85 

67 

87 

97 

84 

68 

90 

7  7 

66 

73 

76 

80 

83 

83 

66 

67 

83  4 

MIN 

62 

66 

63 

66 

46 

50 

59 

59 

62 

53 

42 

47 

63 

50 

50 

53 

63 

56 

61 

70 

72 

72 

47 

43 

45 

47 

50 

59 

66 

66 

64 

57:2 

nr  niiiMPY  i  m 

MAX 

90 

91 

68 

88 

78 

82 

63 

86 

65 

89 

70 

8 1 

85 

84 

75 

83 

64 

67 

87 

66 

86 

90 

78 

70 

75 

76 

79 

75 

83 

60 

65 

82  7 

MIN 

63 

62 

57 

65 

44 

51 

55 

55 

61 

53 

43 

44 

55 

54 

45 

47 

65 

60 

60 

69 

75 

65 

46 

40 

40 

44 

45 

59 

57 

59 

56 

54!6 

nr  Dinnro 

Ut.    K  1  UUt,  K 

MAX 

89 

92 

65 

89 

78 

84 

69 

86 

65 

87 

69 

8 1 

87 

85 

76 

82 

63 

86 

66 

69 

90 

90 

76 

69 

75 

79 

82 

85 

82 

62 

85 

83  4 

MIN 

64 

63 

63 

64 

46 

46 

60 

64 

65 

52 

45 

50 

55 

49 

50 

65 

62 

69 

68 

73 

75 

46 

43 

47 

48 

48 

54 

64 

63 

57 

56!9 

L.L  1 1  ADC.  1  H 

89 

93 

65 

86 

7  7 

82 

87 

89 

6  7 

86 

68 

6 1 

85 

81 

85 

85 

66 

86 

87 

66 

9 1 

69 

77 

68 

72 

76 

79 

82 

82 

82 

86 

63  2 

MIN 

65 

65 

57 

61 

45 

46 

58 

59 

66 

52 

44 

47 

56 

49 

4  7 

50 

6 1 

59 

60 

71 

76 

75 

44 

42 

44 

45 

47 

54 

61 

65 

48 

55;5 

88 

91 

89 

85 

78 

6 1 

84 

65 

83 

87 

70 

78 

8 1 

84 

75 

76 

82 

63 

8 1 

84 

65 

65 

76 

68 

73 

75 

82 

76 

82 

81 

61 

61  1 

MIN 

70 

70 

73 

70 

58 

64 

61 

73 

75 

54 

47 

62 

68 

55 

59 

63 

66 

67 

69 

75 

76 

77 

52 

51 

54 

52 

65 

66 

64 

65 

60 

64!o 

jr  MM  1  Mf^C 

MAX 

69 

92 

68 

86 

78 

84 

66 

87 

86 

82 

66 

60 

84 

83 

76 

82 

84 

65 

85 

86 

68 

89 

77 

67 

70 

74 

78 

86 

80 

62 

85 

82  2 

MIN 

63 

62 

64 

59 

48 

46 

52 

61 

64 

52 

45 

45 

61 

50 

50 

50 

6 1 

62 

62 

63 

68 

73 

46 

43 

43 

46 

48 

60 

63 

63 

62 

56!o 

1  i^r  ruiDi  rc  ucn  id 

LArt    LflAMLtS    N3U  Ar 

MAX 

89 

67 

85 

76 

79 

63 

86 

63 

86 

70 

79 

81 

64 

77 

81 

84 

86 

65 

86 

89 

67 

80 

69 

75 

76 

77 

82 

81 

82 

64 

61  5 

MIN 

65 

66 

67 

53 

49 

57 

63 

63 

63 

48 

46 

56 

61 

52 

48 

63 

64 

60 

64 

72 

76 

57 

48 

44 

48 

50 

55 

63 

63 

63 

53 

58  !l 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

90 

94 

87 

69 

79 

84 

86 

90 

88 

89 

70 

82 

86 

83 

76 

63 

86 

86 

67 

90 

90 

69 

75 

70 

74 

77 

80 

84 

83 

83 

66 

63.6 

MIN 

64 

65 

59 

65 

46 

56 

59 

63 

63 

52 

43 

55 

61 

49 

47 

59 

61 

58 

62 

71 

77 

69 

45 

40 

44 

46 

50 

57 

64 

64 

59 

57.2 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

87 

90 

86 

67 

78 

63 

84 

86 

85 

85 

70 

80 

63 

87 

78 

81 

84 

86 

84 

67 

87 

66 

76 

70 

73 

76 

77 

61 

82 

82 

63 

82.2 

MIN 

70 

70 

69 

73 

55 

56 

65 

69 

71 

55 

50 

50 

64 

54 

54 

53 

65 

65 

65 

70 

73 

76 

51 

46 

45 

51 

54 

62 

65 

66 

52 

60.8 

VERMILION  LOCK 

MAX 

88 

89 

87 

87 

78 

61 

82 

86 

84 

66 

76 

86 

82 

63 

76 

78 

81 

82 

61 

79 

83 

64 

76 

70 

74 

76 

74 

78 

72 

61 

81 

80.7 

MIN 

66 

68 

64 

67 

54 

56 

63 

61 

64 

54 

45 

45 

60 

52 

48 

48 

6 1 

59 

62 

74 

72 

76 

49 

43 

43 

46 

48 

60 

61 

65 

65 

56.0 

cmiTu  rruToii  na 

aUU'H   LtHIHAL  Ud 

t  aHY 1 LL t    £  >H 

MAX 

88 

90 

86 

68 

7g 

60 

89 

67 

86 

88 

69 

77 

83 

85 

75 

81 

84 

64 

85 

83 

87 

89 

76 

70 

72 

75 

7  7 

82 

82 

82 

85 

61 .9 

MIN 

65 

67 

62 

66 

48 

51 

59 

62 

64 

50 

44 

50 

59 

50 

49 

54 

63 

59 

62 

70 

70 

71 

50 

41 

43 

46 

49 

51 

60 

64 

63 

56.8 

rrlAnKLIIi    J  flH 

90 

88 

67 

78 

60 

62 

86 

65 

66 

75 

75 

82 

85 

75 

83 

84 

84 

86 

83 

87 

67 

76 

69 

72 

75 

79 

62 

82 

85 

65 

M*N 

67 

69 

66 

56 

50 

57 

62 

64 

66 

52 

45 

57 

64 

52 

48 

62 

65 

58 

56 

66 

73 

66 

50 

44 

47 

47 

52 

59 

62 

69 

62 

le'.l 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

89 

91 

69 

86 

76 

82 

82 

90 

84 

86 

69 

76 

83 

64 

74 

80 

84 

63 

85 

80 

85 

87 

76 

69 

72 

74 

77 

81 

81 

84 

85 

81 .5 

MIN 

65 

65 

64 

66 

48 

48 

56 

60 

61 

55 

46 

46 

55 

54 

49 

49 

63 

59 

56 

71 

71 

71 

49 

42 

42 

45 

47 

56 

60 

64 

65 

56.5 

LAFAtEITE  FAA  AP 

MAX 

89 

85 

86 

76 

80 

82 

85 

64 

85 

67 

78 

82 

84 

74 

81 

82 

84 

84 

79 

86 

87 

77 

69 

73 

75 

79 

82 

83 

81 

84 

76 

60.7 

MIN 

69 

67 

66 

55 

50 

57 

63 

65 

63 

50 

47 

57 

61 

53 

48 

65 

65 

61 

67 

74 

75 

60 

50 

45 

46 

50 

52 

60 

67 

70 

59 

59.3 

MORGAN  CITY 

MAX 

66 

88 

69 

88 

75 

80 

82 

67 

85 

87 

69 

76 

81 

84 

77 

81 

86 

84 

86 

85 

85 

69 

82 

69 

72 

74 

78 

82 

61 

85 

84 

81 .6 

MIN 

68 

69 

71 

71 

52 

53 

57 

62 

64 

56 

49 

49 

56 

55 

47 

56 

64 

61 

65 

69 

71 

72 

52 

51 

50 

50 

51 

56 

61 

63 

63 

59.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

OCTOBEfi  1979 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEI 

91 

88 

88 

84 

78 

35 

86 

86 

35 

68 

76 

84 

33 

73 

30 

82 

84 

34 

81 

86 

87 

73 

68 

72 

74 

74 

82 

83 

84 

84 

81 

66 

64 

70 

48 

43 

61 

60 

64 

54 

44 

52 

61 

53 

52 

52 

53 

60 

66 

73 

73 

74 

50 

44 

49 

54 

53 

60 

62 

66 

64 

53 

87 

85 

85 

78 

80 

83 

34 

35 

76 

74 

80 

SO 

71 

73 

31 

79 

32 

34 

84 

85 

82 

70 

67 

68 

74 

79 

80 

80 

82 

77 

79. 

71 

70 

68 

56 

59 

64 

64 

69 

59 

58 

56 

63 

64 

66 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

61 

56 

54 

54 

59 

65 

65 

69 

66 

64 . 

85 

82 

85 

81 

76 

79 

33 

83 

32 

68 

74 

77 

80 

79 

82 

79 

82 

84 

34 

35 

80 

68 

67 

69 

75 

79 

79 

81 

32 

79. 

72 

70 

71 

63 

64 

68 

69 

71 

65 

61 

62 

66 

64 

66 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

63 

59 

53 

59 

62 

63 

65 

66 

66 

66 . 

86 

84 

32 

80 

79 

90 

86 

85 

38 

67 

78 

83 

85 

73 

79 

34 

82 

84 

63 

86 

83 

77 

70 

73 

74 

79 

33 

33 

84 

84 

81  . 

71 

57 

58 

49 

51 

59 

62 

71 

52 

46 

52 

59 

55 

53 

54 

65 

63 

64 

70 

71 

75 

52 

46 

47 

48 

48 

49 

55 

63 

64 

58. 

83 

89 

83 

87 

34 

84 

87 

36 

87 

66 

76 

85 

34 

72 

30 

33 

31 

34 

84 

S3 

35 

31 

70 

70 

72 

75 

80 

73 

85 

83 

31  . 

70 

67 

69 

56 

57 

55 

53 

65 

59 

50 

52 

57 

55 

52 

61 

67 

65 

68 

71 

71 

71 

56 

47 

49 

47 

55 

61 

63 

68 

65 

60 , 

88 

88 

82 

30 

33 

83 

85 

86 

81 

76 

82 

34 

74 

81 

34 

83 

35 

82 

86 

37 

81 

73 

72 

73 

77 

82 

73 

36 

82 

31  . 

67 

86 

67 

43 

53 

55 

60 

67 

56 

47 

49 

58 

56 

52 

57 

64 

59 

64 

70 

72 

73 

52 

44 

46 

44 

50 

52 

59 

68 

63 

58. 

88 

87 

84 

31 

85 

87 

65 

90 

75 

77 

83 

35 

74 

80 

85 

84 

88 

88 

37 

90 

83 

72 

73 

73 

79 

34 

82 

84 

87 

73 

82. 

65 

61 

53 

51 

54 

61 

59 

64 

43 

46 

54 

58 

54 

58 

59 

62 

61 

67 

72 

75 

69 

57 

57 

49 

47 

50 

59 

62 

70 

65 

59. 

90 

88 

83 

81 

85 

88 

85 

90 

74 

73 

83 

86 

77 

80 

35 

85 

83 

89 

88 

83 

61 

71 

72 

73 

78 

83 

82 

86 

85 

73 

32. 

70 

66 

58 

53 

59 

65 

59 

64 

55 

52 

58 

63 

56 

59 

65 

64 

66 

69 

74 

73 

69 

58 

54 

51 

51 

53 

63 

65 

70 

66 

61  . 

88 

88 

86 

79 

33 

87 

83 

38 

88 

77 

82 

33 

82 

30 

34 

84 

35 

35 

33 

34 

39 

77 

71 

71 

77 

30 

30 

36 

62 

80 

82. 

69 

64 

66 

50 

54 

60 

57 

53 

56 

47 

50 

56 

53 

50 

60 

60 

59 

67 

72 

72 

74 

52 

40 

43 

43 

46 

57 

57 

63 

63 

57. 

90 

39 

85 

84 

35 

87 

86 

88 

80 

76 

82 

31 

81 

31 

73 

31 

30 

83 

85 

35 

83 

32 

76 

70 

74 

74 

82 

82 

80 

73 

81. 

72 

68 

67 

50 

54 

60 

59 

61 

57 

59 

54 

55 

57 

57 

59 

63 

64 

67 

67 

70 

67 

55 

54 

56 

56 

55 

57 

61 

62 

61 

60. 

94 

92 

83 

78 

87 

87 

90 

87 

37 

70 

77 

34 

77 

34 

73 

37 

83 

34 

88 

88 

87 

78 

71 

73 

72 

77 

30 

32 

32 

34 

62. 

64 

66 

64 

56 

64 

72 

72 

65 

56 

46 

46 

55 

55 

52 

57 

63 

61 

63 

67 

67 

70 

52 

43 

4  1 

46 

43 

54 

63 

60 

63 

58. 

88 

87 

36 

30 

85 

37 

87 

90 

36 

73 

33 

82 

79 

79 

34 

84 

34 

85 

84 

86 

82 

73 

70 

71 

75 

81 

33 

85 

82 

81 

82. 

70 

61 

65 

48 

52 

63 

62 

63 

55 

46 

51 

58 

53 

50 

66 

70 

70 

73 

50 

49 

50 

47 

49 

63 

61 

64 

65 

58. 

91 

91 

90 

82 

82 

85 

89 

39 

86 

69 

79 

34 

85 

74 

83 

84 

85 

87 

86 

87 

90 

30 

70 

73 

74 

80 

82 

82 

87 

86 

83. 

67 

65 

65 

50 

51 

60 

61 

65 

49 

48 

46 

56 

53 

50 

52 

63 

60 

61 

71 

72 

70 

50 

43 

43 

43 

43 

51 

59 

62 

63 

56. 

NEU  I3ERIA  5  NU 

tit 

SOUTHEAST 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
0ELTA-3BET0N  UL  BEE 
OONALOSONVILLE 
6ALLIAN0 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  ADSON  USEO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  3EBNAH0 
THIBODAUX 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OCTOBER  1979 


X 

DAT 

OF  MONTH 

STAT  1  ON 

a. 

lull 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

88 

73 

89 

75 

87 
70 

86 

70 

79 
68 

79 
68 

80 
67 

82 
69 

82 
72 

78 
68 

76 
65 

77 
65 

80 
69 

77 
66 

75 
66 

76 
66 

77 
69 

77 
70 

80 

70 

77 
71 

81 
74 

81 
75 

76 
61 

71 
60 

71 
58 

74 

59 

76 
61 

76 
62 

77 
66 

69 
67 

74 

67 

78.3 
67.3 

CLINTON  5  SE 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

85 

73 

85 
74 

86 

72 

83 

71 

79 
68 

79 
67 

79 
67 

83 
70 

83 
72 

84 

73 

78 
68 

77 
66 

80 
67 

79 
67 

76 
66 

78 
65 

79 
69 

82 
71 

81 

71 

81 
75 

81 
76 

83 
76 

77 
65 

69 
60 

66 
53 

68 
58 

71 
68 

72 
61 

75 
64 

79 
68 

77 
71 

78.5 
68. 1 

CROHLEt  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

93 

70 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
64 

88 
67 

88 
70 

93 
70 

87 
70 

86 
69 

87 
60 

88 

61 

89 

71 

88 

65 

85 
62 

85 
62 

86 
62 

87 
62 

86 
69 

81 

75 

84 

75 

92 
76 

77 
59 

76 
55 

74 
55 

75 
57 

81 
61 

82 
65 

80 
71 

81 
64 

81 
64 

85.4 
65.5 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

86 

73 

85 
74 

86 
74 

78 
74 

78 
64 

79 
65 

61 
66 

83 
69 

82 

71 

77 
71 

77 
64 

80 
63 

80 
65 

79 
67 

78 
65 

79 
64 

80 
63 

79 
74 

78 
68 

79 
72 

82 
73 

74 
74 

74 
61 

73 
59 

75 
60 

76 
59 

72 
62 

78 
66 

78 
65 

77 
65 

68 

78.8 
67.0 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

85 

71 

85 

72 

84 
69 

83 
68 

80 
63 

80 
63 

80 
65 

85 
66 

85 
71 

85 
68 

73 
61 

79 
62 

80 
61 

77 
62 

75 
62 

79 
62 

80 
68 

82 
69 

82 
70 

78 
72 

84 
74 

84 

77 

77 
61 

77 
57 

67 
57 

70 
59 

72 
59 

72 
60 

73 
64 

76 
67 

77 
70 

78.9 
65.5 

RED  RIV  VALLET  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 

MIN 

90 
72 

89 

71 

85 

67 

87 
67 

84 
64 

83 
63 

83 
66 

86 
66 

86 
69 

80 
64 

76 

61 

81 
61 

83 
64 

81 
62 

77 
62 

77 
62 

76 
66 

76 
66 

83 
66 

85 

67 

85 

70 

86 

71 

73 
56 

70 
54 

70 
53 

72 
56 

74 
56 

75 
57 

76 
63 

73 
65 

76 
60 

79.9 
63.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

88 
75 

85 
75 

84 

70 

83 
70 

80 
66 

79 
67 

78 
70 

82 
70 

83 
74 

83 
71 

76 
67 

77 
67 

80 
69 

77 
67 

75 
67 

77 
67 

78 
71 

79 
71 

81 
72 

81 
74 

82 
77 

83 
78 

79 
64 

70 
59 

69 
60 

71 
60 

72 
61 

73 
63 

74 
67 

74 
69 

73 
69 

78.3 
68.6 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 

MIN 

90 
74 

91 
74 

88 
68 

84 

68 

84 

65 

62 
63 

82 
66 

86 
66 

84 

71 

84 

66 

80 
62 

BO 
61 

82 
66 

80 

61 

78 
61 

77 
60 

79 
67 

80 
67 

82 
68 

78 
70 

81 

77 

81 
74 

75 
59 

70 
56 

71 
55 

73 
56 

74 

59 

73 
58 

71 
64 

69 
66 

72 
61 

79.4 
64.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

0  2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1 6 

]  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>         S  1 

NORTHUEST  01 

RED  flIV  VALLEY  EXP  SIA 

EVAP 

.20 

.26 

.2 

.22 

.24 

.19 

.16 

.IE 

.22 

.1: 

.14 

.19 

.16 

.2C 

.19 

.!£ 

.07 

.04 

.IE 

.1: 

.2C 

.3 

.16 

.1: 

.  1 

.12 

.IE 

.1 

.0£ 

.oe 

.3; 

5.28 

MIND 

16 

53 

2 

44 

30 

30 

26 

24 

56 

47 

22 

41 

37 

4C 

47 

5C 

V 

21 

35 

65 

82 

9' 

42 

IS 

le 

1: 

2£ 

5 

3 

8 

12; 

1325 

<      <  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.27 

.24 

.20 

.29 

.16 

.20 

.16 

.21 

.14 

.V. 

.3 

.15 

.  1: 

.10 

.10 

.1: 

.n 

.22 

.2 

.1: 

.12 

.12 

.13 

.12 

.  1 

.0: 

.2E 

5.18 

UINI 

)  { 

4 

25 

3( 

42 

1  7 

3C 

1 2 

3( 

6( 

'3' 

'2' 

7 

19 

1  3 

8 

s 

■3- 

1  ( 

I ; 

2; 

27 

31 

6' 

93 1 

>      s  ■ 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.  1  7 

.22 

.23 

.21 

.23 

.  20 

.21 

.21 

2( 

.  1  6 

2C 

2'. 

.2 

.19 

.16 

.15 

.15 

]  5 

1  ( 

2; 

27 

) ; 

1 '. 

1  2 

.  1 5 

1 , 

.  1  5 

.  20 

0; 

- 

5 . 798 

HIND 

22 

44 

'3 

85 

"  il 

"4; 

St 

45 

"g; 

IQ; 

'3; 

6! 

67 

90 

46 

29 

26 

17 

7( 

i  1 

i  1  ( 

"  4; 

'  2c 

3C 

4( 

4 

5( 

1 5 1 

1711 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.21 

.34 

.34 

.20 

.21 

.20 

.38 

.14 

.29 

.20 

.27 

.21 

.18 

.22 

.25 

.09 

.05 

.36 

.09 

.19 

.19 

.14 

.26 

.27 

.  1  1 

.19 

6.648 

MINC 

25 

4E 

34 

g 

1  1 3 

2( 

5( 

2j 

9C 

6( 

4 1 

3' 

3c 

70 

32 

41 

22 

17 

2i 

45 

S ' 

92 

0; 

5i 

3; 

21 

25 

3E 

35 

3c 

1  3( 

1 503 

MAX 

93 

92 

90 

90 

75 

81 

84 

91 

90 

86 

75 

78 

85 

85 

77 

83 

88 

87 

85 

81 

85 

90 

84 

74 

74 

76 

79 

80 

92 

84 

84 

83.5 

MIN 

63 

69 

66 

64 

52 

53 

63 

64 

65 

55 

50 

51 

58 

53 

50 

52 

63 

63 

64 

70 

72 

74 

50 

46 

46 

49 

49 

53 

52 

65 

65 

58.4 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 

.21 

.24 

.17 

.16 

.25 

.19 

.14 

.15 

.32 

.08 

.14 

.18 

.18 

.15 

.17 

.12 

.14 

.17 

.19 

.14 

.07 

.06 

.19 

.  1  4 

.19 

.18 

.08 

.06 

.23 

.22 

4.90 

HIND 

19 

31 

40 

35 

31 

33 

38 

15 

28 

44 

23 

20 

25 

38 

40 

46 

25 

24 

34 

45 
1 

47 

52 

44 

45 

21 

24 

25 

37 

20 

37 

89 

1075 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

•ON  xaoNi 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEV ILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMI  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

BA 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BASTROP 

U  J  0  / 

u  o 

MOREHOUSE 

'5  0 

A  1 

Q  I 

^A 

1  A  C\ 
1  ^  U 

Or 

Or 

n 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1  007 
1  ciO  / 

nc; 
uo 

AVOYELLES 

JU 

R  7 

Q  0 

1  n 
1  U 

oU 

Q  A 
D  A 

Q  A 

o  A 

L  n 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

30 

1  7 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

BA 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

ACADIA 

on 

1  c; 

1  u 

Q  0 

0  0 

oc; 

Q  A 
0  A 

Q  A 
O  A 

r  u 

b  H 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

L IVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

BA 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALOSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

BA 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

BA 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

00 

UD 

WASHINGTON 

on 

c;  1 

0  1 

Qfi 

y  u 

1  n 

1  A  ^ 

Q  A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1 1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  lANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENS8URG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

BA 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

TQ7Q 

V\l 
u  / 

CAMERON 

OQ 

RO 

QO 

y  o 

oc; 

C 
D 

Q  A 
OA 

Q  A 
O  A 

u 
n 

U  S  FISH-WILOLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  0  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

BA 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESViLLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

BA 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

L I  V  I NGSTON 

5438 

06 

L  1  V  1  Nbb  1  UN 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
OCTOBER  1979 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

a. 

s 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAP  1 DES 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LbU    UtnN    LLL    Aunl    LIN  In 
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WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOOOWORTH  2  SE 
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C  H 
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ESTES  B  BOZEMAN 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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LOUISIANA      -      OCTOBER  1979 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


In  Louisiana,  October  is  normally  the  month  with  the 
most  fair  weather  and  the  least  precipitation.  Octo- 
ber 1979  was  not  the  exception,  and  the  extended 
periods  of  fair  weather  were  remarkable.  Average 
monthly  temperatures  were  very  near  or  slightly  below 
average  in  northern  and  central  areas,  and  near  or 
slightly  above  average  in  the  southeast.     Two  strong 
flows  of  tropical  air  (mostly  GR  and  FGR  weather 
types)  swept  over  the  state  between  the  16th-21st, 
and  27th-30th,  when  temperatures  were  as  much  as  10 
to  15°  above  normal,    in   between   outbreaks  of 
polar  air  during  the  Ath-6th,   10th-15th,  and  23d- 
26th.     During  the  polar  outbreaks  (mostly  CH  weather) 
temperatures  were  as  much  as  10  to  15°  below  normal, 
and  light  ground  frosts  were  observed  at  some  north- 
ern and  central  locations  on  the  24th. 

October  was  also  remarkably  free  of  precipitation 
events  and  severe  weather.     At  most  locations  signi- 
cant  precipitation  was  limited  only  to  squall  lines 
and  cold  fronts  on  the  22d,  and  again  on  the  30th- 
31st.     Although  monthly  precipitation  totals  over 
northern  and  central  sections  were  slightly  above 
average,  much  of  the  rainfall  fell  on  the  30th  and 
31st.     Therefore,  soil  moisture  and  environmental 
conditions  were  drier  than  suggested  by  the  monthly 
totals.     In  southern  sections  precipitation  tended 
to  be  below  average.     Several  small  tornadoes  were 
associated  with  the  squall  lines,  especially  in 
southwestern  Louisiana.     A  tornado  struck  an  elemen- 
tary school  and  an  adjacent  trailer  park  at  Sulphur 
on  the  22d;  there  were  8  minor  injuries  but  no  fatal- 
ities . 


average  for  1965-1974  included  for  comparison. 

October 


1965-1974 

Aynoptic  Weather  Type 

1979 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

0 

6 

Continental  High  (CH) 

19 

44 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

3 

14 

Coastal  Return  (CR) 

29 

15 

Gulf  Return  (GR) 

19 

10 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

13 

9 

Gulf  Tropical  Disturbance  (GTD) 

0 

2 

Gulf  High  (GH) 

16 

0 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

22 

58 

Tropical  Index  (GR  +  FGR  +  GTD) 

32 

21 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GTD) 

16 

25 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Continental  High 
(CH)  and  Continental  Index  frequencies  of  19  and  22%, 
respectively,  are  the  lowest  for  October  of  the  en- 
tire data  series  beginning  with  1963.     Similarly,  the 
frequencies  for  the  Gulf  High  (GH)  type,  and  the  Tro- 
pical Index  are  the  highest  of  the  data  series.  For 
southeastern  Louisiana,  this  means  lower  frequencies 
of  winds  from  the  north  and  northeast,  and  much  above 
average  winds  with  southerly  components  from  the 
east-southeast  to  west-southwest.     This  is  also  the 
first  month  of  1979  when  the  Storminess  Index  was 
significantly  less  than  the  average. 


The  preliminary  analysis  of  the  synoptic  weather 
types  over  southeastern  Louisiana  for  October,  1979, 
yields  the  following  frequencies,  with  the  ten-year 

Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LUS,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .  During  the  sunaner  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table,  and  snowf al 1  in  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfal I  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters   following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Station 

Red  River  Valley  Exp 
St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type  Soil  Cover 

:  Ruston  fine  sandy  Loam  Bare 

I  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

I  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


Degree  of  Slope 
03: 

O.IZ  to  S 
OZ 

oz 

OZ 

oz 
oz 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 


-        No  record   in  the  "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locat ions ,  elevat ions ,  exposure ,  etc . ,  of  substat ions  through  1955  may  be  found  in  the  publ ication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  ceota.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
iasue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  51.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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22+' 

25 

30 

294 

0 

0 

5 

0 

7.22 

3  30 

22 

_  0 

0 

4 

3 

2 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

68.3 

46.4 

57.4 

80 

10 

29 

30 

239 

0 

0 

1 

0 

3.66 

1 .86 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

VERMILION  LOCK 

67.2 

43.4 

55.3 

81 

10 

26 

30 

294 

0 

0 

4 

0 

3.54 

1 .54 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

55.3 

-  4.3 

4.87 

.78 

.0 

t      t  t 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

68.0 

43.9 

56.0 

-4.1 

83 

10 

26 

30 

282 

0 

0 

1 

0 

3.29 

-  .82 

1 .52 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

FRANKLIN  3  NU 

68.7 

44.4 

56.6 

-  4.2 

81 

9 

26 

30 

270 

0 

0 

1 

0 

3.32 

-  .61 

1 .42 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

JEANERETTE  EXP  STA 

67.6 

42.6 

55.2 

80 

20t 

26 

30 

299 

0 

0 

5 

0 

3.63 

.07 

1 .90 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

68 . 3 

56 , 6 

-  2.7 

8 1 

1 9 

30 

30 

272 

0 

0 

2 

0 

3  57 

1 3 

1  2 1 

23 

Q 

0 

4 

4 

1 

MORGAN  CITY 

68.5 

45;8 

57.2 

-  4.2 

81 

22t 

29 

30 

243 

0 

0 

1 

0 

3:22 

-  !92 

1  !09 

1 1 

'.0 

0 

5 

3 

1 

NEH  IBERIA  5  NM 

67.6 

44.9 

56.3 

81 

10 

27 

30 

273 

0 

0 

1 

0 

5.61 

2.56 

25 

.0 

0 

4 

4 

2 

DIVISION 

56.3 

-  3.8 

3.77 

.05 

.0 

>       t  • 

SOUTHEAST  09 

800THVILLE  USCMO  CI 

67.3 

53.3 

60.3 

82 

9 

36 

30 

164 

0 

0 

0 

0 

5.07 

1 .37 

25 

.0 

Q 

9 

3 

1 

DELTA-BRETON  HL  REF 

68. 2M 

54. 5M 

61  .4M 

78 

23t 

36 

30 

124 

0 

0 

0 

0 

5.34 

2.60 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

OONALDSONVILLE 

68.3 

45 .6 

57  .0 

-  3.7 

83 

1 0 

30 

30 

254 

0 

0 

1 

0 

4.25 

1  25 

23 

Q 

0 

5 

4 

2 

GALLIANO 

69.2 

49.4 

59.3 

82 

10 

32 

30 

193 

0 

0 

1 

0 

4.54 

1  !l9 

1 1 

!o 

Q 

6 

4 

2 

HOUMA 

70. 4M 

45.9 

58. 2M 

-  3.4 

81 

9 

27 

30 

231 

0 

0 

2 

0 

4.59 

.70 

1.71 

1 1 

.0 

0 

6 

3 

2 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

68.5 

47.4 

58.0 

-  2.1 

86 

9 

28 

30 

230 

0 

0 

1 

0 

4.27 

.39 

1  .79 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

N  0  AD60N  WSFO  CI  R 

68.9 

50.6 

59.8 

-  1  .5 

84 

9 

34 

30 

183 

0 

0 

0 

0 

4.03 

.44 

1  .70 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

2 

PARAOIS  7  S 

69.5 

45. 1 

57.3 

82 

9 

25 

30 

245 

0 

0 

3 

0 

4.31 

.37 

2.14 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

69.3 

48.3 

58.8 

78 

27t 

28 

30 

192 

0 

0 

2 

0 

5.27 

2.01 

23 

.0 

0 

4 

3 

3 

RESERVE 

70.  IM 

46.7 

58. 4M 

-  1  .2 

80 

23t 

29 

30 

209 

0 

0 

1 

0 

5.17 

1  .31 

.0 

0 

SAINT  BERNARD 

69.4 

48.1 

58.9 

86 

9 

29 

30 

211 

0 

0 

1 

0 

3.87 

1  .32 

24 

.0 

0 

3 

3 

3 

THI80DAUX 

69.9 

43.9 

56.9 

-  3.9 

84 

10 

28 

30 

262 

0 

0 

2 

0 

3.96 

-  .13 

1  .70 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

58.7 

-  2.9 

4.56 

.77 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


10 


16  17 


8   19  20  2 


22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


KOBIHHESI  01 

COTTON  VtLLET 
OLDSTER  1  U 
HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
HANSriELD  3  USU 
niNOEN 

nOORINGSPORT  I  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEt  E«P  STA 

R0DE5SA 

SHREVEPORT  DONNTOHN 
SHREVEPORI  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALNOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESeORD  FIRE  TONER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TONER 
STERLINGTON 

HINNFIELO  2  U 

NINONA  FIRE  TONER 


NORTHEAST  D 

BASTROP 
EPPS  6  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL  0^ 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  lOUER 
BOtCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  SIA 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOOOUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


ASITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  USO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
BOGALUSA 


CLINTON 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON 
OENHAH  SPRINGS 
FHANKLINTON  2 


NNU 


FRANKLINTON  3  SU 
CRCENSeURG 
GREENUELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 
LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 

SLIDELL  USFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TOUER 
UATSON  3  ENE 
ZACMARt  2  ESE 


5.06 
5.22 
4.14 
3.57 
5.41 


5.51 
4.50 
4.43 
4.3B 
4.76 


6.21 
6.42 
6.09 
4.44 
4.12 

4.39 


4.25 
3.90 
3.67 
4.33 
4.62 

4.06 

3.57 
5.53 
5.23 


7.93 

6.07 
4.20 
6.87 
6.01 
5.92 

S.66 
4.86 
3.77 
4.58 
6.87 

4.70 
5.55 
4.64 

5.76 
5.63 


5.09 
5.62 
4.28 
5.33 


4.28 

7.91 
5.89 
5.49 
5.21 


5.39 
7.50 
5.19 
6.06 


I  .62 
I  .15 


1.13    .20  T 


1.29    .26  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


3.34 
4.57 
3.20 
.43 
4.37 


4.03  .49 

3.09  2.00 
2.02  .69 


2.51 
3.60 
1  .53 


.60  .03 

1.36  1.07 

3.11  1 . 75 

3.70  .50 

2.15  1.00 

2.92  1.12 

2.65  .35 

2.97  1.26 

2.10  .84 

2.05  .80 

2.23  .60 

2.49  I .15 

2.54  1.18 

2.15  1 . 16 


3.50  1.11 

2.04  2.30  .53 

.80  1  .93  .30 

2.15  2.16  .17 

.34  2.41  .42 

.62  2.46  .35 


3.10  .90 
2.33  .91 
2.42  1 .53 
2.10  2.30 


-  2.37 
2.55  2.15 
3.05  2.09 
2.70  .44 
1  .60  3.30 

.65  3.54 
.14  1.70 
1  .44  3.24 

2.00  2.10 
2.25  1.80 


.02     .96  .28 


.07  2.05  .20 

1.93  .37 

.20  2.20  .25 

.33  2.26  .26 

1 .90  2.04  .16 


.05  I .64  .26 


1 .00  2.00 
.38  1 .60 
.04  1.41 


1.71     .03  .01 


1  .59 
2.06 
1  .36 


1  .44 

1  .64 

1  .60 
1  .52 


2.26 
1  .95 
1  .90 
I  .94 

1.62 
1.56 
2.30 
2.32 
I  .30 

1 .88 
2.23 
1.50 
1  .85 
1.42 

1  .52 
1  .75 
1  .96 
3.04 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUIHUEST  07 
ASeEVILLE 

CBOULEt  E«P  SHIION 
OE  aUIHCT  1  N 
OE  RIOOEP 
EL1Z16ETH 

HACKBERRT  Q  S5M 

JENNINCS 

ItlNDEn  3  u 

LIKE  CtORuES  2  N 

LtKE  CHIRLES  USO  AP 

LONGVILLE 
HERHENIAU 
MIIIIE  2  SE 
OAKDALE 

OSERLIN  EIRE  lOUER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

5UCARI0UN 

SULPHUR 

VERIilLION  LOCK 
>IHTON 


SOUTH  CENTRAL 

BATOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SU 
fRANKLlH  3  NH 
JEANEREIIE  E«P  STA 

LAFATEIIE  FAA  AP 
HORGAH  CITT 
NEH  IBERIA  5  NU 
PLAOUEKINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

eOOIHVILLE  HSCKO  CI 
OELTA-BRETON  UL  REE 
OONALOSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUHA 

NEK  ORLEANS  USHO  AP 

N  0  AoeoN  usro  CI 

NEK  ORLEANS  ALGIERS 
NEH  ORLEANS  0  P  S  14 

NEH  ORLEANS  HATER  PLT 
NEH  ORLEANS  CITT  HALL 
NEH  ORLEANS  0  P  S  5 
NEH  ORLEANS  0  P  S  3 
NEH  ORLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS  7  S 
PLAQUEHINES  E«P  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUK 


DAY  OF  hONTH 


1    2  3 


e.02 

7,49 
7.22 


S.83 
1.09 
3.54 
4.53 


5. 01 
5.0G 
3.29 
3.32 
3.63 


5.07  .28 

5.34  1.01 
4.25  T 
4.54  .47 
4.41 


4.59 
4.27 
4.03 


4.34 
5.24 
4.40 


7    8    9  10 


12   13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


.20 


.64 


.17  1.71 

.20  I .07 

.13  1.70 

.06  1 .46 

.46  1 .30 

.65  1 .67 

.13  2.19 

.13  1.69 

.57  1.96 

.46  I .50 

.15  1 .96 

.15  1 .25 

.20  1  .65 

.09  1.23 

.07  1.31 


2.00    .15  .50 

2.05  1.20 
2.03  1.6S 
1.64  2.06 

1.77  1.95 
2.00  1 .75 
2.45  2.65 
1 .92  1 .72 
3.11  .59 

1 .66  2. IB  .04 

.31  2.35 
2.00  2.10 
2.63  2.56 
3.30  2.50 

.07  1.86 
1 .77  2.41 
2.00  1.61 

T  1 .49 
1 .76  2.35 


.02  2.08 

.08  1.23 

.06  1.10 

.34  .45  .47 

.15  .82  .24 


.33  .92 
.76 
.25  1.25 
.25    .87  .50 
.08  1.93  .39 


.06    .43  .17 


2.14 

2.01  1.86 

1.02  ■ 

1  .23  1 .32 
.33     .18  .26 


see  ncrcReNce  NOies  folloming  sttnoN  ihoex 


.27 
1  .22 
1  .05 

.33 


1.90 
3.25 
1 .52 
1.42 
1 .90 


.84 

2.56 
1 .90 


1 .37 
2.60 
1.10 
1.10 
1.17 

I  .46 
1  .79 
1.19 
1.69 
1.40 

1.66 
1 .80 
1  .64 

1 .60 
1.72 


I  .96 
1.70 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1       >  1 

NORTHUEST  01 

COTTON  VALLEr 

MAX 

65 

63 

68 

65 

67 

69 

61 

61 

69 

70 

56 

56 

58 

57 

60 

66 

69 

67 

72 

77 

79 

67 

49 

52 

60 

58 

67 

76 

55 

41 

63 

.  3 

M 1 N 

37 

37 

35 

33 

33 

36 

35 

35 

47 

45 

37 

30 

30 

28 

28 

29 

31 

33 

52 

57 

60 

4  1 

38 

32 

34 

38 

38 

34 

27 

20 

36 

,3 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

67 

70 

67 

70 

74 

65 

67 

72 

78 

69 

60 

64 

60 

66 

70 

72 

72 

74 

80 

79 

73 

64 

58 

61 

62 

7  1 

77 

73 

5  1 

46 

67 

M 1 N 

3B 

35 

35 

31 

35 

50 

33 

4  1 

65 

49 

38 

30 

29 

27 

27 

29 

33 

47 

54 

60 

63 

39 

37 

32 

42 

34 

54 

39 

27 

19 

39 

'.  1 

MINDEN 

MAX 

67 

65 

68 

65 

70 

72 

63 

65 

70 

71 

56 

58 

69 

62 

67 

74 

72 

70 

74 

80 

81 

68 

56 

55 

60 

60 

70 

77 

56 

42 

65 

.  8 

M I N 

39 

38 

38 

35 

36 

38 

38 

39 

46 

47 

38 

34 

29 

29 

29 

31 

37 

42 

54 

57 

59 

45 

39 

33 

35 

38 

39 

36 

29 

21 

38 

.3 

PLAIN  DEALING 

MAX 

64 

64 

68 

65 

67 

70 

63 

67 

67 

67 

55 

57 

59 

60 

63 

67 

71 

69 

73 

76 

80 

67 

48 

53 

59 

59 

68 

75 

57 

43 

64 

.0 

MIN 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

37 

37 

43 

43 

35 

31 

32 

29 

29 

29 

30 

34 

52 

58 

60 

38 

36 

31 

34 

35 

39 

33 

26 

19 

36 

.  1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

67 

66 

69 

66 

67 

73 

64 

65 

71 

74 

58 

59 

60 

" 

72 

75 

80 

80 

67 

48 

56 

61 

61 

69 

79 

57 

44 

65 

.7 

MIN 

40 

39 

38 

34 

36 

37 

35 

37 

47 

48 

36 

30 

30 

28 

26 

29 

40 

54 

54 

57 

42 

38 

35 

39 

38 

38 

35 

30 

22 

37 

.5 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

65 

68 

66 

67 

73 

63 

63 

71 

74 

58 

57 

60 

60 

62 

68 

72 

70 

75 

79 

81 

71 

56 

54 

60 

62 

70 

79 

57 

43 

47 

65 

.0 

t          >  t 

MIN 

43 

42 

39 

36 

37 

46 

37 

43 

55 

46 

40 

33 

35 

30 

31 

33 

38 

51 

57 

59 

56 

39 

35 

36 

43 

37 

51 

37 

30 

22 

40 

.6 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

65 

67 

66 

69 

72 

66 

66 

73 

72 

56 

57 

62 

59 

61 

65 

71 

72 

75 

82 

79 

79 

55 

53 

6  1 

59 

69 

78 

56 

46 

46 

65 

2 

M  i  N 

40 

39 

37 

32 

35 

44 

38 

44 

55 

43 

37 

33 

32 

29 

29 

33 

32 

48 

55 

58 

54 

38 

32 

31 

41 

39 

51 

35 

26 

20 

38 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

70 

65 

68 

65 

69 

71 

66 

64 

71 

71 

53 

56 

60 

57 

60 

67 

72 

71 

74 

81 

80 

73 

50 

51 

59 

66 

70 

72 

56 

43 

65 

0 

MI  N 

40 

38 

39 

3  1 

33 

38 

36 

40 

47 

51 

36 

3  1 

34 

28 

29 

34 

34 

34 

52 

54 

56 

43 

40 

30 

41 

38 

44 

39 

28 

20 

37 

9 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

86 

64 

68 

66 

69 

72 

64 

61 

70 

68 

68 

56 

60 

58 

61 

68 

72 

70 

75 

78 

80 

68 

49 

53 

60 

58 

70 

75 

55 

41 

64 

8 

M 1 N 

36 

37 

38 

36 

35 

36 

35 

36 

47 

40 

35 

30 

30 

28 

28 

29 

32 

37 

53 

56 

57 

42 

37 

31 

34 

36 

38 

31 

27 

20 

36 

3 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

66 

68 

66 

66 

71 

67 

62 

72 

73 

54 

55 

60 

58 

59 

67 

70 

70 

74 

81 

80 

74 

66 

50 

56 

56 

67 

78 

56 

42 

46 

64 

3 

M 1 N 

45 

42 

40 

35 

35 

43 

38 

42 

54 

42 

37 

33 

34 

31 

29 

32 

35 

42 

50 

52 

63 

42 

35 

34 

42 

40 

50 

37 

27 

24 

39 

5 

MONROE  NLU 

MAX 

71 

64 

66 

66 

69 

71 

65 

63 

72 

72 

52 

54 

59 

56 

58 

66 

72 

71 

74 

81 

79 

73 

50 

49 

56 

55 

69 

76 

56 

42 

64 

2 

MIN 

40 

40 

39 

33 

33 

37 

37 

40 

46 

47 

37 

30 

32 

28 

28 

28 

33 

42 

43 

50 

55 

50 

40 

32 

37 

37 

43 

40 

28 

22 

37 

6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

69 

65 

69 

67 

67 

70 

65 

64 

71 

70 

55 

56 

61 

74 

82 

80 

81 

52 

60 

67 

77 

57 

43 

66 

1 

MIN 

41 

39 

40 

35 

36 

44 

36 

41 

45 

45 

35 

31 

33 

30 

28 

.31 

36 

39 

34 

54 

56 

57 

42 

39 

41 

30 

44 

38 

27 

22 

38 

3 

UINNFIELD  2  W 

MAX 

66 

69 

67 

67 

72 

69 

65 

72 

73 

63 

59 

64 

59 

62 

66 

71 

70 

74 

80 

77 

75 

73 

50 

59 

57 

69 

77 

66 

45 

47 

66 

1 

7 

t          t  t 

M I N 

38 

35 

35 

30 

32 

46 

33 

39 

56 

44 

34 

28 

30 

25 

25 

28 

29 

45 

45 

50 

62 

40 

35 

28 

43 

36 

46 

39 

26 

18 

36 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

79 

68 

69 

68 

71 

69 

64 

71 

70 

63 

62 

60 

60 

60 

59 

72 

69 

72 

80 

80 

72 

71 

67 

69 

53 

67 

77 

74 

72 

52 

68 

0 

MIN 

43 

38 

39 

35 

38 

5 1 

35 

35 

6  1 

4  I 

35 

3  1 

37 

30 

29 

32 

41 

40 

4  1 

51 

62 

47 

42 

32 

41 

40 

50 

39 

29 

24 

39 

6 

EPPS  6  UNH 

MAX 

M I N 

4  7 

45 

40 

38 

40 

35 

36 

44 

52 

50 

30 

35 

30 

44 

50 

49 

57 

5  1 

40 

33 

37 

44 

46 

40 

28 

22 

40 

9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

71 

64 

67 

67 

67 

70 

65 

60 

71 

74 

52 

54 

57 

56 

57 

64 

69 

70 

72 

79 

79 

73 

56 

46 

54 

49 

65 

75 

54 

41 

63 

2 

45 

42 

42 

43 

4  1 

42 

39 

39 

46 

47 

37 

34 

34 

32 

32 

34 

38 

39 

45 

52 

52 

53 

39 

33 

34 

39 

41 

40 

29 

22 

39 

5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

70 

63 

65 

66 

66 

71 

69 

63 

74 

75 

57 

56 

60 

56 

57 

64 

70 

70 

73 

80 

80 

77 

55 

51 

54 

54 

68 

75 

67 

55 

65 

4 

M I N 

48 

44 

37 

36 

37 

48 

42 

45 

58 

50 

39 

36 

35 

29 

28 

34 

37 

39 

52 

50 

51 

54 

50 

33 

35 

43 

50 

43 

29 

24 

41 

2 

TALLULAH 

MAX 

71 

64 

66 

66 

67 

70 

67 

63 

73 

75 

50 

54 

59 

5  7 

65 

72 

70 

73 

80 

79 

78 

56 

45 

52 

52 

68 

71 

55 

4  1 

63 

9 

MIN 

47 

41 

38 

35 

31 

47 

40 

43 

50 

49 

38 

33 

36 

28 

28 

34 

34 

42 

48 

50 

57 

55 

40 

31 

34 

34 

46 

42 

29 

20 

39 

3 

UINNSBORO 

MAX 

72 

66 

69 

71 

70 

74 

71 

67 

73 

75 

51 

57 

62 

60 

61 

67 

74 

71 

73 

80 

79 

77 

5' 

48 

57 

56 

70 

77 

57 

45 

66 

1 

■          I  * 

40 

37 

33 

35 

44 

36 

40 

48 

46 

37 

32 

33 

28 

27 

28 

34 

38 

49 

51 

55 

51 

4  1 

31 

33 

40 

47 

40 

27 

22 

38 

3 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

68 

66 

67 

66 

68 

70 

66 

62 

72 

72 

52 

57 

62 

57 

60 

60 

69 

71 

75 

80 

76 

70 

58 

50 

60 

58 

68 

78 

55 

43 

64 

6 

38 

34 

34 

30 

33 

42 

35 

4  1 

52 

48 

35 

29 

30 

25 

26 

28 

31 

41 

50 

55 

59 

46 

38 

29 

35 

32 

42 

38 

23 

16 

36 

5 

CONVERSE 

MAX 

69 

65 

70 

67 

68 

73 

67 

65 

71 

70 

58 

60 

64 

60 

63 

67 

70 

71 

73 

80 

78 

76 

50 

51 

62 

62 

72 

77 

59 

42 

66 

0 

MIN 

37 

35 

36 

31 

34 

35 

3S 

36 

42 

40 

35 

30 

29 

26 

28 

29 

30 

32 

55 

43 

38 

34 

34 

33 

34 

39 

26 

19 

34 

1 

LEESVILLE 

MAX 

73 

69 

72 

70 

71 

76 

74 

68 

76 

80 

56 

63 

67 

61 

64 

68 

72 

71 

75 

82 

80 

80 

52 

55 

64 

63 

76 

78 

59 

48 

68 

8 

MIN 

43 

39 

38 

33 

35 

42 

39 

4  1 

49 

53 

38 

34 

34 

29 

29 

30 

32 

38 

50 

55 

55 

50 

39 

30 

35 

38 

44 

43 

28 

21 

38 

8 

MANY 

MAX 

70 

65 

66 

67 

69 

74 

67 

65 

73 

76 

56 

59 

63 

58 

65 

68 

70 

74 

75 

83 

79 

79 

45 

50 

63 

59 

73 

79 

58 

45 

66 

4 

MIN 

40 

34 

34 

34 

30 

47 

37 

37 

47 

40 

36 

30 

30 

26 

26 

30 

30 

33 

53 

54 

60 

40 

38 

29 

30 

35 

37 

40 

25 

18 

36 

0 

NATCHITOCHES 

MAX 

73 

68 

71 

69 

69 

74 

69 

68 

77 

76 

55 

61 

66 

6 1 

62 

68 

73 

7  1 

77 

83 

80 

79 

50 

55 

63 

63 

71 

80 

59 

46 

6  7 

9 

MIN 

45 

42 

44 

36 

38 

43 

41 

43 

48 

52 

37 

34 

37 

31 

31 

33 

35 

42 

45 

54 

58 

49 

39 

33 

36 

36 

47 

42 

30 

24 

40 

2 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

73 

67 

70 

68 

69 

75 

73 

67 

75 

79 

55 

61 

65 

59 

62 

67 

71 

70 

75 

81 

79 

80 

50 

54 

61 

63 

73 

77 

57 

47 

67 

4 

t          1  > 

MIN 

45 

40 

42 

35 

36 

48 

4  1 

4  1 

51 

51 

39 

35 

35 

29 

30 

32 

34 

38 

53 

56 

60 

45 

38 

30 

35 

39 

47 

43 

29 

24 

40 

1 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

75 

68 

69 

69 

68 

72 

73 

66 

75 

74 

75 

60 

66 

60 

62 

66 

72 

70 

75 

79 

80 

66 

59 

53 

61 

61 

71 

77 

58 

47 

67 

6 

MIN 

47 

42 

4  I 

37 

39 

46 

4  1 

44 

46 

43 

40 

36 

37 

31 

30 

34 

35 

43 

53 

56 

56 

48 

40 

33 

35 

4  1 

48 

36 

30 

24 

40 

4 

8ELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

67 

69 

67 

59 

62 

67 

73 

71 

3? 

48 

67 

MIN 

45 

40 

40 

38 

38 

49 

40 

43 

57 

49 

38 

34 

34 

30 

31 

36 

36 

47 

51 

54 

62 

49 

39 

39 

40 

49 

43 

28 

22 

41 

1 

BOYCE  3  WNU 

MAX 

67 

69 

68 

73 

71 

65 

75 

67 

75 

62 

59 

65 

59 

67 

67 

72 

71 

74 

65 

77 

78 

59 

52 

61 

61 

70 

79 

58 

45 

47 

65 

9 

MIN 

45 

41 

43 

40 

49 

41 

45 

45 

48 

45 

39 

37 

38 

34 

37 

37 

40 

51 

40 

56 

57 

39 

37 

33 

45 

46 

55 

42 

30 

25 

42 

0 

BUNK  IE 

MAX 

76 

60 

68 

68 

69 

68 

75 

66 

77 

78 

62 

59 

64 

60 

60 

64 

70 

72 

77 

82 

80 

81 

53 

47 

56 

62 

72 

78 

50 

45 

66 

6 

MIN 

49 

42 

42 

38 

39 

37 

44 

43 

49 

52 

42 

37 

39 

33 

33 

36 

37 

41 

50 

54 

52 

51 

41 

30 

31 

43 

49 

47 

32 

26 

4  1 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

ac 

Ul 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTE»U 

MAX 

6B 

69 

66 

68 

75 

72 

69 

77 

81 

73 

60 

65 

59 

60 

65 

71 

72 

75 

80 

79 

BO 

62 

64 

58 

60 

73 

78 

68 

58 

49 

66.2 

MIN 

46 

43 

44 

39 

39 

48 

42 

46 

64 

52 

4 1 

37 

39 

31 

32 

34 

34 

43 

52 

53 

57 

52 

4  1 

30 

38 

44 

50 

50 

32 

24 

42.6 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

73 

67 

67 

69 

73 

72 

72 

65 

75 

72 

53 

59 

64 

59 

59 

65 

71 

70 

75 

81 

80 

80 

56 

48 

55 

60 

68 

77 

55 

46 

66,2 

MIN 

4B 

42 

41 

42 

44 

41 

42 

44 

48 

51 

40 

37 

37 

33 

32 

30 

37 

40 

49 

53 

60 

52 

40 

34 

34 

35 

45 

44 

30 

25 

41.0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

75 

67 

66 

67 

68 

73 

72 

66 

75 

75 

55 

60 

65 

59 

61 

65 

70 

70 

74 

80 

79 

81 

50 

49 

59 

61 

69 

77 

57 

46 

66 . 4 

MIN 

48 

41 

41 

36 

36 

46 

41 

42 

48 

52 

40 

35 

37 

30 

30 

33 

45 

45 

50 

54 

51 

48 

39 

35 

31 

45 

49 

40 

31 

25 

40.9 

MAMOU  i  S 

MAX 

72 

67 

67 

68 

75 

73 

70 

76 

78 

75 

60 

65 

61 

61 

64 

71 

70 

76 

81 

79 

80 

75 

48 

59 

62 

73 

79 

68 

56 

48 

68 .5 

MIN 

51 

49 

43 

42 

43 

54 

45 

48 

66 

47 

42 

38 

38 

34 

34 

37 

39 

49 

56 

55 

53 

43 

4 1 

42 

52 

54 

52 

53 

33 

30 

45.4 

MELVILLE 

MAX 

72 

66 

69 

68 

67 

68 

70 

72 

75 

79 

55 

60 

64 

59 

60 

64 

69 

72 

75 

80 

79 

81 

56 

45 

55 

60 

73 

77 

57 

47 

66.5 

MIN 

54 

43 

40 

36 

39 

45 

46 

45 

48 

53 

42 

37 

38 

31 

30 

33 

36 

40 

47 

50 

55 

53 

40 

31 

36 

40 

41 

50 

32 

24 

41.1 

NEW  BOADS  5  ESE 

MAX 

72 

70 

72 

69 

69 

73 

73 

70 

75 

81 

56 

64 

62 

66 

68 

66 

74 

70 

72 

79 

78 

79 

58 

46 

59 

61 

72 

81 

60 

47 

68 . 1 

MIN 

52 

46 

44 

41 

39 

45 

43 

45 

54 

54 

44 

36 

35 

34 

30 

34 

32 

39 

50 

51 

66 

56 

42 

30 

34 

39 

49 

49 

33 

23 

42.0 

OLD  RIVEB  LOCK 

MAX 

73 

65 

67 

68 

67 

73 

71 

66 

75 

79 

55 

59 

62 

58 

59 

69 

70 

72 

75 

BO 

79 

55 

65 

55 

60 

72 

78 

55 

46 

66. 1 

MIN 

50 

44 

39 

36 

38 

42 

42 

42 

48 

50 

42 

36 

35 

31 

30 

32 

34 

38 

38 

52 

63 

40 

30 

31 

40 

40 

47 

32 

22 

39. 1 

OLLA  3  SSW 

MAX 

73 

65 

68 

67 

68 

71 

69 

64 

74 

73 

52 

57 

63 

57 

60 

66 

7) 

70 

74 

81 

79 

75 

51 

50 

58 

68 

70 

78 

56 

45 

65.4 

MIN 

43 

37 

36 

32 

34 

36 

37 

40 

43 

50 

37 

31 

33 

27 

26 

28 

30 

33 

49 

50 

52 

50 

39 

30 

30 

37 

39 

42 

27 

20 

36.6 

WOODUORTH  2  SE 

MAX 

75 

68 

70 

70 

69 

75 

73 

66 

77 

77 

55 

60 

66 

60 

60 

65 

71 

70 

74 

80 

78 

80 

50 

5B 

63 

69 

60 

48 

67.4 

B               B  1 

MIN 

4B 

42 

43 

39 

39 

42 

43 

45 

55 

53 

4  1 

36 

38 

32 

31 

31 

39 

49 

53 

53 

56 

52 

39 

33 

36 

45 

49 

46 

30 

25 

42.0 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

74 

72 

74 

71 

70 

76 

75 

79 

81 

64 

69 

69 

63 

63 

67 

73 

73 

78 

80 

80 

78 

71 

47 

60 

56 

75 

79 

61 

60 

70.3 

MIN 

59 

46 

4  1 

36 

39 

45 

43 

52 

59 

55 

47 

37 

38 

31 

31 

30 

34 

37 

48 

48 

48 

64 

45 

33 

37 

36 

45 

46 

31 

23 

42.2 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 

7  1 

71 

69 

67 

74 

73 

69 

75 

82 

62 

61 

66 

60 

61 

63 

68 

70 

73 

78 

77 

79 

70 

46 

68 

60 

73 

79 

69 

48 

47 

67.3 

MIN 

50 

46 

44 

40 

40 

46 

44 

45 

62 

51 

43 

39 

37 

34 

33 

34 

37 

37 

50 

50 

62 

46 

34 

33 

45 

42 

53 

43 

31 

25 

42.5 

BOGALUSA 

MAX 

71 

69 

72 

68 

69 

73 

74 

70 

75 

85 

60 

55 

66 

61 

61 

65 

73 

72 

74 

80 

80 

78 

76 

48 

58 

59 

75 

78 

50 

47 

68. 1 

MIN 

58 

48 

43 

35 

38 

41 

44 

43 

44 

56 

48 

39 

39 

33 

31 

31 

31 

36 

41 

47 

49 

60 

46 

38 

37 

37 

46 

49 

32 

24 

41 .5 

CLINTON  5  SE 

MAX 

73 

68 

70 

68 

68 

73 

71 

69 

74 

82 

54 

60 

66 

61 

60 

65 

71 

71 

73 

79 

78 

78 

6B 

45 

58 

69 

73 

78 

58 

45 

67.2 

MIN 

54 

45 

44 

37 

38 

45 

41 

44 

50 

53 

42 

37 

3B 

32 

30 

31 

34 

38 

51 

52 

56 

66 

42 

30 

36 

39 

48 

48 

29 

21 

41.7 

COVINGTON  4  mu 

MAX 

70 

73 

69 

68 

75 

75 

73 

73 

93 

74 

60 

67 

62 

62 

66 

72 

72 

73 

77 

78 

76 

77 

72 

58 

57 

74 

77 

69 

52 

49 

69.6 

MIN 

58 

46 

40 

34 

38 

41 

44 

42 

60 

37 

49 

38 

38 

30 

29 

29 

32 

35 

45 

46 

56 

67 

44 

46 

61 

35 

46 

49 

31 

22 

41  .9 

FRANKLINTON  3  SM 

MAX 

68 

69 

71 

55 

71 

72 

67 

69 

90 

58 

52 

64 

69 

60 

62 

70 

71 

71 

75 

76 

76 

71 

46 

67 

54 

70 

76 

66 

45 

45 

64.9 

MIN 

46 

43 

38 

34 

34 

42 

41 

40 

58 

48 

39 

35 

35 

30 

29 

29 

33 

35 

42 

44 

56 

46 

34 

34 

3B 

34 

44 

34 

29 

21 

38.2 

HAMrlONO  3  HU 

MAX 

72 

70 

71 

68 

66 

70 

74 

68 

77 

81 

56 

56 

66 

60 

60 

62 

67 

67 

69 

73 

73 

76 

71 

47 

58 

67 

66 

74 

60 

47 

66.2 

MIN 

59 

43 

38 

33 

36 

42 

42 

42 

55 

55 

47 

36 

37 

29 

28 

29 

32 

34 

46 

46 

56 

64 

43 

31 

44 

36 

46 

48 

29 

22 

40.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

72 

70 

72 

70 

68 

74 

73 

70 

76 

92 

57 

60 

66 

59 

61 

63 

70 

70 

74 

78 

78 

78 

68 

46 

56 

61 

74 

78 

58 

46 

67.6 

MIN 

55 

45 

38 

34 

37 

44 

43 

44 

56 

56 

46 

39 

40 

30 

30 

31 

34 

37 

51 

45 

61 

56 

43 

32 

34 

39 

50 

50 

34 

24 

41.9 

SLIDELL  WSFO 

MAX 

71 

68 

73 

70 

72 

73 

75 

72 

76 

82 

68 

56 

68 

63 

63 

64 

69 

72 

75 

77 

79 

79 

78 

50 

66 

64 

74 

77 

64 

60 

69.3 

<          t  f 

MIN 

56 

51 

45 

36 

43 

45 

47 

46 

53 

57 

50 

4  1 

4  1 

33 

32 

34 

39 

40 

46 

49 

64 

66 

47 

38 

42 

42 

49 

52 

34 

25 

44.4 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

75 

67 

67 

67 

67 

76 

72 

69 

79 

80 

57 

59 

65 

61 

61 

65 

68 

72 

77 

81 

Bl 

80 

54 

48 

57 

60 

74 

78 

58 

49 

67.5 

MIN 

49 

44 

44 

40 

39 

52 

43 

46 

57 

55 

43 

39 

40 

34 

32 

33 

35 

44 

60 

52 

57 

64 

41 

32 

38 

43 

49 

49 

32 

25 

43.0 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

73 

69 

70 

70 

69 

76 

74 

68 

76 

80 

56 

63 

62 

60 

63 

67 

71 

70 

75 

81 

77 

80 

55 

66 

62 

62 

74 

76 

58 

49 

68. 1 

MIN 

46 

40 

4  1 

38 

34 

42 

38 

40 

54 

53 

40 

34 

36 

29 

29 

30 

33 

38 

56 

55 

62 

44 

39 

31 

33 

34 

40 

46 

29 

24 

39.6 

OE  RIDDER 

MAX 

74 

67 

72 

70 

70 

76 

72 

67 

75 

80 

56 

84 

65 

59 

62 

66 

74 

70 

75 

80 

78 

82 

55 

56 

66 

62 

73 

76 

52 

47 

68.0 

MIN 

50 

48 

43 

37 

40 

41 

43 

44 

45 

53 

40 

36 

36 

32 

33 

35 

35 

42 

54 

56 

57 

39 

40 

32 

40 

44 

47 

45 

30 

25 

41 .3 

ELIZABETH 

MAX 

75 

67 

68 

68 

70 

75 

73 

66 

76 

74 

5B 

60 

65 

59 

61 

68 

70 

75 

76 

80 

81 

80 

49 

60 

62 

73 

77 

57 

47 

67.9 

MIN 

46 

4  1 

4  1 

37 

37 

46 

41 

44 

50 

53 

39 

34 

38 

32 

31 

33 

42 

48 

48 

57 

57 

48 

38 

30 

33 

44 

46 

46 

30 

25 

41.2 

HACK8ERRT  8  SSW 

MAX 

74 

69 

69 

68 

66 

71 

74 

65 

74 

B2 

60 

62 

65 

61 

61 

64 

74 

72 

70 

75 

74 

78 

52 

53 

68 

61 

69 

74 

59 

48 

66.7 

MIN 

52 

52 

50 

49 

52 

57 

49 

52 

60 

58 

42 

43 

43 

41 

43 

4  1 

48 

42 

39 

60 

63 

60 

40 

40 

36 

42 

56 

51 

36 

32 

47.4 

JENNINGS 

MAX 

71 

65 

67 

64 

66 

72 

67 

64 

75 

78 

60 

59 

62 

58 

59 

60 

70 

72 

78 

72 

78 

80 

59 

48 

68 

67 

68 

76 

54 

64 

65.7 

MIN 

48 

42 

42 

39 

41 

41 

41 

42 

42 

52 

41 

38 

37 

31 

31 

32 

37 

42 

55 

55 

66 

47 

39 

32 

32 

42 

45 

50 

31 

25 

40.9 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

69 

70 

69 

68 

74 

75 

67 

75 

78 

61 

63 

67 

62 

62 

66 

69 

70 

75 

79 

78 

79 

62 

59 

61 

61 

70 

77 

62 

50 

48 

67.5 

MIN 

49 

46 

43 

41 

42 

51 

45 

46 

61 

50 

43 

39 

38 

35 

34 

35 

38 

52 

54 

58 

62 

43 

39 

36 

45 

44 

56 

44 

33 

28 

44  .3 

OBERLIN  EIRE  TOWER 

MAX 

76 

69 

70 

70 

70 

76 

73 

69 

76 

80 

55 

62 

66 

62 

62 

67 

73 

71 

77 

81 

80 

Bl 

50 

51 

60 

64 

73 

78 

59 

5 1 

68.4 

MIN 

47 

42 

41 

37 

39 

49 

47 

43 

59 

53 

40 

36 

36 

31 

30 

33 

35 

48 

52 

53 

63 

48 

39 

31 

40 

43 

55 

47 

28 

25 

42.3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

75 

75 

69 

69 

70 

77 

74 

69 

77 

80 

60 

62 

65 

62 

61 

65 

73 

71 

73 

78 

79 

79 

54 

54 

58 

59 

74 

77 

59 

50 

6B.3 

MIN 

52 

49 

45 

44 

49 

49 

47 

50 

56 

56 

44 

41 

41 

36 

37 

38 

43 

52 

58 

60 

63 

52 

40 

35 

35 

48 

56 

63 

35 

29 

46.4 

VERIILIDN  LOCK 

MAX 

73 

66 

70 

69 

68 

74 

75 

71 

76 

81 

60 

61 

66 

61 

61 

65 

70 

67 

71 

75 

74 

79 

57 

48 

66 

61 

74 

77 

59 

48 

67.2 

S               B  B 

MIN 

50 

45 

43 

42 

44 

50 

44 

46 

50 

56 

44 

38 

37 

33 

34 

34 

36 

4  1 

50 

59 

60 

55 

40 

32 

32 

44 

51 

63 

32 

26 

43.4 

SOUTH  CENTRAL 

OB 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

72 

71 

71 

69 

68 

75 

73 

76 

76 

83 

59 

59 

65 

61 

60 

65 

69 

71 

74 

79 

78 

78 

69 

46 

55 

59 

73 

77 

61 

47 

68.0 

MIN 

56 

47 

46 

4  1 

4  1 

4  1 

44 

47 

55 

57 

46 

39 

40 

35 

36 

33 

36 

40 

50 

53 

58 

64 

42 

33 

33 

41 

50 

51 

35 

26 

43.9 

FRANKLIN  3  NM 

MAX 

72 

77 

69 

68 

77 

74 

70 

77 

81 

68 

58 

66 

61 

60 

62 

70 

70 

76 

79 

80 

80 

71 

46 

54 

62 

74 

78 

68 

49 

63 

68.7 

MIN 

52 

48 

45 

41 

42 

47 

45 

49 

68 

52 

45 

39 

41 

36 

34 

35 

36 

44 

55 

55 

63 

42 

38 

35 

44 

43 

56 

4  ) 

34 

26 

44 . 4 

JEANERETTE  EXP  STA 

72 

70 

y  1 

69 

68 

75 

74 

70 

77 

80 

60 

60 

65 

61 

61 

65 

70 

71 

77 

80 

79 

79 

60 

46 

54 

60 

75 

76 

47 

MIN 

51 

46 

41 

38 

40 

47 

43 

44 

50 

55 

45 

37 

38 

32 

32 

32 

34 

39 

50 

54 

59 

59 

41 

32 

35 

41 

50 

53 

33 

26 

42;l 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

69 

72 

70 

69 

76 

73 

69 

76 

80 

64 

62 

66 

61 

62 

65 

72 

72 

77 

81 

80 

80 

72 

48 

56 

61 

75 

79 

66 

48 

48 

68.3 

MIN 

53 

47 

44 

41 

43 

51 

46 

49 

64 

52 

44 

39 

43 

35 

35 

36 

3B 

43 

55 

56 

66 

46 

34 

32 

45 

45 

57 

45 

34 

30 

44.9 

MORGAN  CITY 

MAX 

73 

70 

71 

69 

68 

76 

74 

70 

77 

81 

65 

55 

66 

62 

60 

64 

69 

70 

75 

78 

78 

81 

74 

49 

56 

60 

76 

78 

61 

50 

68.5 

MIN 

57 

51 

51 

45 

45 

50 

48 

49 

55 

59 

49 

43 

43 

41 

40 

36 

39 

39 

46 

53 

56 

60 

43 

39 

40 

42 

45 

44 

38 

29 

45.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1979 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


7    8  9 


10   11  12 


13   14  15 


16   17  18 


19  20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28  29  30  31 


NEU  IBERIA  5  NU 

III 

SOUTHEAST 
BOOTHVILLE  WSCMO  CI 
OELTA-BRETQN  UL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEU  ORLEANS  USMO  AP 
N  0  AOBON  USrO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


74  68  70 
53    49  47 


72  69 
60  61 


74  69 
64  62 


78  76 
57  49 


73  68 
59  57 


70  73 
59  52 


71  73 
62  58 


71  71 
57  53 


73  71 
59  56 


74  71 
60  52 


75  70 
59  51 


79  72 
59  50 


69  67  75 
45    42  49 


64  70 
58  59 


65  67 
55  58 


69  66 
44  45 


69  67 
47  47 


67  74 
37  41 


68  72 
43  44 


69  73 
49  48 


66  74 
40  39 


67  70 
51  50 


72  73 
46  42 


65  70 
48  43 


70  68 
40  41 


74  70  78 
47     47  57 


77  82 
53  67 


69  76 
58  58 


75  75 
47  52 


69  76 
48  59 


77  86 
47  67 


77  84 
52  69 


75  82 
43  58 


75  73 
48  52 


68  75 
47  54 


76  86 
44  63 


72  79 
43  46 


81  58  60 
56    45  41 


74  62 
61  56 


78  69 
58  58 


63  61 
60  50 


92  69 
60  54 


68  67 
56  53 


70  57 
57  52 


78  60 
57  51 


72  70 
53  52 


74  67 
64  64 


77  64 
58  50 


84  64 

56  50 


66  60  61 
41     36  37 


56  60 
49  43 


60  58 
48  50 


60  61 
39  40 


61  59 
4 1  40 


59  66 

35  32 


60  63 
45  39 


61  63 
45  43 


60  65 
34  31 


63  64 
43  43 


62  60 
36  36 


58  63 
40  41 


61  60 
34  34 


64  72 
34     36  37 


64  63 
43  45 


62  65 
47  50 


65  70 
38  37 


64  69 
37  41 


70  70 
33  34 


70  71 
34  34 


69  73 
39  44 


70  71 
31  34 


66  76 
34  40 


66  71 
34  34 


70  90  79 
55    56  61 


75  78 
59  63 


75  75 
59  63 


77  77 
55  56 


75  75 
55  63 


77  80 
63  62 


78  82 
56  66 


78  79 
54  59 


75  76 
56  66 


79  79 
51  59 


80  90 
52  56 


80  57  48 
55    42  33 


79  91  79 
49    65  54 


69  64 
49  51 


78  63 
53  50 


69  55 
44  34 


74  60 
46  39 


69  59 
44  39 


54  56 
44  44 


55  55 
47  43 


76  54 
45  41 


74  60 
46  44 


80 

45  45 


74  54 
46  43 


75  49 
45  32 


55  60  75 
35    41  54 


71  75 
45  56 


66  69 
50  55 


60  72 
41  46 


79  80 
43  56 


76  79 
42  53 


74  80 
42  50 


76  81 
45  57 


78  79 
44  49 


74  79 
41  53 


62  79 
43  49 


78  59  49 
54    34  27 


66  51  45 
50    40  36 


74  60  46 
47    35  30 


79  60  49 
54    38  32 


50 

36  27 


6B  49  46 
44    36  29 


68  49  46 
49    38  34 


77  56 
46  36 


77  61 
47  32 


75  62 
50  35 


73  56 
50  36 


79  63  50 
54    36  28 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1979 


X 

DAT 

OF  MONTH 

c  T  A  T 1 nw 

3  1  A  1  I  UN 

DEPT 

TIMI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

16 

16 

U 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 

CALHOUN  EXP  STATION 

(INI 

4 

MAX 
M 1 N 

71 
59 

67 
56 

67 
55 

65 
53 

66 
49 

61 
54 

66 
55 

66 
59 

65 
55 

66 
61 

61 
52 

60 
51 

59 
50 

58 
50 

59 
48 

59 
48 

61 
49 

60 
49 

63 
53 

67 
56 

68 
59 

65 
60 

65 
52 

56 
49 

58 
48 

56 
50 

60 
50 

63 
52 

57 
47 

55 
46 

62,3 
52.5 

CLINTON  5  SE 

(INI 

4 

MAX 

M 1 N 

73 
65 

69 
58 

67 
57 

67 
55 

67 
56 

68 
55 

67 
59 

68 
58 

67 
58 

70 
64 

64 

57 

64 

53 

60 
52 

57 
51 

57 
49 

58 
48 

59 
48 

61 
50 

64 

52 

68 
57 

68 
59 

68 
63 

66 
56 

56 
50 

55 
49 

55 
50 

61 
49 

62 
55 

59 
51 

5 1 
49 

63.2 
54  .4 

CROWLEY  EXP  STATION 

(INI 

4 

MAX 
M I N 

81 
59 

67 
54 

70 
54 

71 
52 

71 
54 

71 
52 

71 
52 

70 
54 

73 
55 

75 
62 

64 

53 

65 
50 

63 
49 

62 
46 

82 
45 

63 
44 

71 
47 

68 
52 

- 

73 
57 

72 
57 

75 
64 

64 

51 

57 
43 

62 
52 

64 
48 

71 
49 

68 
56 

68 
43 

54 
40 

67.8 
51 .5 

HOUMA 

(IN) 

4 

MAX 
M I N 

69 
65 

68 
60 

69 
57 

66 
55 

71 
54 

72 
57 

71 
59 

70 
59 

74 
59 

65 

59 
59 

62 
52 

79 
51 

59 
48 

61 
48 

62 
47 

62 
47 

66 
49 

68 
52 

69 
60 

70 
57 

67 
62 

57 

58 

51 

57 
50 

62 
50 

63 
49 

61 
54 

54 

50 
49 

65.0 
54.2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

(INI 

4 

MAX 
MIN 

74 

60 

64 
54 

62 
53 

63 
51 

64 
51 

71 
51 

67 
54 

66 
55 

68 
55 

68 
60 

60 
52 

58 
48 

58 
48 

56 
45 

57 
45 

59 
45 

60 
46 

60 
47 

66 
54 

69 
56 

69 
60 

69 
60 

60 
51 

55 
46 

54 
47 

58 
49 

61 
49 

63 
54 

56 
45 

49 
43 

62 . 1 
51  .1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

(  INI 

4 

MAX 
MIN 

67 
53 

66 

51 

68 
51 

66 
50 

65 
50 

66 
49 

66 
49 

64 
49 

62 
52 

67 
56 

63 
50 

61 
48 

61 
47 

61 
46 

62 
46 

63 
47 

64 
47 

63 
47 

65 
52 

70 
55 

70 
60 

66 

53 

53 
48 

56 
45 

59 
45 

57 
46 

61 
46 

65 
48 

57 
42 

48 
41 

62.7 
49.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

(  INI 

4 

MAX 
MIN 

70 
62 

65 

57 

64 

55 

64 
54 

64 
54 

61 
55 

65 
57 

64 
56 

65 
58 

66 
58 

60 
53 

57 
49 

55 
49 

53 
46 

54 
46 

55 
45 

59 
48 

59 
50 

61 
53 

66 
57 

67 
59 

67 
63 

64 
56 

56 
49 

57 
49 

52 
49 

58 
48 

61 
54 

54 
45 

50 
42 

60.4 
52.5 

UlNNSeORO 

1  INI 

4 

MAX 

MIN 

69 
57 

67 
53 

66 
52 

66 
48 

64 

50 

65 
50 

67 
52 

64 

51 

65 
54 

65 
58 

65 
50 

59 
46 

58 
45 

57 
45 

57 
44 

57 
43 

60 
45 

58 
46 

62 
52 

66 
55 

66 
57 

65 
62 

62 
55 

55 
45 

56 
45 

53 
47 

59 
47 

61 
51 

57 
43 

50 
39 

61  .4 
49.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY  OF 

MONTH 

_i 

STATION 

-      cr  t3 

0°; 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1 3 

1  4 

t  5 

1 6 

1 7 

I  g 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2E 

2^ 

30 

31 

NORTHWEST  01 

RED  niV  VALLEY  EXP  ST* 

EVAP 

16 

1 1 

10 

09 

1 1 

12 

1  2 

10 

.06 

.09 

1 1 

09 

00 

.09 

.0: 

.01 

.01 

.07 

.06 

06 

19 

- 

0£ 

06 

Of 

Of 

16 

- 

2  898 

UIND 

65 

26 

12 

13 

27 

24 

24 

22 

71 

52 

'41 

26 

24 

2{ 

2( 

'4 

'39 

i  1 ; 

5< 

57 

3< 

3: 

3E 

8E 

66 

4 

1  184 

■  It 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.13 

.15 

.10 

.13 

.10 

.08 

.12 

.09 

.06 

.  16 

.09 

.09 

.10 

.  1  1 

.08 

.Oi 

.10 

.01 

.08 

.07 

.16 

.  1C 

.08 

- 

.09 

.04 

.06 

.14 

- 

2.978 

HIND 

29 

33 

22 

27 

13 

16 

39 

14 

35 

37 

59 

34 

44 

3' 

1 2 

1  \ 

1 2 

1  ( 

20 

16 

47 

56 

48 

IE 

35 

27 

39 

8C 

7; 

46 

984 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.  1  7 

.  19 

.  1 1 

.12 

.06 

.12 

.13 

.07 

.06 

.10 

.14 

.09 

.10 

.10 

.  1  1 

.18 

- 

- 

.06 

.06 

.15 

- 

3.216 

HIND 

39 

76 

50 

22 

24 

24 

75 

34 

88 

137 

80 

59 

40 

■4: 

'\i 

'2' 

2! 

42 

34 

99 

1  33 

57 

33 

90 

60 

56 

136 

42 

46 

171  1 

t      t  ( 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.21 

.18 

.18 

.15 

.12 

.12 

.21 

.07 

- 

- 

.13 

.15 

.13 

.16 

.08 

.  1 1 

.08 

.10 

.10 

.15 

.16 

.16 

.30 

.12 

.10 

.18 

.23 

.12 

4.478 

HIND 

65 

73 

55 

40 

23 

22 

51 

15 

62 

136 

96 

59 

66 

66 

43 

16 

1 1 

17 

24 

34 

72 

69 

101 

42 

72 

41 

23 

114 

128 

67 

1  723 

MAX 

75 

73 

72 

71 

72 

75 

72 

74 

73 

79 

60 

61 

66 

64 

64 

66 

70 

70 

72 

76 

77 

70 

64 

46 

55 

60 

71 

75 

62 

53 

67.9 

MIN 

54 

47 

46 

44 

45 

48 

47 

49 

52 

57 

48 

42 

43 

39 

39 

42 

44 

46 

47 

54 

56 

61 

43 

37 

36 

44 

47 

52 

35 

34 

45.9 

>      t  t 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 

.02 

.12 

.21 

.16 

.09 

.13 

.13 

.12 

.04 

.19 

.  1  7 

.08 

.19 

.00 

.01 

.  1 1 

.16 

.08 

.05 

.  1  1 

.12 

.12 

.07 

.06 

.20 

.00 

.10 

.10 

.13 

.13 

3.20 

UINO 

41 

46 

45 

26 

32 

30 

36 

23 

42 

108 

62 

32 

42 

45 

25 

14 

1 1 

13 

27 

36 

58 

56 

59 

47 

67 

45 

26 

51 

67 

45 

1263 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■  It 

NORTHUEST  01 
SHREVEPORI  USD  »P 

SNOUF»LL 
SN  ON  GND 
UTR  EOUIV 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  ST»T10N  INDEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1979 


STAT  I DN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

INTY 
1^  U  U  1 N  1  1 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcrnwpn 

Q- 
CJ 

CC 

Q. 

s 

SPECIAL 
(SEE  NOTESl 

ULJJLn  V  L_r\ 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  I  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MAR  1  I N 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

9  1 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

9  1 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

061  7 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

1  05 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DUTLt   J  WNW 

1232 

05 

RAP  I DES 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

I  365 

08 

ST  MARTIN 

30 

1  7 

91 

4  1 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

1  80 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

30 

1  2 

9  1 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

9  1 

0  1 

1  80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

CUV  1 Nb 1  UN  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAOUEMINES 

29 

1  3 

89 

1 6 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

3C 

50 

93 

1  8 

1  80 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

HHANKLIN   j  NW 

3313 

08 

b 1  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

90 

1  0 

1  45 

8A 

FRED  8  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

7A 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

1  50 

7A 

n  INTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

381  5 

09 

JEFFERSON 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWLLL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

1  25 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JUNtbBUHU   rlHt  lUWtH 

4732 

02 

1  A  p  1/  c  n  M 
JALKbUN 

32 

13 

92 

42 

320 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5f^78 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q. 
UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UN  I  ON 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

uo 

AVOYELLES 

T  1 
J  1 

uy 

^  d 

flA 
O  H 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN-  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV ILLE 

61  17 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT  I  N 

6364 

01 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

29 

41 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MA  TPU I TnruPQ 

dOo<: 

NATCHITOCHES 

A  C 

Q  T 

UD 

Q  A 

r 
L 

U 

n 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

Mru    DDI  PANIC    n    D  C 

n 
n 

fif^  7Q 

ORLEANS 

0  y 

y  u 

n  7 

u 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

26 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

7  1  1 

U  u 

ST  TAMMANY 

OU 

1  7 

PQ 

tjy 

/  7 

JU 

flA 
o  n 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

30 

19 

91 

14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAOUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GOOCHAUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  F ISH  &  WILDL  IFE 

ROOESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

OU  *i  D 

VERNON 

JU 

c;  7 
0  / 

y  J 

1  7 

^  Jo 

PI  A 
u  M 

flA 
on 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

C 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

BA 

CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDALIA  2 

9357 

05 

CONCORD  1  A 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

C 

VIDALIA  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

WATSON  3  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

30 

36 

90 

54 

65 

7A 

RALPH  E  CLARK  JR 

WESTDALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

32 

08 

93 

30 

140 

7A 

H 

ABSOLUM  P  DILL 

SEE  REFEflENCE  NOTES  EOLLOHING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


1979 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


WINN 

FRANKLIN 
WINN 
RAPIDES 
E  BATON  ROUG 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


92  41 

9)  42 

92  39 

92  28 

91  08 


160 
80 
220 
I  16 
85 


C  H 
CGH 


ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIANA      -      NOVEMBER  1979 
SPECIAL      WEATHER  SWIMARY 


During  November  on  the  average,  the  Lousisana  cli- 
mates tend  to  be  fair  and  not  excessively  rainy  — 
mostly  a  cooler  version  of  October.     November  1979 
was  not  an  exception  to  the  general  rule,  and  the 
extended  periods  of  fair  weather  continued  to  be 
noteworthy.     Continental  weather  types  and  associated 
northerly  and  northeasterly  winds  dominated  most  of 
the  month,  and  strong  flows  of  tropical  air  (OR  and 
PGR  weather  types)  were  restricted  mostly  to  the 
8th-9th,  and  again  during  the  18th-21st.  Conse- 
quently, monthly  average  temperatures  were  below 
average  over  the  entire  state  (2  to  4°),  and  freez- 
ing temperatures  late  in  the  month  occurred  every- 
where except  over  wetlands  adjacent  to  the  Gulf  Coast. 

At  most  places  in  Louisiana,  significant  quantities 
of  precipitation  were  restricted  to  two  weather 
events:     a  cold-front  passage  on  the  9th-10th,  and  a 
mid-winter  type  storm  period  between  the  21st-25th. 
In  synoptic  weather  type  terminology,  these  two  storm 
periods  included  mostly  Frontal  Gulf  Return  (PGR)  and 
Frontal  Overrunning  (FOR)  weather.  Precipitation 
during  these  two  events  was  great  enough  so  that 
monthly  precipitation  was  greater  than  average  at 
almost  all  locations.     There  were  no  reports  of  wide- 
spread damage  due  to  severe  weather  or  flooding,  and 
the  small  number  of  rainy  days  was  especially  favor- 
able for  harvesting  crops  and  outdoor  activities. 

The  preliminary  analysis  of  the  synoptic  weather 
types  over  southeastern  Louisiana  for  November,  1979, 
shows  the  following  frequencies,  with  the  ten-year 
average  for  1966-1975  included  for  comparison  (in 
the  previous  newsletters  the  average  data  were  listed 


incorrectly  as  representing  1965-1974). 


November 


1965-1974 

Synoptic  Weather  Type 

1979 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

4 

3 

Continental  High  (CH) 

43 

33 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

23 

17 

Coastal  Return  (CR) 

10 

16 

Gulf  Return  (GR) 

13 

13 

Frontal  Gulf  Return  (PGR) 

7 

16 

Gulf  Tropical  Disturbance  (GRD) 

0 

1 

Gulf  High  (GH) 

0 

2 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

66 

50 

Tropical  Index  (GR  +  FGR) 

20 

30 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GTD) 

30 

34 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Continental  High 
(CH)  and  Continental  Index  frequencies  of  43  and  66%, 
respectively,  are  the  third  highest  for  November  of 
the  entire  data  series  beginning  with  1963.  Similar- 
ly, the  7%  frequency  for  Frontal  Gulf  Return  (FGR) 
weather  was  the  second  lowest  of  the  data  series. 
Consequently,  there  were  more  frequent  northerly  and 
northeasterly  winds,  rather  than  southerly  and  south- 
westerly winds.     The  high  frequency  of  CH  weather 
also  produced  more  fair,  cool,  and  dry  days  than 
average . 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Addit  ional  in format  ion  regarding  the  c limate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  Nat  ional  CI imatic  Center ,  Federa I  Building ,  Asheville ,  N  .C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  bS^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  Stat  ions .  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  tor  the  2U  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat ions ;  consequently ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941*-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Uouma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp 
St.  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:   Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


02 

0.1%  to  S 

02 

0% 

oz 

ox 
oz 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record   in  the  "Supplemental   Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-*"*-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  lull  month. 
R        Amounts   from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1933  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Dat^i,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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Climatological  Data 


OUISI  ANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION: 


3  STATIONS 
CONVERSE 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
GONZALES 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


81  DATE 
9  DATE 
9.01 
2.21 

6.58  DATE 


3  + 


13 


SUPPLEMENTAL  DATA 


WIND 

ISPEEO  -  n.P.H. ) 

RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION 

ION  or 
I  niLE 

T  MILE 

STANDARD  OP  TIME 

CENTRAL 

I  1  TENTH! 
VER 

OIBECT 

BESULI. 

a 

PASTES 
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DATE  01 
PASTES 

00 

06 

12 

18 

a 

o 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

4 

2 

.  1 

6.0 

28  +  + 

18 

23 

84 

89 

60 

62 

5 

2 

4 

0 

0 

1 

12 

6. 

7 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5 

2 

.  1 

6.9 

23  +  + 

32 

23 

89 

90 

60 

74 

5 

4 

3 

1 

1 

0 

14 

5. 

9 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

3 

2 

.9 

6.3 

15  +  + 

34 

31  + 

78 

82 

61 

69 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

1  1 

55 

6. 

9 

SHREVEPORT  WSO  AP 

1 

0 

.0 

7.0 

22  +  + 

18 

23 

78 

83 

55 

61 

2 

3 

1 

2 

1 

0 

9 

55 

5. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  OATS 

SNOW,  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

STATION 

MAX. 

MIN. 

S 

X 

E  1 

a 

E 

nODE 

2  z 

a 

a 

UJ 

•  s 

£ 

£ 

i  s 

5 

To 

*3 

Ts 

i 

£ 

o 

o 

g 

* 

o  u. 

^ 

° 

° 

o  u. 

1       «  t 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

59 

.0 

33 

.0 

46 

0 

74 

24* 

15 

19  + 

582 

0 

1 9 

Q 

3.83 

1  .42 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

LOGANSPORT  4  ENE 

62 

.5 

35 

.5 

49 

0 

76 

23 

14 

IB 

492 

0 

0 

1 8 

Q 

3.25 

-  1  .25 

1  .49 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

MINDEN 

59 

.6 

33 

.7 

46 

7 

-  1  .3 

75 

24* 

17 

18 

565 

0 

0 

Q 

2.57 

-  2.09 

1.12 

13 

.0 

0 

5 

2 

] 

PLAIN  DEALING 

59 

2 

32 

_  2 

45 

7 

-  1,4 

73 

24  + 

1 6 

1 9  + 

593 

0 

0 

19 

0 

3.97 

.  38 

1  .20 

1  3 

.0 

0 

6 

4 

2 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

59 

]9 

33 

'g 

46 

9 

76 

1 2 

1  8 

1 8 

554 

0 

0 

17 

0 

3^05 

1  .33 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

SHREVEPORT  HSO  AP  R 

60 

6 

37 

] 

48 

9 

_  3 

76 

1 1 

1 6 

1 8 

498 

0 

0 

12 

0 

3.12 

-  1.07 

1  .29 

12 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

47 

2 

-  1  .0 

3.30 

-  1.18 

.0 

«      «  1 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

59 

5 

35 

0 

4  7 

3 

76 

1 1 

1 5 

1 8 

540 

Q 

1 2 

Q 

3  74 

1  68 

1  2 

.0 

0 

4 

2 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

5B 

!? 

33 

'.S 

46 

3 

-  2.5 

76 

12 

15 

18 

576 

Q 

Q 

I  g 

Q 

3!63 

-1.10 

1  .84 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

HOMER  EXP  STATION 

59 

.0 

32 

.9 

46 

0 

73 

12 

14 

18 

583 

1 9 

Q 

2.97 

1  .27 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONROE  FAA  AP 

57 

.5 

35 

.8 

46 

7 

-  1  .6 

77 

1 1 

IB 

18 

563 

1  3 

Q 

4.66 

-     .  14 

2.97 

12 

,  0 

0 

4 

2 

2 
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57 
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33 

_  6 

45 

6M 

77 

1  2 

1  g 
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0 

0 

17 

0 
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_  0 

0 

5 

2 

2 
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59 
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34 
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47 

Q 

7 

74 

1 2 
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1 9 
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0 

0 

15 

0 
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1  3 

.0 

0 

4 

2 

2 
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60 
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34 
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7 
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76 
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0 

0 

16 

0 
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1  3 

.0 

0 
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2 

DIVISION 

46 

7 
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4.21 
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.0 
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NORTHEAST  03 

BASTROP 

60 

.7 

35 

.5 

48 

1 
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72 
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1  7 

18 
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- 

. 

0 

4.64 
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14 
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0 

5 
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35 
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46 

5M 

78 

12 
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18 
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Q 

0 

4.62 
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13 
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0 

4 
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56 

,5 

33 

,9 
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2 
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75 

12 

19 

18 
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13 
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0 
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56 

0 

36 

5 
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3 
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546 
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0 

6. 08 
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7 
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57 
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34 

4 

45 

9 
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78 

1 2 

\  1 

1 8 
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0 

0 

14 
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0 

6 

2 

2 

UINNSBORO 
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5 
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0 

16 

0 
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-  1.45 

2.17 

1  3 

.0 

0 

g 

2 

1 

DI V 1 SION 

46 

6 

-2.1 

4  .54 

-  .75 

.0 

>      •  « 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

58 

.9 

32 

.6 

45 

8 

76 

12 

1 1 

18 

589 

1  6 

3.54 

1  .45 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

CONVERSE 

60 

.3M 

32 

.0 

46 

2M 

76 

24 

9 

18 

584 

Q 

2 1 

0 

3.74 

1 .45 

13 

_  0 

0 

6 

3 

2 

LEESVILLE 

62 

.9 

35 

.5 

49 

2 

-2.1 

79 

12 

17 

18 

485 

5.75 

.21 

2.13 

13 

0 

0 

7 

3 

3 

MANY 

6 1 

9 

33 

5 

47 

7 

77 

21 

15 

1 3 

536 

0 

0 

17 

0 

6.10 

4.04 

1 3 

\  0 

0 

7 

2 

1 

NATCHITOCHES 

6 1 

_  3 

35 

_  9 

48 

g 

-  2.6 

79 

1 2 

1  9 

1  Q 

503 

0 

0 

13 

0 

5*59 

.91 

3*57 

1  3 

'  0 

0 

7 

2 

2 

ROSEPINE  EXP  STATION 

6 1 

9 

36 

4 

49 

2 

78 

1 2 

1  7 

1  9 

486 

. 

^ 

^ 

5.63 

2.44 

1 3 

.0 

0 

9 

3 

-J 

DIVISION 

47 

8 

-  2.9 

5.06 

.05 

0 

t      *  « 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

61 

.2 

36 

.9 

49 

1 

77 

12 

21 

18 

490 

0 

0 

1 1 

0 

5.92 

2.78 

13 

0 

0 

6 

3 

3 

BELAH  FIRE  TOWER 

61 

.2 

37 

.2 

49 

2 

79 

12 

16 

18 

492 

0 

0 

12 

0 

4.79 

1  .56 

13 

0 

0 

7 

3 

2 

60YCE  3  WNW 

60 

7 

39 

4 

49 

g 

75 

23  + 

22 

1 8 

469 

0 

0 

8 

0 

5.45 

3  65 

1 2 

^0 

0 

4 

2 

2 

BUNK  IE 

60 

7 

37 

Q 

49 

3 

-  2.3 

78 

1  2 

22 

1  8 

480 

1 0 

5  83 

4  1 

1  75 

1 4 

.0 

0 

7 

4 

3 

GRAND  COTEAU 

63 

'o 

41 

'.2 

52 

2 

78 

1  1 

25 

18 

401 

0 

0 

7 

0 

2^54 

-  3!04 

1  !38 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

60 

.3 

36 

.7 

48 

5 

78 

12 

20 

19* 

502 

0 

0 

12 

0 

6.70 

3.90 

13 

.9 

0 

6 

3 

2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

60 

5 

36 

4 

48 

5 

78 

1 2 

20 

1 8 

504 

'  0 

9.01 

6  58 

1  3 

.0 

0 

7 

3 

2 

MAMOU  i  S 

64 

^OM 

44 

JM 

54 

IM 

78 

1 1 

28 

IB 

343 

Q 

4^41 

2^90 

13 

.0 

0 

5 

2 

' 

MELV ILLE 

62 

,0 

37 

.4 

49 

7 

-  3.9 

78 

12 

20 

IB 

472 

A 

3.96 

-   1  .61 

1  .49 

13 

0 

0 

5 

3 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

62 

5 

37 

.2 

49 

9 

78 

24  + 

20 

19 

468 

2 

I* 

3.42 

1  .3r 

1  4 

0 

0 

5 

3 

' 

OLD  RIVER  LOCK 

60 

.6M 

35 

.2M 

47 

9M 

78 

12 

1 9 

18 

523 

0 

0 

14 

0 

3 . 59 

1.57 

1  4 

0 

0 

5 

3 

1 

OLLA  3  SSW 

59 

7 

32 

g 

46 

2 

78 

1 2 

1 5 

19  + 

578 

1  \ 

5*74 

3  77 

1  3 

'.a 

0 

g 

2 

2 

WOODHORTH  2  SE 

6 1 

^0 

36 

6M 

48 

BM 

76 

24  + 

20 

1  8 

497 

0 

8  95 

2  52 

6  22 

1  3 

.0 

0 

7 

3 

' 

DIVISION 

49 

5 

-  2.4 

5.41 

-  .34 

*      >  s 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

63 

.9 

37 

.8 

50 

9 

-  1  .0 

79 

24 

19 

18 

440 

0 

0 

12 

0 

4.17 

1  .61 

13 

0 

0 

5 

2 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

61 

.6 

3B 

.3 

50 

0 

-  2.9 

78 

23 

20 

18 

465 

0 

0 

1 1 

0 

2.82 

-  2.21 

2.16 

13 

!o 

0 

5 

1 

1 

BOGALJSA 

6 1 

9M 

36 

OM 

49 

ON 

-  2  9 

74 

1 3 

2 1 

1  9  + 

494 

2  80 

-  3  50 

9 1 

1  4 

.0 

0 

g 

3 

0 

CLINTON  5  SE 

61 

!9 

36 

.9 

49 

4 

-  2^9 

76 

12 

19 

18 

484 

Q 

Q 

1  4 

3!80 

-  2!l0 

1  .66 

13 

.0 

0 

5 

3 

COVINGTON  4  NNU 

63 

.9 

3B 

.5 

51 

2 

-  2.4 

76 

13 

18 

18 

424 

0 

0 

14 

0 

2.75 

-  3.30 

.80 

24 

Q 

0 

7 

2 

0 

FRANKLINTON  3  SH 

60 

,2 

35 

,  7 

48 

0 

72 

10 

19 

1 8 

521 

0 

0 

13 

0 

6  40 

4  60 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

1 

HAMMOND  3  NW 

60 

5M 

37 

OM 

48 

8M 

-  4.9 

75 

1 3 

1 9 

1  8 

498 

0 

0 

15 

0 

3  81- 

-  1.92 

1  80 

1  4 

.0 

0 

5 

3 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

61 

'.W 

38 

'o 

50 

OM 

78 

24 

22 

18 

466 

0 

0 

15 

0 

3^21 

1  '.  10 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

SEIDELL  WSFO 

62 

.8 

39 

.  1 

51 

0 

73 

24  + 

22 

18 

435 

0 

0 

8 

0 

3.98 

1  .58 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

49 

8 

-  2.6 

3.75 

-2.11 

.0 

s      >  a 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

62 

.  1 

38 

.4 

50 

3 

78 

12 

21 

19 

453 

0 

0 

6 

0 

2.83 

-  2.63 

1  .40 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

DE  QUINCY  4  N 

64 

.5M 

36 

.7 

50 

6M 

77 

12 

19 

18 

439 

0 

0 

13 

0 

3.85 

-  1  .Bl 

2.30 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

DE  RIDOER 

62 

.7 

37 

.3 

50 

0 

77 

24  + 

21 

18 

463 

0 

0 

10 

0 

4.85 

1  .70 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.suna 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

Of 

DAYS 

SNOU,  SLEET 

_ 

nr 

_  (. 

ST  AT [ ON 

MAX, 

MIN, 

_, 

UJ 

i 

a 
r 

a  a 

a  a 

§  i 

s 

«  r 

«  X 

3 

a  ^ 

g 

g 

§  ; 

U>  Z 

Si  S 

1 

3 

i 

a  s 

1 

-t  r 

2 

s 

°. 

S 

If 

Us 

si 

hi 

i 

C  o 

o 

ELIZABETH 

62. 6M 

37.0 

49. 8M 

-  2.0 

76 

12 

20 

18 

467 

0 

0 

1 1 

0 

8,34 

2.06 

4.52 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

HACKBERRY  8  SSU 

60. 1 

43.5 

51 .8 

-2,1 

74 

12 

28 

16 

404 

0 

0 

2 

0 

3,43 

-  1  .28 

1 .23 

14 

0 

0 

4 

3 

2 

JENNINGS 

60.3 

38.4 

49.4 

-  5.2 

75 

24t 

22 

IB 

481 

0 

0 

7 

0 

3.95 

-  1  .88 

1 .53 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

62  9 

40  B 

51  9 

-  2.4 

76 

1  \ 

24 

18 

400 

0 

0 

5 

0 

3,22 

-  2.48 

1  67 

1 3 

.0 

0 

5 

2 

1 

06ERL1N  FIRE  TOUER 

62!5 

38!? 

sole 

76 

12 

20 

16 

442 

0 

0 

8 

0 

4!48 

3;oi 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

62.2 

41  . 1 

51.7 

76 

13 

24 

19  + 

409 

0 

0 

3 

0 

3.33 

1 .85 

13 

.0 

0 

5 

2 

t 

VERMILION  LOCK 

61  .7 

39.  IM 

50. 4M 

75 

13 

24 

19+ 

452 

Q 

Q 

Q 

Q 

3.84 

1 .62 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

D I V  I S ION 

50 . 7 

-  2.9 

4.21 

-  1  .25 

.0 

•  IS 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

62.6 

38.2 

50.4 

-  3,9 

76 

13  + 

21 

18 

450 

0 

0 

8 

0 

2.55 

-  2,78 

1  .20 

14 

0 

0 

5 

2 

FRANKLIN  3  UU 

63.6 

41  .4 

52.5 

-  3,1 

79 

12t 

24 

18 

392 

0 

0 

5 

0 

2.42 

-  2.62 

1  .65 

13 

.0 

0 

4 

1 

JEANERETTE  EXP  STA 

62  6M 

38  BM 

50  7M 

78 

1 3  + 

23 

19  + 

442 

0 

0 

8 

0 

3  37 

-  t  90 

1  78 

1  4 

,0 

0 

4 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

63!9 

42!8 

53!4 

-  ,6 

79 

1 1 

25 

18 

369 

0 

0 

4 

0 

2!32 

-  2^82 

1  !  1 7 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

MORGAN  CITY 

63.4 

40.5 

52.0 

-4,1 

79 

24* 

26 

18 

402 

Q 

Q 

Q 

2.88 

-  2.36 

1  .20 

14 

,0 

0 

7 

2 

1 

NEU  IBERIA  5  NH 

63.  BM 

41  .3M 

52. 6M 

79 

13 

24 

18 

378 

0 

0 

5 

0 

3.13 

1  .42 

14 

.  0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

51.9 

-  2,8 

2.78 

-  2 . 32 

.0 

tit 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

60.4 

46.7 

53.6 

74 

23 

31 

19 

350 

Q 

Q 

Q 

2.86 

1  . 16 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

DELTA-BRETON  ML  REF 

6 1  2M 

48  3M 

54  BM 

75 

1 3 

37 

1 9 

3 1 3 

0 

0 

0 

0 

3  67 

2  47 

1  4 

.0 

0 

4 

3 

1 

DONALDSONV  ILLE 

62;4M 

40!2 

51  !3M 

-  4.3 

BO 

12 

23 

18 

426 

0 

0 

5 

0 

2^57 

1  '.  15 

14 

0 

0 

6 

1 

1 

GALLIANO 

63.6 

43.2 

53.4 

80 

13t 

27 

19  + 

369 

0 

0 

4 

0 

3.82 

1  .78 

6 

'.0 

0 

7 

2 

1 

HOUMA 

65  .5M 

40 .  6M 

53 . 1 M 

-  3.9 

8 1 

1 2 

24 

19  + 

374 

0 

0 

6 

0 

2.97 

-  2.15 

,88 

6 

.0 

0 

B 

2 

0 

NEM  ORLEANS  USMO  AP  R 

63.6 

41.3 

52.5 

-  2.3 

81 

12  + 

26 

IB 

396 

0 

0 

6 

0 

3.07 

-  2.06 

.78 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

64.0 

44.5 

54.3 

-  1.6 

80 

1 1 

30 

18 

346 

0 

0 

3 

0 

2.52 

-  2.35 

.55 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

PARAOIS  7  S 

65.0 

41  .6 

53.3 

80 

12 

23 

IB 

365 

0 

0 

5 

0 

2.97 

-  2.16 

.95 

22 

.0 

0 

8 

1 

0 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

64.0 

43.5 

53.8 

76 

23  + 

23 

19 

349 

0 

0 

3 

0 

3.49 

1  .36 

13 

,0 

0 

6 

2 

2 

RESERVE 

63. 3M 

37. 9M 

50. 6M 

-  3,0 

79 

13 

23 

IB 

451 

0 

0 

10 

0 

3.41 

-  2.27 

1  .58 

14 

.0 

0 

SAINT  BERNARD 

63. 7M 

40.8 

52. 3M 

77 

23 

25 

19 

393 

0 

0 

4 

0 

2.52 

.77 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

THIBODAUX 

65.2 

39.3 

52.3 

-  3,7 

81 

13 

24 

IB 

403 

0 

0 

6 

0 

2.32 

-  3.26 

.53 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

52.9 

-  3,3 

3.03 

-  2.03 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6  7 


9    10  11  12    13  14  15    16  17  18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


NODTHUEST  01 

COTTON  VALLET 
GLOSTEB  1  U 
HANNt  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USU 
niNOEN 

nOORINGSPORT  I  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  E«P  STA 

RODESSA 

SHREVEPORT  OOUHTOkN 
SHREVEPORT  kSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EKP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EVP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOHER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEAflSVILLE  FIRE  TONER 
STERLINGION 
UINNFIELD  2  U 
UINONA  FIRE  TONER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  G  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  HSU 
SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 


NEST  CENTRAL  0. 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TONER 
6ELAH  FIRE  TONER 
eOYCE  3  UNN 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEN  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOOOUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TMR 
AMI  IE 

BATON  ROUGE  USO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
B0GALU5A 

CLINTON 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNN 
OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 

FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENNELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 
LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TONER 
SHERIDAN  FIRE  TONER 

SEIDELL  USFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TONER 
NATSON  3  ENE 
ZACHARY  2  ESE 


3.63 
4.36 
4.41 


3.17 
3.25 
2.93 
2.57 
3.93 

3.97 
3.05 
3.40 
3.50 
3.12 


3.74 
3.63 
5.43 
2.97 
4.63 

3.24 
4.66 
4.76 
3.55 
3.49 

3.17 
5.52 
6.25 


3.54 
3.74 
5.27 
4.25 

5.75 

6.10 
5.59 
5.63 
5.35 


B.74 
3.96 
3.42 
3.59 
5.74 

3.63 
2.73 
5.2S 
6.24 
B.95 


2.75 
3.12 
7.01 

6.40 
4.95 
3.52 
3.81 
3.73 

3.21 
3.38 
4.46 
4.95 
5.39 

3.98 
3.01 
3.72 
3.31 


1.17 
1.12 
1  .06 

1  .20 
1  .24 

1  .15 

I  .82 


.04 
1  .84 
4.20 

1  .27 


1  .45 
1  .45 
3.49 


4.04 

3.57 
2.44 
2.30 


1  .60  I .75 

.71  1.69 

1.38  .30 

3.90  .65 

6.58  .59 

2.90  .25 

4.90  1.70 

1 .49  1.13 

.92  I .30 

.60  1.57 

3.77  .■■ 

.62  1.52 

.60  1.50 

.55  2.04 

2.95  .73 

6.22  .90 


4.60 

I .83  I .50 

.97  1.38 

.06  1 .80 

.71  1.60 

.21  1.10 

.74  1 .52 
I  .30 

2.27  .56 

2.43  .73 

.01  .98 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


.54  .38  1.41 

.26  .04  I .45 

.22  T  1.00 

.50  .40 

.49  .14  1. 

.25  1.12 

.19  I.IB 

.16  1.3B 

.23  .12  . 

.96  .27  1 . 

.66  .61  1. 

.31  .01  1. 

.53  .49  .91 

.49  .22  .75 


.15 


1  .05 


28  1.35 

I  .20 

12    .05  1.13 

20    .02  1  .20 

20    .01  1.25 


.33  1 .00 

.07  1 .02 

.24  1 .39 

.60  1 


.12  .04  .67 
.19    .56  1.42 


.10  1 .25 

.09  .05  .62 

.39  .03  1 .19 

.14  .06  1.00 


.06  .33 

.K  .15 

.25  .23 

.31  T  1.16 


.15  .05 
.25    .64  1 .27 
.25    .92  1 .06 


.19    .07  .59 


.29     .80  .52 


.14  .02  .45 
.22  .11  .45 
.20    .40  .39 


.23  .60  .42 
.16    .05  .56 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUIHUESI  07 
IBBEVILLE 

CROULEI  EKP  SIAIION 

OE  Qumcr  <  N 

OE  R I  ODER 
ELIZtBEIH 

HtCKBERRT  B  SSU 

JENNINGS 

KINOER  3  N 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  MSG  AP 

LONGVILLE 
HERMENTAU 
HIIIIE  2  SE 
OAKDAlE 

OBERlin  riRE  lOHEfl 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGARTOUN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

BATOU  SORREL  LOCK 
euTIE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  SI» 

LAFATETIE  FAA  AP 
HORGAN  CITI 
NEH  ISERIA  5  NU 
PLAQUEHINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USCnO  CI 
OELIA-BRETOH  kL  REF 
OONALOSONVIUE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUHA 

NEU  ORLEANS  HSMO  AP 
K  0  AOSON  USFO  CI 
«EU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  U 

NEU  ORLEANS  HATER  PLT 

NEH  ORLEANS  CITT  HALL 

NEU  ORLEANS  0  P  S  S 

NEU  ORLEANS  0  P  S  3 

NEU  ORLEANS  D  P  S  6 

PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EKP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


2.63 
3.BS 

A.  BS 

B.  34 

3.i3 
3.9S 
A. 25 
3.86 
3.22 

6.75 
2.78 
5.05 
3.76 
A. 48 

3.33 
8.24 
4.40 
3. 84 

2.86 


6.70 
3.41 
2.55 
2.42 
3.37 

2.32 
2 

3.13 
3.09 


2.B6 
3.87 
2.57 
3.82 
2.21 

2.97 
3.07 
2.52 
2 

2.25 

3.12 
3.39 
3.07 
2.72 
2.50 

2.97 
3.49 
3.41 

2.52 
2.32 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12   13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


.03  1.70 

.32  1 .40 

2.30  .41 

1.30  .45 

4.52  .80 

.63  I .23 

.73  1.53 

1.50  .22 

1.25  1.10 

1 .67  T 

1.52  1.03 

.45  1.20 

2.05  1.75 

1.11  I .67 

3.01  .28 

1.85  .62 

1.91  .67 

.32  2.38 

.60  1 .62 

.67  1 .01 


3.90  .65 

.57  1.33 

.35  1.20 

1.6S  T 

.15  1.78 

1.17 

.12  I . 20 
I  .42 

.73  1.30 


2.47 

1.15 
.15 


.05    .58  .01 


.11  .53 

.39  .12 
1  .36 

I  .58 

.55 

.02  .53 


.01  1.04 
.04  1.22 
.03  .80 
1 .09 


.37 
1.07 
.73 


.39    .03  1.19 


.50    ,08  .23 


.55    .49  .29 

.12  .77  .11 
.10    .26  .50 


.42    .37  .35 


.30 
.29 
1.23 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

P  T  A  T  I  n  M 

b  1  A  1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  0 

1  0 

1  7 
1  / 

1  Q 
1  o 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t        t  1 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

46 

56 

49 

54 

63 

68 

62 

67 

57 

62 

70 

74 

58 

50 

54 

50 

61 

38 

5 1 

63 

68 

66 

66 

69 

67 

^1 

46 

48 

59 

Q 

MIN 

20 

20 

25 

25 

27 

33 

27 

27 

27 

27 

30 

58 

40 

35 

29 

30 

20 

15 

15 

35 

55 

59 

69 

45 

35 

32 

32 

38 

40 

31 

32 

33 

'.0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

59 

54 

59 

69 

70 

63 

72 

61 

64 

73 

74 

70 

48 

57 

50 

61 

57 

52 

63 

68 

67 

76 

66 

59 

50 

49 

53 

62 

5 

MIN 

19 

24 

26 

29 

32 

51 

25 

30 

26 

29 

56 

48 

41 

37 

30 

30 

25 

1  4 

28 

46 

56 

58 

52 

45 

32 

31 

36 

44 

40 

32 

29 

35 

'.i 

MINDEN 

MAX 

45 

58 

49 

57 

65 

69 

62 

69 

58 

64 

72 

75 

66 

49 

55 

51 

61 

39 

4  7 

62 

69 

66 

67 

68 

66 

50 

44 

46 

59 

g 

MIN 

21 

22 

27 

26 

27 

33 

28 

29 

29 

29 

32 

59 

40 

36 

34 

32 

22 

17 

18 

29 

53 

58 

58 

47 

31 

33 

34 

39 

39 

34 

28 

33 

'j 

PLAIN  DEALING 

MAX 

47 

57 

50 

57 

64 

69 

62 

69 

59 

63 

70 

73 

55 

50 

55 

54 

60 

40 

48 

63 

67 

66 

67 

73 

58 

64 

68 

65 

51 

44 

47 

59 

.2 

MIN 

19 

21 

26 

26 

26 

33 

27 

27 

27 

28 

32 

54 

39 

34 

33 

29 

19 

16 

16 

19 

50 

58 

58 

43 

34 

32 

32 

39 

38 

31 

32 

32 

.2 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

47 

57 

51 

55 

65 

68 

62 

72 

60 

64 

72 

76 

64 

49 

57 

48 

61 

39 

50 

63 

68 

67 

70 

74 

59 

64 

68 

63 

51 

45 

49 

59 

.9 

MIN 

22 

24 

27 

26 

26 

34 

26 

27 

28 

30 

31 

57 

40 

36 

30 

31 

22 

18 

19 

31 

51 

57 

57 

47 

36 

36 

36 

40 

39 

32 

33 

33 

.9 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

57 

51 

56 

65 

72 

61 

69 

60 

63 

74 

76 

67 

50 

55 

48 

60 

38 

52 

64 

69 

67 

70 

75 

61 

65 

70 

65 

52 

44 

50 

52 

60 

.6 

■  It 

MIN 

23 

30 

29 

29 

40 

34 

29 

40 

32 

32 

58 

43 

42 

38 

34 

32 

20 

16 

32 

51 

59 

60 

52 

43 

36 

35 

39 

43 

34 

31 

33 

37 

.  1 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

46 

50 

54 

65 

70 

62 

68 

59 

66 

73 

76 

66 

48 

55 

50 

61 

39 

50 

65 

68 

66 

65 

58 

69 

4? 

47 

59 

MIN 

21 

27 

28 

24 

35 

33 

27 

34 

29 

30 

54 

43 

39 

35 

30 

34 

20 

15 

30 

48 

57 

57 

51 

40 

34 

31 

34 

38 

32 

33 

35 

'.0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

47 

56 

48 

51 

65 

68 

61 

68 

57 

63 

72 

76 

65 

45 

55 

47 

60 

37 

5 1 

6 1 

69 

65 

65 

74 

56 

6 1 

68 

MIN 

23 

24 

25 

23 

25 

39 

28 

31 

28 

29 

33 

58 

39 

35 

29 

34 

20 

15 

20 

32 

51 

56 

56 

51 

38 

31 

31 

36 

38 

34 

36 

33 

'8 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

47 

56 

48 

55 

66 

68 

61 

68 

57 

64 

72 

73 

66 

46 

54 

52 

60 

38 

50 

62 

68 

66 

66 

70 

57 

63 

68 

6  7 

49 

MIN 

20 

26 

25 

25 

26 

38 

26 

28 

28 

30 

32 

56 

37 

33 

28 

32 

18 

14 

15 

32 

52 

57 

58 

45 

37 

30 

33 

40 

38 

28 

32 

32 

9 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

56 

44 

48 

61 

67 

60 

65 

54 

60 

70 

77 

67 

46 

51 

50 

60 

34 

45 

6 1 

67 

67 

65 

73 

56 

62 

66 

65 

48 

45 

57 

5 

MIN 

24 

30 

26 

24 

31 

35 

29 

36 

31 

30 

54 

43 

38 

35 

32 

34 

20 

18 

29 

48 

53 

53 

55 

43 

37 

32 

36 

42 

40 

34 

38 

35 

8 

MONROE  NLU 

MAX 

46 

56 

44 

49 

63 

68 

58 

67 

55 

63 

71 

77 

66 

45 

52 

49 

59 

33 

47 

61 

70 

66 

72 

56 

62 

68 

66 

48 

44 

47 

57 

6 

MIN 

23 

27 

25 

23 

24 

40 

28 

29 

28 

30 

32 

54 

38 

35 

31 

34 

20 

16 

18 

32 

51 

53 

53 

50 

39 

31 

33 

37 

39 

32 

37 

33 

6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

51 

56 

49 

54 

65 

68 

61 

68 

57 

64 

71 

74 

66 

47 

55 

56 

60 

38 

60 

65 

70 

66 

66 

72 

55 

62 

69 

67 

50 

46 

48 

59 

5 

MIN 

21 

27 

28 

24 

32 

40 

28 

33 

30 

30 

39 

57 

38 

34 

30 

35 

19 

15 

22 

32 

50 

56 

56 

51 

37 

32 

32 

35 

37 

35 

36 

34 

5 

HINNFIELO  2  H 

MAX 

55 

50 

53 

64 

68 

64 

66 

66 

63 

72 

;6 

65 

61 

55 

52 

62 

51 

48 

62 

67 

68 

66 

71 

65 

64 

68 

64 

53 

48 

47 

53 

60 

9 

■          «  « 

MIN 

19 

23 

25 

20 

29 

42 

25 

27 

26 

27 

51 

60 

39 

34 

30 

34 

21 

1  4 

25 

42 

54 

55 

57 

48 

37 

29 

31 

38 

39 

32 

38 

34 

5 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

57 

50 

52 

64 

65 

64 

67 

69 

63 

72 

7  1 

66 

6 1 

55 

52 

60 

50 

49 

59 

67 

66 

65 

72 

7  1 

60 

69 

66 

63 

46 

45 

60 

MIN 

24 

21 

26 

26 

22 

42 

28 

29 

29 

29 

38 

60 

38 

34 

32 

33 

19 

1  7 

31 

46 

54 

55 

61 

42 

40 

33 

38 

40 

38 

35 

40 

35 

5 

EPPS  6  HNH 

MAX 

40 

54 

49 

60 

67 

62 

65 

54 

62 

7  1 

78 

66 

49 

48 

50 

59 

33 

47 

56 

65 

68 

67 

72 

59 

59 

67 

65 

48 

46 

46 

57 

MIN 

24 

22 

22 

22 

29 

35 

32 

33 

42 

59 

35 

36 

21 

18 

24 

32 

50 

53 

56 

50 

39 

32 

36 

40 

38 

37 

37 

35 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

45 

54 

43 

48 

59 

67 

58 

65 

54 

60 

70 

75 

66 

43 

48 

53 

59 

33 

44 

57 

64 

66 

65 

70 

55 

58 

65 

65 

48 

4  7 

46 

56 

5 

MIN 

23 

26 

30 

27 

27 

34 

31 

31 

34 

34 

36 

56 

37 

34 

32 

33 

21 

19 

22 

30 

50 

52 

55 

51 

40 

36 

35 

37 

34 

23 

21 

33 

9 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

45 

54 

48 

50 

59 

65 

57 

62 

65 

62 

74 

78 

69 

44 

50 

53 

59 

38 

47 

57 

56 

69 

67 

71 

60 

62 

67 

65 

50 

46 

49 

58 

0 

MIN 

27 

28 

30 

25 

32 

39 

27 

34 

29 

30 

35 

58 

41 

37 

34 

34 

24 

20 

26 

34 

50 

54 

61 

47 

37 

35 

40 

42 

42 

40 

40 

36 

5 

TALLULAH 

MAX 

46 

55 

40 

50 

60 

67 

57 

67 

55 

62 

72 

78 

66 

54 

48 

53 

58 

33 

48 

56 

63 

68 

67 

70 

55 

59 

62 

66 

50 

46 

48 

67 

4 

MIN 

23 

28 

26 

23 

30 

38 

27 

33 

28 

30 

36 

58 

39 

35 

32 

33 

22 

1  1 

IB 

30 

49 

51 

56 

51 

39 

31 

34 

39 

42 

39 

38 

34 

4 

UINNSBORO 

MAX 

48 

57 

48 

54 

63 

66 

60 

68 

59 

64 

71 

78 

66 

45 

52 

58 

61 

35 

47 

59 

65 

68 

6P 

72 

55 

63 

68 

67 

50 

46 

48 

59 

0 

>          (  > 

MIN 

23 

27 

25 

23 

27 

37 

27 

29 

27 

28 

33 

55 

40 

35 

31 

33 

21 

1  6 

18 

32 

49 

49 

50 

50 

36 

31 

32 

36 

40 

40 

40 

33 

5 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

43 

53 

50 

52 

67 

68 

6 1 

65 

62 

6 1 

69 

76 

69 

47 

54 

49 

60 

38 

48 

6 1 

67 

68 

66 

75 

58 

62 

66 

65 

52 

45 

48 

58 

9 

MIN 

17 

18 

26 

23 

24 

36 

25 

32 

25 

35 

38 

41 

39 

35 

29 

30 

22 

1  1 

16 

35 

52 

52 

58 

49 

29 

30 

35 

42 

39 

32 

35 

32 

6 

CONVERSE 

MAX 

47 

57 

54 

58 

67 

68 

64 

69 

63 

65 

70 

65 

47 

56 

49 

61 

41 

50 

62 

7  1 

67 

70 

75 

60 

65 

70 

65 

56 

46 

50 

60 

3 

MIN 

19 

20 

26 

25 

25 

32 

25 

27 

26 

28 

30 

43 

44 

36 

31 

30 

25 

9 

12 

30 

53 

59 

60 

43 

31 

30 

30 

35 

43 

33 

31 

32 

0 

LEESVILLE 

MAX 

49 

60 

59 

58 

68 

70 

66 

70 

66 

69 

73 

79 

7 1 

47 

58 

58 

65 

44 

51 

64 

72 

73 

68 

76 

60 

65 

70 

66 

56 

48 

50 

62 

9 

MIN 

22 

25 

30 

24 

28 

34 

27 

30 

28 

30 

34 

58 

44 

41 

37 

36 

27 

17 

22 

33 

55 

57 

61 

49 

34 

31 

33 

38 

43 

38 

36 

35 

5 

MANY 

MAX 

45 

56 

55 

57 

67 

67 

63 

70 

63 

67 

73 

75 

67 

47 

57 

59 

67 

40 

51 

62 

77 

74 

76 

76 

60 

65 

70 

65 

52 

47 

50 

61 

9 

MIN 

19 

23 

26 

22 

29 

34 

25 

28 

26 

28 

29 

60 

41 

37 

33 

32 

25 

15 

20 

28 

55 

58 

57 

49 

33 

29 

32 

38 

40 

33 

33 

33 

5 

NATCHITOCHES 

MAX 

50 

58 

55 

55 

61 

70 

65 

71 

62 

64 

74 

79 

68 

48 

58 

52 

62 

42 

48 

65 

69 

69 

69 

74 

62 

65 

68 

64 

56 

46 

52 

61 

3 

MIN 

25 

29 

30 

26 

28 

35 

30 

32 

30 

32 

35 

57 

42 

38 

34 

36 

25 

19 

22 

32 

53 

56 

58 

50 

40 

34 

35 

37 

40 

36 

36 

35 

9 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

49 

58 

58 

55 

67 

70 

64 

70 

64 

62 

71 

78 

71 

47 

57 

55 

64 

43 

50 

63 

69 

73 

70 

75 

60 

65 

70 

65 

58 

49 

50 

61 

9 

>          1  fl 

MIN 

23 

27 

31 

26 

29 

35 

29 

34 

33 

33 

40 

57 

44 

42 

37 

38 

28 

1  7 

20 

30 

53 

5? 

60 

47 

38 

32 

34 

38 

43 

37 

37 

36 

4 

CENTRAL  05 

ALEXANDR I A 

MAX 

4  7 

57 

54 

53 

64 

67 

64 

66 

63 

66 

7 1 

7  7 

70 

46 

65 

56 

65 

43 

4  7 

63 

69 

72 

69 

75 

59 

65 

68 

67 

59 

49 

50 

61 

2 

MIN 

26 

29 

31 

26 

31 

36 

30 

34 

31 

33 

41 

55 

45 

4  1 

37 

38 

27 

2 1 

26 

33 

52 

54 

59 

47 

37 

34 

38 

31 

43 

39 

40 

36 

9 

8ELAH  EIRE  TOWER 

MAX 

49 

58 

51 

53 

66 

66 

62 

69 

60 

68 

73 

79 

66 

45 

53 

58 

62 

39 

52 

62 

68 

75 

72 

70 

62 

66 

70 

66 

55 

49 

55 

6 1 

2 

MIN 

25 

29 

28 

23 

31 

49 

28 

37 

30 

32 

49 

64 

42 

37 

33 

38 

24 

16 

26 

41 

50 

50 

61 

48 

36 

32 

34 

43 

40 

40 

38 

37 

2 

eOrCE  3  WNW 

MAX 

57 

54 

52 

64 

67 

64 

67 

62 

63 

71 

75 

70 

55 

57 

56 

63 

42 

48 

62 

68 

61 

68 

75 

59 

63 

68 

64 

57 

46 

51 

54 

60 

7 

MIN 

29 

31 

31 

29 

36 

39 

32 

37 

33 

35 

49 

50 

40 

39 

36 

37 

27 

22 

31 

51 

54 

55 

52 

41 

40 

36 

38 

44 

41 

39 

37 

39 

4 

BUNK  IE 

MAX 

49 

56 

53 

51 

61 

65 

62 

67 

61 

64 

72 

78 

73 

51 

51 

52 

62 

39 

47 

62 

71 

73 

72 

76 

58 

62 

68 

68 

59 

50 

50 

60 

7 

MIN 

27 

31 

32 

28 

29 

35 

31 

34 

33 

37 

37 

56 

50 

42 

38 

39 

29 

22 

24 

31 

49 

51 

58 

60 

39 

37 

38 

39 

44 

42 

41 

37 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

GRAND  COTEAU 

MAX 

52 

55 

56 

57 

65 

63 

68 

62 

62 

71 

78 

75 

72 

54 

60 

63 

70 

72 

71 

76 

71 

66 

66 

64 

60 

53 

52 

52 

63.0 

MIN 

29 

34 

32 

28 

31 

41 

35 

35 

32 

34 

52 

64 

49 

44 

44 

47 

34 

25 

26 

50 

51 

50 

65 

52 

42 

40 

44 

37 

44 

44 

44 

41.3 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

47 

56 

5i 

52 

66 

67 

60 

67 

60 

64 

73 

78 

69 

45 

57 

54 

6 1 

36 

47 

59 

70 

71 

69 

72 

57 

63 

66 

66 

67 

49 

4B 

60.3 

MIN 

26 

30 

30 

29 

31 

30 

30 

32 

32 

33 

39 

53 

44 

38 

36 

36 

25 

20 

20 

34 

49 

52 

54 

49 

40 

39 

39 

41 

45 

41 

42 

36.7 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

46 

55 

53 

53 

64 

67 

63 

67 

61 

65 

71 

78 

70 

46 

55 

42 

63 

70 

70 

71 

76 

59 

63 

67 

65 

60 

46 

50 

60.5 

MIN 

26 

27 

30 

26 

30 

31 

30 

34 

30 

32 

38 

53 

40 

40 

36 

38 

28 

20 

25 

32 

48 

53 

59 

49 

42 

34 

35 

39 

43 

40 

41 

36.4 

MAMOU  i  S 

MAX 

55 

54 

55 

60 

64 

63 

69 

64 

63 

72 

78 

75 

75 

54 

53 

64 

6 1 

48 

63 

71 

73 

73 

75 

71 

69 

68 

64 

58 

53 

54 

64.0 

MIN 

33 

37 

36 

35 

34 

56 

36 

39 

37 

41 

53 

65 

48 

44 

44 

48 

34 

28 

32 

52 

53 

51 

67 

52 

42 

43 

46 

46 

46 

46 

44.  1 

MELVILLE 

MAX 

48 

50 

56 

55 

62 

65 

64 

67 

66 

70 

73 

78 

75 

50 

52 

58 

62 

49 

49 

63 

71 

72 

68 

76 

61 

62 

68 

67 

62 

53 

49 

62.0 

MIN 

26 

29 

30 

26 

26 

31 

30 

30 

31 

32 

39 

56 

50 

43 

38 

40 

28 

20 

25 

32 

55 

56 

56 

50 

38 

40 

33 

36 

44 

43 

43 

37.4 

ntM  HUAU^  3  tat 

MAX 

47 

55 

53 

56 

64 

66 

64 

68 

68 

67 

75 

78 

76 

55 

64 

48 

62 

70 

68 

70 

78 

60 

63 

67 

67 

66 

54 

50 

62.5 

MIN 

26 

29 

30 

27 

27 

34 

30 

31 

35 

34 

43 

59 

58 

45 

37 

36 

29 

21 

20 

28 

48 

50 

50 

53 

40 

32 

34 

36 

44 

44 

41 

37.2 

ULU   MlVtH  LULK 

MAX 

47 

54 

51 

54 

61 

66 

61 

66 

62 

65 

73 

78 

76 

50 

52 

60 

35 

48 

60 

71 

72 

68 

75 

56 

62 

67 

67 

60 

49 

60.6 

MIN 

23 

26 

26 

28 

28 

37 

28 

27 

28 

34 

32 

47 

48 

40 

36 

38 

29 

19 

20 

30 

46 

52 

56 

51 

40 

34 

32 

37 

39 

42 

35.2 

ni  1  i    1  ecu 

MAX 

46 

56 

48 

55 

65 

67 

62 

66 

58 

66 

73 

78 

67 

46 

52 

56 

62 

3B 

49 

63 

66 

72 

66 

74 

56 

64 

69 

65 

51 

46 

46 

59.7 

MIN 

21 

23 

26 

21 

22 

29 

25 

26 

28 

28 

30 

58 

41 

37 

32 

34 

23 

15 

15 

28 

49 

53 

57 

50 

34 

30 

30 

32 

40 

37 

37 

32.6 

MUUUHUH 1 n  ^  at 

MAX 

50 

57 

53 

53 

63 

58 

62 

65 

65 

6 1 

55 

55 

6 1  0 

MIN 

25 

23 

32 

27 

28 

38 

30 

32 

31 

33 

35 

54 

45 

42 

36 

40 

28 

20 

25 

32 

51 

57 

49 

48 

34 

34 

39 

43 

40 

41 

36!6 

t Ab 1    LtN 1  HAL 

06 

AMITE 

MAX 

50 

57 

59 

55 

66 

66 

64 

68 

67 

70 

74 

77 

75 

68 

58 

57 

52 

61 

70 

62 

76 

79 

62 

64 

70 

70 

63 

61 

54 

63.9 

MIN 

25 

30 

30 

27 

26 

36 

31 

35 

31 

33 

42 

61 

65 

47 

38 

38 

28 

19 

26 

32 

47 

55 

55 

54 

38 

31 

33 

36 

42 

43 

38 

37.8 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

54 

58 

53 

61 

64 

63 

66 

66 

66 

72 

76 

74 

70 

60 

47 

60 

69 

69 

62 

76 

60 

61 

66 

66 

62 

55 

49 

49 

61 .6 

MIN 

27 

30 

32 

27 

29 

40 

32 

33 

33 

32 

56 

62 

47 

42 

38 

44 

25 

20 

27 

43 

51 

56 

55 

46 

37 

32 

34 

35 

44 

40 

38 

38.3 

BOGALUSA 

MAX 

47 

55 

56 

51 

64 

66 

64 

65 

65 

67 

73 

72 

74 

69 

59 

55 

60 

43 

53 

60 

68 

69 

66 

72 

63 

66 

69 

60 

53 

53 

61.9 

MIN 

26 

27 

29 

26 

2B 

29 

34 

33 

32 

33 

34 

55 

62 

48 

39 

39 

29 

21 

21 

29 

41 

51 

64 

54 

32 

32 

33 

36 

37 

36 

36.0 

CLINTON  5  SE 

MAX 

4B 

56 

56 

55 

65 

67 

62 

68 

65 

69 

73 

76 

74 

55 

59 

52 

60 

70 

67 

66 

70 

59 

61 

69 

68 

64 

55 

51 

61 .9 

MIN 

24 

29 

31 

27 

27 

32 

30 

34 

32 

34 

43 

58 

61 

44 

36 

39 

27 

19 

22 

27 

44 

53 

58 

52 

37 

30 

32 

36 

42 

43 

39 

36.9 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

57 

58 

52 

65 

59 

65 

66 

67 

68 

73 

74 

74 

76 

56 

53 

59 

69 

70 

61 

70 

70 

64 

67 

68 

62 

66 

63 

51 

63.9 

MIN 

23 

29 

29 

25 

28 

55 

32 

30 

29 

32 

49 

63 

53 

46 

40 

50 

30 

IB 

29 

36 

45 

55 

60 

54 

36 

29 

31 

33 

44 

45 

34 

38.5 

PRANKLINTON  3  SU 

MAX 

54 

54 

49 

61 

66 

63 

65 

63 

65 

72 

71 

71 

68 

4? 

59 

56 

64 

66 

60 

67 

67 

62 

64 

67 

58 

59 

50 

44 

60.2 

MIN 

23 

28 

26 

24 

25 

36 

30 

32 

34 

30 

47 

62 

46 

36 

43 

25 

19 

25 

35 

41 

53 

60 

42 

35 

30 

31 

35 

42 

36 

36 

35.7 

HAMMOND  3  NW 

MAX 

45 

53 

57 

50 

62 

64 

62 

65 

64 

66 

74 

75 

48 

58 

65 

66 

66 

70 

59 

60 

61 

63 

61 

61 

55 

60.5 

MIN 

23 

28 

29 

24 

27 

30 

30 

29 

31 

49 

53 

64 

47 

38 

46 

28 

19 

25 

32 

46 

56 

56 

52 

35 

29 

30 

33 

43 

43 

36 

37.0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

47 

54 

59 

54 

62 

63 

64 

63 

62 

63 

72 

77 

77 

64 

55 

42 

46 

62 

70 

69 

67 

78 

62 

61 

67 

68 

65 

56 

49 

61 .9 

MIN 

26 

29 

32 

26 

28 

37 

30 

31 

32 

31 

46 

61 

60 

^0 

24 

31 

49 

54 

59 

53 

36 

31 

32 

34 

44 

43 

36 

38.0 

SLIDELL  HSEO 

49 

54 

59 

54 

66 

65 

65 

69 

69 

72 

7  1 

73 

50 

57 

66 

70 

64 

73 

62 

64 

66 

64 

68 

57 

57 

62  6 

«          •  « 

MIN 

27 

29 

31 

28 

32 

37 

42 

35 

34 

36 

41 

61 

63 

49 

43 

43 

32 

22 

25 

33 

46 

50 

56 

55 

43 

34 

35 

36 

38 

37 

37 

39!l 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

47 

55 

55 

56 

62 

66 

66 

66 

65 

65 

72 

76 

77 

40 

46 

62 

70 

73 

71 

76 

61 

65 

68 

65 

60 

56 

52 

62.1 

MIN 

27 

33 

33 

29 

30 

37 

33 

34 

34 

33 

42 

56 

52 

44 

39 

4? 

28 

22 

21 

35 

51 

54 

60 

50 

38 

35 

36 

39 

44 

44 

36 

38.4 

DE  QUINCY  4  N 

MAX 

50 

60 

61 

60 

66 

69 

65 

70 

69 

68 

72 

77 

72 

60 

55 

45 

51 

65 

73 

74 

70 

74 

60 

67 

69 

69 

69 

53 

49 

64.5 

MIN 

25 

27 

30 

26 

30 

31 

30 

32 

34 

37 

38 

56 

45 

44 

43 

39 

31 

19 

23 

31 

50 

54 

55 

50 

40 

33 

35 

39 

43 

37 

32 

36.7 

DE  R I  ODER 

MAX 

4B 

61 

59 

54 

62 

69 

65 

71 

67 

67 

72 

77 

70 

47 

58 

55 

64 

50 

63 

69 

75 

72 

77 

61 

64 

69 

64 

69 

52 

49 

62.7 

MIN 

24 

29 

33 

28 

30 

34 

32 

32 

34 

35 

36 

59 

45 

43 

42 

38 

30 

21 

23 

31 

55 

55 

61 

48 

39 

35 

36 

37 

35 

37 

36 

37.3 

ELIZABETH 

MAX 

50 

59 

56 

53 

65 

68 

63 

66 

60 

66 

71 

76 

71 

47 

55 

42 

49 

63 

70 

73 

74 

75 

68 

65 

69 

68 

66 

51 

54 

62.6 

MIN 

26 

26 

30 

26 

31 

34 

30 

37 

31 

31 

39 

57 

45 

41 

37 

44 

28 

20 

22 

33 

53 

54 

60 

51 

33 

34 

35 

38 

42 

41 

39 

37.0 

HACKBERRr  B  SSU 

MAX 

48 

56 

57 

53 

59 

68 

65 

62 

64 

64 

66 

74 

69 

51 

53 

49 

63 

46 

64 

65 

67 

69 

68 

60 

64 

65 

63 

59 

55 

54 

60. 1 

MIN 

35 

40 

37 

37 

40 

44 

42 

44 

41 

43 

50 

57 

48 

46 

43 

43 

35 

28 

31 

42 

54 

55 

61 

50 

44 

41 

44 

49 

45 

40 

38 

43.5 

JENNINGS 

MAX 

44 

53 

55 

54 

63 

58 

65 

64 

65 

62 

67 

73 

75 

54 

53 

57 

61 

41 

62 

70 

72 

74 

75 

56 

62 

63 

64 

54 

54 

55 

60.3 

MIN 

25 

33 

33 

30 

31 

38 

38 

35 

36 

37 

37 

52 

53 

44 

40 

41 

31 

22 

25 

32 

51 

54 

54 

45 

36 

38 

38 

40 

41 

42 

35 

38.4 

LAKE  CHARLES  NSC  AP 

MAX 

57 

59 

57 

62 

68 

66 

6B 

67 

66 

71 

76 

72 

55 

54 

51 

65 

49 

49 

63 

72 

73 

72 

73 

61 

66 

67 

64 

61 

57 

54 

56 

62.9 

MIN 

30 

33 

34 

32 

35 

41 

37 

37 

36 

37 

52 

54 

47 

43 

42 

47 

26 

24 

31 

53 

50 

59 

54 

45 

41 

37 

40 

46 

45 

40 

36 

40.8 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

49 

58 

se 

57 

65 

68 

65 

69 

66 

66 

71 

76 

72 

48 

55 

52 

65 

43 

49 

65 

70 

73 

74 

74 

61 

66 

69 

67 

60 

53 

52 

62.5 

MIN 

26 

30 

33 

27 

31 

44 

31 

36 

33 

34 

47 

56 

45 

42 

38 

42 

30 

20 

28 

43 

50 

56 

61 

49 

37 

34 

36 

40 

43 

42 

37 

38.7 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

50 

56 

57 

54 

60 

70 

68 

67 

67 

67 

70 

75 

76 

55 

51 

50 

62 

41 

50 

65 

68 

71 

73 

72 

59 

64 

69 

69 

61 

57 

54 

62.2 

MIN 

29 

37 

35 

36 

35 

41 

40 

40 

37 

39 

44 

55 

51 

46 

42 

44 

34 

24 

24 

35 

52 

53 

63 

51 

43 

39 

40 

41 

46 

42 

37 

41.1 

VERMILION  LOCk 

48 

54 

54 

54 

6 1 

69 

67 

68 

69 

69 

6B 

73 

75 

38 

46 

6 1 

66 

69 

66 

72 

61 

62 

66 

66 

60 

60 

50 

61  7 

t         t  1 

M*N 

29 

30 

34 

31 

31 

39 

37 

39 

37 

38 

39 

60 

60 

46 

42 

43 

32 

24 

24 

31 

53 

57 

51 

39 

34 

33 

33 

45 

44 

39 

39'.\ 

SOUTH  CENTRAL 

OB 

CARVILLE  2  SU 

MAX 

47 

51 

60 

53 

62 

65 

66 

61 

68 

66 

74 

76 

76 

70 

56 

64 

6 1 

42 

46 

63 

69 

68 

65 

75 

63 

63 

67 

67 

64 

61 

51 

62.6 

MIN 

27 

32 

34 

30 

31 

40 

37 

29 

37 

35 

42 

55 

62 

36 

40 

41 

31 

21 

25 

34 

44 

51 

56 

5! 

38 

33 

33 

33 

45 

43 

37 

38.2 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 

59 

62 

62 

69 

69 

68 

66 

69 

67 

74 

79 

79 

71 

56 

54 

62 

50 

50 

62 

71 

72 

69 

77 

61 

51 

66 

64 

62 

54 

48 

49 

63.6 

MIN 

33 

39 

33 

32 

30 

47 

40 

36 

38 

36 

55 

65 

47 

41 

46 

43 

30 

24 

26 

47 

53 

59 

58 

47 

38 

37 

34 

40 

46 

41 

40 

41.4 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

48 

55 

59 

55 

62 

68 

69 

67 

69 

68 

74 

78 

78 

63 

54 

51 

63 

40 

48 

63 

70 

72 

67 

75 

62 

69 

66 

60 

56 

49 

62.6 

MIN 

27 

31 

35 

30 

32 

35 

35 

35 

36 

34 

34 

57 

61 

46 

41 

42 

32 

23 

23 

30 

48 

52 

59 

52 

35 

36 

37 

44 

44 

39 

36.8 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

56 

59 

57 

62 

68 

69 

70 

70 

69 

72 

79 

78 

72 

53 

51 

62 

48 

49 

64 

70 

73 

70 

75 

61 

65 

70 

68 

64 

56 

49 

53 

63.9 

MIN 

32 

35 

37 

33 

34 

41 

38 

38 

38 

37 

57 

68 

48 

45 

43 

48 

29 

25 

31 

49 

55 

62 

58 

50 

42 

39 

38 

41 

48 

46 

41 

42.8 

MORGAN  CITY 

MAX 

48 

55 

58 

54 

62 

66 

66 

66 

68 

67 

74 

79 

79 

70 

55 

54 

59 

43 

48 

64 

70 

72 

69 

79 

63 

62 

69 

67 

64 

61 

53 

63.4 

MIN 

30 

32 

36 

37 

36 

38 

42 

39 

43 

37 

39 

52 

57 

48 

44 

44 

35 

26 

27 

29 

48 

53 

58 

52 

42 

36 

37 

38 

38 

43 

41 

40.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

DECEMBEB  )979 


STATION 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

49 

57 

58 

55 

63 

62 

68 

68 

68 

68 

73 

78 

79 

60 

53 

52 

50 

49 

64 

70 

74 

68 

76 

61 

63 

70 

68 

69 

57 

63 

MIN 

28 

33 

37 

30 

32 

41 

40 

38 

40 

35 

46 

59 

60 

46 

42 

42 

38 

24 

26 

35 

54 

56 

61 

52 

39 

35 

36 

43 

46 

45 

4  I 

MAX 

51 

53 

51 

56 

65 

64 

60 

60 

59 

69 

73 

71 

72 

59 

59 

59 

53 

46 

52 

65 

69 

70 

74 

68 

60 

56 

59 

58 

58 

52 

51 

60. 

MIN 

35 

45 

46 

4  1 

41 

55 

46 

49 

46 

47 

57 

59 

58 

54 

53 

53 

39 

35 

31 

42 

49 

57 

60 

51 

45 

4  1 

4  1 

40 

49 

44 

38 

46 . 

MAX 

48 

53 

55 

56 

5B 

68 

65 

62 

63 

70 

73 

75 

69 

58 

61 

60 

44 

47 

55 

65 

70 

70 

72 

61 

60 

58 

62 

62 

65 

50 

61  . 

MIN 

39 

44 

45 

48 

46 

49 

52 

50 

48 

55 

58 

59 

54 

53 

54 

4  1 

39 

37 

44 

47 

56 

59 

52 

47 

44 

45 

44 

50 

47 

43 

48. 

MAX 

50 

56 

57 

52 

60 

66 

65 

65 

68 

62 

73 

80 

78 

70 

55 

53 

48 

60 

61 

68 

70 

65 

79 

58 

55 

68 

65 

60 

62 

52 

62. 

MIN 

31 

39 

35 

33 

31 

32 

40 

4  1 

39 

40 

41 

59 

63 

49 

41 

40 

35 

23 

24 

34 

46 

45 

46 

47 

38 

39 

40 

42 

43 

45 

44 

40 . 

MAX 

47 

54 

57 

53 

62 

67 

69 

65 

66 

64 

70 

80 

80 

78 

55 

57 

62 

45 

50 

61 

70 

70 

68 

75 

65 

62 

64 

66 

62 

67 

62 

63. 

MIN 

30 

30 

35 

38 

37 

47 

50 

41 

40 

40 

50 

63 

66 

53 

43 

53 

37 

27 

27 

33 

51 

54 

59 

51 

42 

36 

4  1 

39 

45 

4  1 

39 

43. 

MAX 

57 

58 

55 

62 

71 

69 

68 

68 

67 

73 

81 

80 

79 

57 

56 

60 

52 

52 

62 

70 

72 

68 

79 

66 

64 

68 

68 

65 

65 

53 

65. 

MIN 

28 

30 

36 

36 

34 

40 

46 

37 

38 

37 

49 

62 

55 

50 

47 

37 

24 

24 

26 

33 

51 

55 

58 

55 

41 

34 

37 

37 

37 

45 

40 . 

MAX 

54 

55 

49 

59 

68 

68 

64 

67 

62 

73 

81 

81 

77 

57 

54 

62 

50 

47 

60 

70 

72 

65 

76 

71 

65 

64 

66 

62 

63 

55 

54 

63. 

MIN 

27 

32 

37 

31 

33 

50 

35 

34 

36 

34 

54 

63 

52 

51 

47 

50 

33 

26 

27 

42 

51 

56 

65 

49 

37 

32 

33 

34 

48 

45 

37 

4  1  . 

MAX 

53 

56 

52 

61 

68 

70 

66 

68 

64 

73 

80 

79 

78 

57 

55 

62 

52 

48 

60 

69 

72 

65 

76 

71 

65 

64 

66 

62 

63 

55 

54 

64. 

MIN 

33 

39 

39 

37 

39 

54 

46 

44 

43 

41 

58 

64 

54 

53 

49 

52 

34 

30 

31 

47 

55 

56 

65 

49 

37 

32 

33 

34 

48 

45 

37 

44 . 

MAX 

57 

56 

54 

62 

67 

68 

67 

66 

66 

72 

78 

80 

78 

62 

55 

61 

60 

50 

63 

68 

72 

67 

74 

73 

62 

67 

68 

64 

65 

56 

57 

65. 

MIN 

27 

34 

33 

30 

31 

57 

42 

35 

34 

33 

53 

58 

59 

50 

45 

51 

33 

23 

24 

39 

48 

57 

61 

54 

43 

34 

33 

47 

44 

39 

39 

41  . 

MAX 

56 

56 

55 

60 

59 

61 

68 

67 

65 

70 

76 

76 

76 

63 

59 

62 

61 

55 

61 

70 

76 

68 

76 

73 

60 

58 

60 

58 

63 

59 

58 

64. 

MIN 

29 

36 

38 

40 

36 

40 

48 

42 

43 

39 

51 

60 

60 

52 

49 

49 

36 

30 

28 

43 

46 

56 

59 

46 

44 

42 

40 

40 

47 

43 

37 

43. 

MAX 

60 

63 

58 

49 

61 

67 

67 

67 

65 

67 

72 

75 

79 

72 

67 

65 

49 

43 

48 

60 

70 

74 

67 

66 

58 

56 

63 

63. 

MIN 

30 

30 

29 

31 

34 

40 

40 

39 

36 

36 

42 

58 

60 

49 

51 

49 

32 

23 

26 

31 

48 

35 

38 

39 

33 

32 

32 

37. 

MAX 

54 

55 

52 

58 

67 

67 

63 

66 

64 

71 

76 

75 

75 

49 

58 

69 

70 

63 

77 

72 

61 

64 

65 

60 

61 

56 

52 

63. 

MIN 

27 

34 

36 

34 

32 

56 

45 

38 

42 

36 

50 

47 

45 

45 

44 

44 

34 

27 

25 

39 

47 

53 

56 

53 

43 

36 

36 

36 

46 

43 

36 

40. 

MAX 

49 

58 

58 

54 

62 

71 

69 

67 

69 

67 

75 

80 

81 

73 

61 

54 

60 

44 

52 

63 

74 

74 

78 

79 

64 

65 

70 

69 

65 

65 

62 

65. 

MIN 

27 

27 

29 

32 

34 

39 

39 

38 

36 

35 

39 

40 

63 

50 

45 

44 

34 

24 

26 

33 

50 

51 

58 

55 

40 

36 

36 

39 

40 

39 

39 

39. 

DAY  OF  MONTH 


NEU  IBERIA  5  NU 

■         (  t 

SOUTHEAST 
800THVILLE  USCMO  CI 
OELTA-BRETON  HL  REF 
DONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEU  ORLEANS  USMO  AP 
N  0  AOBON  USFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI800AUX 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER  1979 


OAt  OF  MONTH 


12      3      4      5      6  7 


9      10     n      12     13     14     15     16     17     19     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CALHOUN  EXP  STATION 


CBOHLET  EXP  STATION 


LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 


RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


64  67 

52  57 


53.6 
46.8 


55.7 
48.8 


58.8 
45.3 


57.7 
48. 1 


54.3 
45.8 


53.8 
43.7 


51 .8 
45.3 


51 .6 
42.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

2  QC  C3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<=  °  2 

t     >  1 

NOPTHHEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 
UtNO 

M 

25 

36 

21 

2E 

82 

35 

35 

43 

le 

.12 

73 

.06 
86 

.05 
57 

.04 
45 

.06 
34 

.03 
17 

- 

67 

28 

24 

51 

.03 
70 

.05 
102 

.OC 

8: 

.15 
124 

.  i: 
io: 

.07 
32 

.06 
32 

.05 

50 

.0< 
3S 

.00 
25 

.04 
51 

1527 

>      >  t 

NOPIH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

13 

25 

23 

9 

12 

.08 
56 

.13 
29 

.07 

18 

.09 
34 

.16 

9 

.04 

27 

.01 
35 

.10 
56 

.06 
53 

.05 
36 

.01 
5 

84 

24 

15 

.07 
17 

.03 
38 

.03 
42 

.00 
69 

- 
7 

.12 

70 

.07 
33 

.08 

13 

.05 
16 

.04 
42 

.10 
24 

.03 
28 

1026 

■  It 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UINO 

17 

27 

> 

t 

10 

71 

40 

42 

51 

15 

.10 
62 

.12 
89 

72 

.11 
117 

.06 

75 

.06 
32 

133 

50 

21 

49 

.03 

37 

.09 

82 

.03 
88 

158 

60 

27 

17 

.06 
37 

.03 

79 

.04 

55 

.04 
47 

1650 

>      ■  > 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HIND 
HAX 
HIN 

.03 

SI 
35 

.12 

59 

37 

.  K 

57 
37 

.05 

5; 

36 

.05 

6( 
37 

.OE 

5S 
38 

.0' 

6; 

39 

- 

51 
38 

- 

6C 
39 

.00 

66 
39 

- 

46 

61 
48 

.06 
5( 
74 
56 

.08 
6E 
73 
63 

1  19 
67 
47 

83 
62 
41 

.15 
27 
63 
50 

146 
63 

33 

.08 
118 
46 
32 

.05 
1 1 
45 
31 

.03 
1 1 
55 
35 

.07 
2E 
68 
46 

.05 
8' 
68 
52 

.02 
6' 
64 
56 

.10 
1 2. 
67 
58 

.37 

62 
41 

. 

6; 

40 

.00 

76 
41 

.16 

66 
43 

.01 

6< 
42 

.08 

61 
41 

.16 

51 
42 

2.418 

61  .3 
42.4 

■  It 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
UINO 

.12 
20 

.06 

19 

.07 
63 

.07 
40 

.09 
22 

.08 

12 

.04 

35 

.14 

21 

.  1 1 
48 

.09 

27 

.06 
40 

.01 

37 

.07 
41 

.08 
69 

.09 
55 

.03 
35 

.04 
63 

57 

13 

.  12 

15 

.06 

33 

.10 

.02 
90 

.09 
76 

.16 
74 

.02 
32 

.09 
9 

.04 

16 

.15 
50 

.07 
47 

2.24B 
1  1988 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q, 

SPECIAL 
ISEE  NOIESl 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMI  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BASTROP 

u  0  0  / 

u  0 

MOREHOUSE 

'3  0 
Oil 

A  1 
4  / 

Q  1 

Or 

Or 

u 
n 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAP  I  HFS 

n  n  r  i  Lf  l_  >j 

31 

23 

92 

43 

110 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

\  4lO  1 

nc; 
Uo 

AVOYELLES 

'3  n 
JU 

c;  7 

y 

1  U 

oU 

Q  A 
D  A 

Q  A 
O  A 

r  u 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

0  0  10 

0  7 

u  / 

ACADIA 

JU 

1  C 

0  0 

y  <: 

0  0 

£:o 

Q  A 
O  A 

Q  A 
0  A 

r  u 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIODER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKI  IN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CFNTRAI    1  A  Fl  FfTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

'3  Q  0  T 

Ub 

WASHINGTON 

oU 

y  u 

1  u 

1  4  0 

Q  A 
O  A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1 1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GRFFNWFI  1    SPR I NRS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

00  70 

jy  /  y 

0  7 

u  / 

CAMERON 

(^y 

0  0 

Q  T 

y  J 

c 

D 

Q  A 
O  A 

Q  A 

u 
n 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

BA 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

inNFSRnRf)  FIRF  TOUIFR 

4732 

02 

lACKSON 

n  ^    J  u  11 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  8  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MiO 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

BA 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

SEE  REFERENCE 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER 


1979 


^  T  A  T  I  n  M 

O  1  M  1  i  U  IN 

1  

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFRVFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

UDOLn  V  Qn 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

A  Un  YFI  1  FQ 
HVU  1  LLLLj 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TnUN   nF   MARKSU IMF 
lUwiN   ur    iMniNjv  illl. 

MADTIM    CIDC  TAIirD 

rlAH  1  i  N   r  1  Ht    1  UWtH 

C  fl  o  c 

0 1 
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LOUISIANA      -      DECEMBER  1979 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


December  is  the  first  of  three  winter  months  in  Lou- 
isiana, and  the  month  normally  consists  of  alternat- 
ing periods  of  Continental  High  (CH)  and  Frontal 
Overrunning  (FOR)  weather  types  -  colder  than  normal, 
with  Gulf  Return  (GR)  and  Frontal  Gulf  Return  (FGR) 
weather  types  -  warmer  than  normal.     The  CH  and  GR 
types  almost  always  produce  fair  weather,  and  most 
of  the  stormy  weather  and  precipitation  are  associated 
with  the  frontal  types  (FOR  &  FGR). 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  December,   1979,  shows 
the  following  frequencies,  with  the  ten-year  average 
for  1966-1975  included  for  comparison.     Average  fre- 
quencies for  January  are  also  shown. 

December 


1955-1975 

Synoptic  Weather  Type 

1979 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

3 

5 

Continental  High  (CH) 

48 

28 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

23 

26 

Coastal  Return  (CR) 
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Gulf  Return  (GR) 

10 

12 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

10 

20 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GRD) 

0 

0 

Gulf  High  (GH) 

0 

2 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

71 

54 

Tropical  Index  (GR  +  FGR  +  GTD) 

20 

32 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GRD) 

33 

46 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Continental  High 

(CH)  frequency  of  48  %,   is  the  highest  of  the  data 
series  beginning  with  1963;  the  Continental  Index 

(CI)  was  also  much  above  average.     The  Frontal  Gulf 
Return  (FGR)  type  was  much  below  average,  as  well  as 
the  Tropical  and  Storminess  Indices  (TI  &  SI) .     As  a 
consequence  to  these  circulation  patterns,  monthly 


temperatures  for  southeastern  Louisiana  averaged  a- 
bout  3°  below  normal,  and  monthly  precipitation 
about  2  inches  below  normal.     Statewide,  average 
temperatures  were  somewhat  below  normal,  but  just 
barely  below  normal  in  northwestern  sections.  Pre- 
cipitation was  near  or  below  normal  towards  the 
southeast  and  south,  but  above  normal  towards  the 
northwest . 

The  month  was  again  characterized  by  extended  periods 
of  fair,  cool,  weather.     A  very  sharp  polar  outbreak 
(16th-19th)  produced  minimum  temperatures  in  the  middle 
teens  in  the  colder  northern  sections,  lower  20s  in 
the  southern  sections,  and  even  31°  at  Boothville  in 
the  Lower  Mississippi  River  Delta.  Precipitation 
was  restricted  primarily  to  Frontal  Gulf  Return  (FGR) 
weather  ahead  of  cold  fronts  on  the  5th-6th,  12th- 
13th  (as  much  as  6  inches  in  the  vicinity  of  Alex- 
andria), and  23d-24th.     Several  small  tornadoes  pre- 
ceded the  frontal  passage  in  the  vicinity  of  Lake 
Charles  and  Lafayette  during  the  23d. 

For  Louisiana  the  year  as  a  whole  was  marked  by 
greater  frequencies  of  polar  outbreaks  (the  Continen- 
tal Index)  and  stormy  weather  (Storminess  Index)  than 
normal.     As  a  consequence,  annual  temperatures  were 
somewhat  below  normal,  more  to  the  northwest  and 
less  toward  the  southeast.     Annual  precipitation  was 
much  above  normal  just  about  everywhere,  with  the 
annual  totals  at  many  locations  making  1979  one  of 
the  wettest  years  of  this  century.     Very  notable 
weather  events  included  massive  frontal  rains  in 
April  (extended  flooding  along  the  Amite  and  Pearl 
River  systems),  in  addition  to  well  above  normal 
flood  stages  on  the  Mississippi-Atchaf alaya  system 
during  late  winter  and  spring,  rains  and  winds  as- 
sociated with  Hurricane  Bob  and  Tropical  Storm 
Claudette  in  July,  and  the  near  miss  by  Hurricane 
Frederick  during  September. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashe vi lie ,  N.C. 
28801,  or  Co  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles •  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65 "F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:  Ttie  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snov*.  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A-f oot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  Che  "Evaporation  and  Wind"  Cable  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  Che  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


0% 

0.1%  to  S 

OZ 

OZ 

OZ 

OZ 
OZ 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly   from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset- 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed    in    a    shelter    located    a    few   feet    above    sod-covered    ground;    however,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations .  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  St  .te,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5,85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C,  28801. 
ATTN:  Publications 
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75,9 
7b. 6 
77.6 

-  1.6 

65.1 
67.0 
69.1 
68.9 

-  1.1 

51.6 
53.6 
51. 6 
56,9 

-  5.5 

18.0 
18.  8M 
50. OM 
51.0 

-  1,9 

61. 2H 
61. 8H 
65. 5H 
66. 5M 

•  2.8 

DIVISION 

13.5 

-  7.6 

19.2 

-  1.7 

60.  1 

.8 

69.0 

1.3 

72.1 

-1.6 

78.9 

.6 

-  l.C 

51  .8 

SOUTHWEST  07 

CRO-LEV   EXP  STATION 
PE    I.UINCT    t  K 
P£  KIOOER 
ELIZABETH 
HACK9ERRY    e  SSW 

11.1 
13.6 
12.3 
11. 7M 

-  6.3 

-  7.0 

19  .  2 
19  .IF* 

18  .  3 
16.3 

19  .7 

-  1.S 

-  1.8 

60.9 
bO.l 
bO.2 
59.8 
b2.1 

1.1 

2.6 

69.3 
66. OH 
67, IM 
67.2 
69,6 

.3 
1 .0 

72.5 
72.  3H 
72.0 
72.0 
71.0 

-  2.1 

-  1,1 

80.6 
79.  3M 
79.3 
79.5 
80.8 

.3 

81  .9 
SI  .S 
62.6 

•  2 
.8 

81  .5H 

81.6 
81.6 
83.0 

.5 
1.2 

76.1 
75.5 
77.0 

-2.3 
-  1.2 

70.3 
70.2 
72.6 

1,2 
2.1 

55.3 

51.7 
51. 6M 
S7.1 

-  3.; 

50.3 
50.0 
51.8 

-  2,1 

66.  DM 
65. 3M 

67.  t 

,9 

JENM  NG  S 

LAKE    ARTHUR    13  SW 
LAKE    CHARLES   wSO  AP 
06£"LIN  FIRE  TOwEft 
-OCRfFELLER    «.L  REFUGE 

13.6 
11.5 

im 

13.5 
15.2 

-  9.C 

-  7.0 

-  7.9 

16.  3r< 
19.7 
SO.  3 
19.1 
SO. 5 

-  7.3 

-  1,6 
-1.8 

60.6 
61.1 
61.0 
61.1 
62.0 

-  .1 
1.6 
.7 

69.1 

66.8 
66.5 
70. 9M 

.1 
.1 

73.0 

72.6 
72.7 
73.7 

-  2.3 

-  2.1 

60.1 

79.6 
79.6 
60.7 

- 

.8 
1.1 

62.2 

SI  .6 
a2.2M 

-  .3 

61.7 

81.1 
62.9 

-  .7 

75. 2M 

75.6 
77.0 

-  3.3 

-  2.1 

69.1 

70.5 
71,5 

-  1.1 

53.3 

55.9 
55.1 
57.1 

-  7.0 

19.1 

SO. 6 
SI. 7 

-  5.2 

65. 5H 

65.6 
67.  IM 

■  5.1 

VERHTLION  LOCK 

13.5 

19.5 

60.6 

69.3 

72.1 

78.7 

80.9 

61,0 

75.1 

69.1 

55,3 

50. 1H 

65. 5M 

DIVISION 

13.7 

-  7.7 

19.3 

-  5.1 

60.9 

1 .2 

68.6 

72.7 

-  2.1 

79.8 

.7 

81.9 

.2 

-  2.1 

55.3 

SOlTh   CENTRAL  08 

CAPJILLE   2  Sh 
FRANKLIN    3  N^ 
JEANERETTE   EXP  ST* 
LAFATETTE    FAA  AP 
HCRjAN  CITY 

11.  1 
15. tl 
11. S 
15.3 
15.8 

-  9.; 

-  7.9 

-  6.6 

-  8.5 

19.3 
52.1 
SC. 2 
51  .5 
51.1 

1  " 

-  3.9 

-  3.2 
1  -  5.7 

59.1 
62.0 
60.9 
61  .9 
61  .6 

.7 
.9 

1  .6 
.0 

6B.e 

70,1 
69. 7M 
69,3 
70,2 

.5 
1.1 

.5 
.3 

72.6 
71  .0 
72.1 
72.7 
73.1 

-  2.3 

-  1,2 

-  2.3 

-  2.8 

80.2 
80.  3 
79. OM 
79.8 
79.7 

- 

.1 
.1 

.7 
1.1 

32.1 
b2.2 
61  .8M 
81.3 
61.3 

.3 
.5 

.6 
-  1.1 

82,3 
62. 1 
81. 2M 
81,1 
80,9 

.5 
-  1.5 

76.8 
76.8 
75,7 
75.7 
75.1' 

-  1.2 

-  l.S 

-  2.0 

-  3.3 

69  .1 
70.2 
69  ,0 
70.0 
70.5 

-  .2 
,  3 

1  .0 

56,0 
56.6 
55.2 
56.6 
57,2 

-  1.1 

-  1.2 

-  2.7 

-  1.2 

50.1 

52.5 

S0.7M 

53.1 

52.0 

-  3,9 

-  3.1 

-  .6 

-  1.1 

65.9 
67.1 
65. 9M 
66.6 
66.6 

-  2.1 

-  1.5 

-  1.3 

-  2,7 

11.2 

50.3 

62.6 

71.0 

73.6 

60.2 

82.2 

81.5 

76.3 

70.0 

56.3 

52. 6M 

66. BH 

DIVISION 

1*1.8 

-  B.C 

SO. 8 

-  1,6 

61.5 

1 .0 

69.9 

.9 

73.1 

-  2.0 

79,9 

.5 

61  .8 

.0 

61,6 

-  .2 

76.2 

-  1.9 

69.9 

56.3 

-  3.6 

51.9 

-  2.8 

66.5 

-  l.B 

Se«  Refsrencs  Notea  Following  Station  Indsx 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SOUTHCtST  0 

eOOTHVKLt    w&CMO  CI 

0CLT«-8(ieTON  tiL  BtF 

OONALOSONVILLC 

GALLIANO 

HOUMI 

NCk  ORLCANS   MSHO  kP 
H  0  A080N   W$FO  CI 
PARAOIS    T  S 
PLAQUEHINtS   f«P  STA 


62.6 
6<t.  1 
62.7 
62.5 
63.7 


79.  J 
79  .  3M 

so.o 

78. 6H 
SO.O 

61. 1 


T3.0  '  -  1.8 


62. «H 
63.1  > 

B2.e  j 


62.2 
82. S 


57.0  I  -  3,7 


58. 2M  -  3.«i 


56.9     -  3.9 

I 

58.7  ,  -  2.9 


52.9     -  3.3 


67. 8H 

67, 8N  I 

66. 6N  i-  2. 

66. OH  I 

67.«iH  t"  I. 

68,0  r 


R«l«r«nc*  NolM  Following  SuUoa  Indax 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NCR  THaEST 


COITON  VALLEY 

&lo$te:r  1  k 

H*KNA    3  S 

HOSST0^ 
KEITMVILLE 

KOHl^ 

LOGANSPORT  U  CNC 
MINEFIELD    3  kim 

KI^O£^ 

MOOCINGSPORT    I  ^ 

PL*ir;  DEALING 

Pre  RlV    VALLEV  EXP  ST* 

ROOESSA 

SHREVEPOKT  DOWNT0U\ 
SHfiCvEPORT  wSO  up 


6IE^VILLE    3  NE 
CALHOUN  Exp  STATION 
C0LUH6I*  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONTSBORO   FIRE  TOuER 

MARION 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  NLU 
HUSTON 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

SPEARSWlLLE  FIRE  TOWEP 
STtRLlNGTON 

iJiNNFIELO  2  U 

^INONA   FIRE  TOuCR 


NORTHEAST 


BASTROP 
EPPS   6  WNU 
LAKf  PROVIDFNCE 
OAK   GROVE   2  ySb 
SAINT   JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 


A<HLANO  2  S 

CONVERSE 
GRAKO  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LECSWILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   r_MP  STeTlON 
SLAGLE 


ALLX ANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOwER 
6ELAH  FIRF  TOWER 
80VCE    3  WKM 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSlJ  OEAN  LEE   EXP  STA 
HAMOJ  t»  S 

MAftKSVILLE 

MELVILLE 

NEm   ROAOS    S  CSE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA    3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SiMf tSPORT 
VIDALIA  2 
■OOOhORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  Cfc 

ABITA  SPRINGS  FIRE  ThO 
A-ITE 

EATON  ROU';£    kSO  AP 


13. "i 
10. C3 
10. 9C 
7.92 
13. 9e 

13.17 
6.t2 
e.  87 
12.06 
1  l.BS 

U. 


15.75 
12.2G 

11. et 

12.14 

11.  2C 

12.1' 
1  l.SO 

12.  72 
12.  S6 
11.61 

10.^6 
13.56 
15.52 
15. e2 


12.07 
1  1.8C 
11.91 
13.  ?tt 
17.5C 


6.53 
8  .82 
7,90 


11.61 
10.61 
13.  71 
10.58 


11.15 
13.72 
11.23 


e.96|  3,95 
1  .•«3 


e.53 
9,67 
7.8«t 
7.3<4 
7,  39 


7.26 
8.631  7.96 


11. 2Q  6.51 


11.14 
11,  27 
13.17 
6.56 

1  1  .  69      6.  67|  9,11 


6,95  2.14 


8.07 
2.26j  10.57 
1C.59 


9.03  3.51 


10.94 
9.83 
10.83 


5.64 
6  .  IC 
4  .87 
7.34 
6  .96 

7.19 
1.49- 
5,77 
5.86 
7,41 


1.S2  5.93 


6.47 
3.53[  in.  17 
10.91 


6.36|     1  .56  7.52 
.72  9.39 


6. 59      1,74      6.02  1.17 


.27  6.26 


1,16 
t  .46 
2.52 
1.05 


2.40  5.87 


3. OS  6.34 


10.73 


4.08 

7.92 
9,01 
5.48 
8.02 
7.99 


6.66 
,39|F  4.10 
4.23 
6.15 


10.53 
9.69 
12.09 


10.38  5,70 


5.1< 


7,49 
15.40  10.67 
8,  U 
6.53 
7,91 

9.16 
13.34 
13.80 
12.29 


12.49 
12.94 
11  .59 
13,87 

3.88]     3.96f-    1.56|  6.54 


4.36 
4.53 
".26- 


7.68 
2.16 
3.69 


6,69 
3.27 
8.68 


1  .36 
6,61 
2,69 


1.08 
1.87 
1.96 


3.98 
5.56 
5.37 


1.18 
2.27 
.12 


6.  33     2,  34  1.77 


2.5£  5.21 


5.  56 
4.  Z5 
4.53 
7.41 
6.19 

6.  IC 


3.9C 
8.17 
8.  54 


8.  37 

9.20 
10.32 
10.93 
10.  35 

8.58 


1.5C  3.85 


1.78  3.58 


2.92 
S.23 
3.61 


4  ,19 
4,56 
7.99 


11.88 
15,79 
1  1  .49 

9.ec 

6.92 


5.85 
8  .04 
14.24 
10.24 


1.50-  2.9C 


.21 
2,04 
1  .26 


3,96  1,06 


1  .  94 
3.87 
1.25 


4.20 
6.87 
6.01 


.56 
l.ll 


3.05 

3.40- 

3.50 


.03  3.49- 


I  .61 
1.06 


4.64- 

4.62 

3.66- 


74.49 
63.20 
61.36 
56.67 
68.52 

69.69 
63.85 
61  .39 
65.13 
63.80 

67.34 
67.14 
66.64 
63.24 
63.92 


14.07 
15.71 

19.24 
20.46 
19.20 


69.91 
64.55 
71.43 
64.94 
75.73 

72.65 
69.55 
75.56 
59.63 
63.15 

64  .54 
65,04 
73.53 
86.48 


72.40 
70.55 
73.62 
63.90 
7«.60 


64.46 
68.05 
61.45 
65.83 
67,79 

65.23 
60.22 
74  .04 
63.59 


in, 29 
86.62 

76.42 

73.02 
75.62 

71.77 
74.37 
76.61 
78.92 
70.64 

76.05 
70,24 
66.3  3 
64.01 
68.80 

71.71 
67.97 
■•4.07  ; 
77.76 
81.80  ; 


62.68 
72.66 

65.91  11,66 


Sm  R*i«r«ne*  Not«s  Following  Station  Indsx 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AUGUST  SCPTIAaUI  OOOtEl  NOVEMUR 


eiTON  rouge:  HLtINPCTE(» 
BOGALUSA 
CL  INTOK 
CLINTON   S  SC 
COVIN&TON   il  NNU 

OCNHAH  SPRINGS 
f  PANWL  IMON  2 
FO*N«tINTON    3  SM 

&BEE  NSBUOG 
&f»l;E^bCLL  SPRINGS 

HIHNOND    3  NW 

C  1  VI NGSTON 

LSU   BEN-HUR  EXP  STl 

OAKNOL I  A 

PC4RL    RIVER  LOCK  1 

PINE    GROVE    FIRE  TOwER 
SHERIDAN  FIRE  TOuER 
SLIOELL  XSFO 
SPHINGVILLE   FIRE  TOyE" 
M*TSON    ?  ENt 

Z*CH*Rr   2  ESE 


e  .41 

11.78 
10. 2S 
8.92 

8.85 
9.  IG 
9.01 

10. ec 

10. S3 

e.3C 


J.56- 
5.63 
3.93 
2.96 


U  .83 
IS. 67 
13.57 
8.63 


15.76 
11.07 
II  .29 
15.  IG 
1<I.2C 

It  .09 
10.20 
It  .«IT 
13.61 


7.18 
5.86 
5.48 
6.14 
6.83 

6.  2B 
6.37 
5.86 
5.90 
5.03 


1  .38- 

.97 
I  .39- 
l.«7- 


3.52 
3.36 


7.flC  1.72 
ll.P<i 
12.59 
10.  3] 


12.  ft6 
12.1! 

13.  tC 
9.89 

13.24 

11.12 
11.77 
1  J.frS 


5.11 
1  .22- 
3.0C 


3.et  1.99- 


7.2*  2.47 


1.65  1.68- 


1 ,69 
1  .46 
I  .74 
1.59 


.46  1.29- 


6.04  1.7] 
6.60 
4.75 
3.66 
3.7C 


2.53 
1.12 
2.82 


7.05 
4.65 
5.39 
7.50 


3.B1-  1.92 


4.95-  1.33 


4.9C  2,74- 


ASef  VlLLE 

CROWLEY   EXP  STATION 
OE   OUINCT    4  N 
OE  PIOOER 
ELIZABETH 

HACKBERRV   6  SSW 

JENNINGS 

KINDER    3  U 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

LAKE    CHARLES    2  N 


3.65- 
6.  16 

12.  ec 

5.76 


5.30 
6  .60 
3.36- 

5.92 
5.84 
3.20 


3.50 
1  .84 


e.S6  2.Tt 


22.01 
11.56 
11. 7C 


3.27- 
1  .79 
2.24- 


LAKE    CHARLES  WSO  AP 

LONGVlLLE 

KERMENT AU 

MITTIE    2  SE 

OAKOALE 

OBEPLIN  FIRC  TOyER 
ROCKEFELLER   NL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
V  INTON 


4.02 
3. SI 
3.69 


7.99 
3.95 
6.45 


1 1  . 

12.17 
15.41 
IS. 24 
1  3.6C 
12.37 

13.61 


4.79 
7.06 
1.14 


15.67 
3  .36 
13.70 
10.66 


5.11 
4.12 
6.02 
7.49 


SOUTH  CENTRAL 


BAVOU  SORREL  LOCK 
BUTTE    LA  Rose 
CARVILLE    2  SM 
FRANKLIN    3  NW 
JEANERETTE   ElIP  STA 

LAFAYETTE   FA*  AP 
MORGAN  CITT 
HtM    IBERIA    5  NH 
PLAOUEMINC    2  N 


12.  30 
fl.79 
10.51 


2.80-  2.24 


16.47 
12.83 
13.75 
IS.  39 

15.57 
7.06 
13.42 
10.64 


1.71 
.23 
.64  - 
1  .87- 
1  .29- 

.04  - 
2.20- 
1 .82 

.47 


9.SC 
8,93 
10,13 
10.45 


12.60 
12.01 
8,67 
13.  36 


3.9C- 

S.05 

3.95 


1.15-  1.54 


3.22- 

5.61 

5.91 


5|-  2.78 
2.62 
1.90 


SOUTHEAST 


BOOTHVlLLE    WSCMO  CI 
DELTA-eRETOM  WL  REF 
DONALDSONVlLLE 
GALL  I ANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEW   ORLEANS   NF    WSO  CI 
NEW   ORLEANS   WSMO  AP 
N  0   AD80N   WSFO  CI 
NEW   ORLEANS  ALGIERS 

NEW   ORLEANS   0  P    S  14 
NEW   ORLEANS   WATER  PLT 
New    ORLEANS   CITY  HALL 
NEW   ORLEANS   0  P   S  5 
NEW   ORLEANS  0  P   S  3 

NEW   ORLEANS  0  P    S  6 

PARAOIS   7  S 

PLAQUEMINES  £«P  STA 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


5.04 
5.9C 
5.26 


U.20 
14.09 
12.49 
12.44 
12.27 

10.41 
10.77 
13.95 
13.15 
11.12 

10.26 
l.OCf  11.01 
10.81 

361 

12.88 


6.07 
15.67 

6.82 

4  .90 
4.22- 
3.37 

2.82- 
4.59 


1.66  5.11 


3.28 
2.46- 
6.20 
3.22- 


6.17 
5.66 
7.96 
2.321  7.24 


1  .  36 
3.01 


6.02 
6.68 
9.26 


.28 
1  .72- 
1.53 


1 3,  e6 

9.17 
10,50 


2  .  IS 
2.30 


3.79 
5.91 
7.51 


.31 


14  .25 


3.36  12.38 


1.87 
.56 
1  .56 

!  .50- 
t  .49  - 


1.06 

1.03 
1.50- 
1 .68 
1.01 
.52 

1  .76• 


4.1  1 
4. 55 
4.88 


1.35 
1.75 


3.70-  1.51 


Sm  fUl«T*ac«  NolM 


Following  Station  Udaz 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

IB"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28'  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
o 

0 

O 

o 

0 

s. 

Ji 

■5 

Highes' 

s 

c 

Lowest 

Date 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

0 

0 
o 

0 

o 

o 
r> 

NOPIH.iSI  CI 

COIION  VULLEY 
LOGANSPORT    4  ENE 
•■INOfN 

rL«I^  Ot«LI\C 

rCD   RIW    VACLer   txp  STA 

99 
96 
97 

6- 
7- 
7- 
6- 
7- 

30 
5 

6» 
30 
6* 

1 1 
1 1 

8 

1-  2 
1-  3« 
1-  3> 

1-11 

1-  15 

2-  IQ 

15 
15 
15 

2-  1 
2-10 
2-10 

18 

17 
15 

2-10 

2-  18 

3-  6 

21 
23 
21 

3-  5 
3-  6 
3-26 

28 
28 
28 

3-25 
3-25 
3-26 

31 
30 
28 

11-' 
11-13 
U-12 

31 
29 
31 

11-1' 
11-30 
1 1-21 

2- 
21 
2( 

11-3: 
1 1-30 
11-31 

1! 
21 
11 

1 1-  3C 

12-  18 
1  1-3C 

11 

17 

11 

12-lf 
NONE 
12-18 

I' 
16 

337 
338 

311 

293 
291 
311 
29  3 
311 

292 
293 
285 
269 
293 

253 
251 
269 
218 
268 

231 
221 
233 
231 
252 

SHPEVEPOPT    iJSO  AP 

95 

3- 

6« 

12 

1-  2 

l-n 

15 

2-  9 

1  8 

2-10 

22 

3-  5 

28 

3-  5 

28 

11-11 

30 

11-30 

22 

1 1-30 

22 

12-17 

20 

12-18 

16 

338 

311 

293 

270 

251 

NOPIH   CENIBAL  02 

BIENVILLE    !  NE 
CALHOUN    EXP  STATION' 
HOMLP    EXP  STATION 
MONt^OL    FAA  AP 
fOUtiOi  NLU 

98 

95 
98 

7- 
7- 

7- 
7- 

1 

5 

5 

12 

9 
15 

1-  2 

1-  ? 

1  -  2 

1-  11 

2-  9 
1-  2 

15 

15 
15 

2-10 

2-10 
2-  9 

19 

17 

2C 

2-10 

2-10 
2-19 

19 

17 
21 

2-  19 

3-  5 
2-19 

28 

27 
21 

3-25 

1-  5 

2-  19 

32 

32 
21 

11-  1 

11-12 
1 1-H 

32 

30 
31 

1  1-29 

11-11 
11-25 

26 

28 
21 

1  1-30 

11-30 
1  1-3C 

20 

20 
2' 

1  1-30 

1  1-30 
12-11 

20 

20 
2t 

12-18 

12-18 
NONE 

15 
11 

338 
337 
312 

320 

293 
293 
29  3 
311 
310 

293 
281 
293 
281 
281 

283 
251 
251 
283 
267 

221 
211 
221 
268 
265 

PUSTON-LA    TECH  UNIV 
tINNFIELO    ?  U 

98 
98 

7- 
7- 

5 

14 

12 

1  ! 

1-  2 
1  -  3 

1-15 
1-15 

11 
15 

2-10 
2-10 

IS 
19 

2-10 
2-10 

18 
19 

3-  5 
2-26 

28 
28 

3-  8 
3-  8 

32 
32 

1  1-12 

11-1 

31 
30 

11-15 
11-12 

28 
28 

11-30 
1  1-30 

22 
18 

12-17 
1  1-30 

19 

le 

12-18 
12-18 

15 
11 

337 
337 

310 

293 

293 
29  3 

255 
259 

219 
211 

NOPTH£AST  03 

e  ASTROP 

rpps  6  nnu 

LAKE  PROVIDLNCE 
«AINT    JOSEPH   EXP  STA 
TALLULAH 

98 
98 

96 

7- 
7- 
7- 
7- 
7- 

5 

7- 

6 

16 
15 

1  1 

1-  3- 

2-  9- 

12-18 

1-  3 

2-  9 

2-10 

16 
15 

13 

2-10 
2-10 

2-10 

20 
19 

13 

2-10 
2-11 

2-19 

20 
21 

22 

2-19 
2-20 

2-19 

27 
26 

22 

3-  5 
3-  5 

3-25 

32 
32 

32 

11-1! 
11-11 

11-  5 

Zil 
32 

31 

11-21 
11-30 

U-ll 

2! 
22 

28 

1  l-3[ 
U-30 

11-30 

2; 

22 
20 

12-ie 
12-18 

1  1-30 

1! 
19 

20 

NONE 
NONE 

12-16 

11 

311 

310 
311 
311 
337 
293 

281 
293 
292 
293 
281 

281 
283 
283 
277 
268 

252 
255 
251 
261 
225 

WINNS90R0 

100 

7- 

7» 

15 

1-  <) 

1-  9 

15 

2-10 

19 

2-19 

23 

2-20 

28 

2-27 

32 

11-12 

32 

11-11 

28 

11-30 

22 

12-18 

16 

12-18 

16 

313 

311 

281 

267 

258 

WEST    CENTRAL  Ql* 

ASHLAND    2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
»'ANV 

NATCHITOCHES 

99 
96 
97 
101 

7- 

7- 
7- 

7- 

6» 
6« 
5» 

9 
15 
1  1 
15 

12-18 
1-  3-> 
1-  3 
1-11> 

1-16 
1-  3 
1-15 
1-15 

11 
15 
15 
16 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

19 
19 
19 
20 

2-11 
2-10 
2-11 
2-11 

22 
19 
23 
23 

2-26 

2-  11 

3-  5 
2-20 

28 
26 
28 
28 

3-25 
3-25 
3-25 
2-20 

32 
32 
30 
28 

11-11 
11-  5 
11-11 

31 
29 
30 
31 

11-1' 
11-29 
11-11 
11-30 

26 
28 
26 
21 

1  1-3C 
11-30 
11-30 
1  1-30 

11 
21 
18 
21 

1  1-3C 
1  2-18 
1  1-30 
12-18 

19 
17 
18 
19 

12-li 
NONE 

12-18 
NONE 

1 

15 

319 
336 

337 

293 
293 
311 
29  3 
311 

291 
292 
293 
292 
292 

231 
261 
291 
251 
283 

213 
221 
231 
225 
267 

POSEPINE    EXP  STATION 

3- 

6 

337 

293 

281 

231 

CENTRAL  0' 

ALEXANOItIA 
BELAH   FIRE  lO.ER 
90YCE    3  hNU 
PUNKIE 

GRAND  COTEAU 

97 
101 
100 
96 
98 

5< 

2 

T 

12 
15 
15 
19 
19 

1  -  3 
1  -  9* 
1-  2 
1  -  3« 

1  -  2 

1-  3 
1-  9 
1-  2 

NONE 
NONE 

12 
15 
15 

1-  15 

2-  10 
1-11 
1-11 
1-11 

19 
18 

le 

20 
20 

2-10 
2-20 
2-10 

1-  16 

2-  10 

23 
23 
21 
21 
23 

2-  19 

3-  6 
2-10 
2-11 
2-10 

28 
28 
21 
27 
23 

2-  26 

3-  6 
2-19 
2-20 
2-19 

31 
28 
29 
32 
31 

11-11 
11-11 
1  1-29 
1  1-21 
11-11 

31 

30 
3C 
30 
31 

11-30 
11-29 
1  1-30 
11-30 
1  1-30 

21 

28 
25 
26 
21 

1  1-30 
1  1-30 
12-18 
12-18 
1  1-30 

21 
22 
22 
22 
21 

NONE 
12-18 

NONE 
NONE 
NONE 

16 

NONE 
12-18 
NONE 
NONE 
NONE 

16 

313 

311 

29  2 
283 
311 
336 
293 

268 
293 
292 
293 

261 
253 
283 
277 
268 

JONESVILLE  LOCKS 
LSU   DEAN   LEE    EXP  STA 
XAMOL'   1  S 

NEU   POAOS    5  ESE 

97 
97 

97 
97 

6 

6» 
5» 

6 

17 
17 

16 
1  f 

1-  3 
1-  3« 

1-9 

NONE 
NONE 

1-  1 

NONE 

16 

1-15 
1-15 

1-16 
1-  9 

20 
20 

20 
18 

2-10 
2-10 

2-11 
2-10 

23 
23 

21 
23 

2-19 
2-19 
2-10 
2-11 
2-11 

28 
27 

21 
27 

2-20 
2-20 

2-19 
2-19 

29 
30 
3 1 
30 
32 

11-15 
11-11 

11-11 
11-15 

32 

30 

31 
30 

11-30 
11-30 

11-30 
11-30 

25 
25 

21 
23 

12-18 
12-18 

11-30 
1  1-30 

20 
20 

21 
23 

12-18 
12-18 

12-18 
12-19 

20 
20 

20 
20 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

337 
337 

336 
311 

311 
311 

292 
29  3 

281 
281 
311 
292 
292 

268 
267 
281 
268 
269 

OLD  PIVER  LOCK 
OLLA    3  SSU 
UOODUORTH   2  SE 

96 
98 

6» 
5» 
5« 

1  5 
13 

1-  3 

1-15 
1-15 

16 
16 

1-  15 

2-  10 
2-  1 

16 
1  7 

2-11 
2-11 
2-10 

23 
21 
2  3 

2-11 
2-27 
2-19 

23 
28 
26 

2-  20 

3-  25 
2-2  7 

32 
32 
31 

11-11 
11-  1 
11-11 

31 
32 
3  2 

11-30 
11-11 
11-30 

22 
27 

1  1-30 
1  1-30 
12-18 

22 
20 

12-18 
11-30 

19 

20 

NONE 
12-18 

15 

337 

337 
293 
320 

292 
292 
311 

292 
260 
281 

267 
221 
260 

FAST    CENTRAL  06 

AMiTc 

PATON   ROUGE    WSO  AP 
ROGAL USA 
CLINTON   5  SE 
COVINGTON   (t  NNW 

101 
96 
102 

98 

6 
5 
6 
6 

15 
17 
1  7 

15 

1  -  3 
1-  9* 
1-10- 

1  -  3 

1-  9 
NONE 
NONE 

1-  3 

16 
15 

2-10 
1-15 

1-  10 

2-  10 

19 

18 
17 

17 

2-10 
2-10 
2-11 

2-10 

19 
21 

22 
1  9 
17 

2-12 
2-11 
2-12 
2-11 
2-27 

28 
28 
28 
26 
28 

2-28 
2-27 

2-  27 

3-  6 
3-26 

30 
32 
32 
32 
32 

11-11 
1  1-29 
11-15 

11-11 

31 
31 
31 

30 

11-30 
11-3C 
11-30 

11-30 

23 
25 
21 

22 

11-  30 

12-  18 
11-30 

1  1-3C 

23 

20 
21 

22 

12-18 
12-18 

NONE 

12-18 

19 

20 

1  9 
18 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

337 

311 
31  1 

311 
292 
293 
293 

292 
291 
292 
276 

275 
261 
253 
233 

FBANKLINTON    3  SU 
HAMMOND    3  Nk 
LSU   PEN-HUR   EXP  STA 
SEIDELL  WSFO 

101 
97 
96 

6» 
7« 
6» 

b 

16 
16 
18 

1  -  9* 

1  -  3 
1-  3 

1-  9 
1-  3 
NONE 
NONE 

16 
16 

2-10 
2-10 
1-  9 
1-10 

19 
18 
19 
19 

2-10 
2-11 
2-10 
2-11 

19 
21 
22 
2  1 

2-11 
2-11 
2-11 
2-12 

25 
21 
26 
27 

2-27 
2-27 
2-27 
2-27 

30 
29 
31 
31 

11-11 
11-11 
11-11 
11-15 

30 
29 
30 
32 

11-30 
11-15 
11-30 
11-30 

21 
28 
21 
25 

1  1-30 
11-30 

11-  30 

12-  18 

21 
22 
21 
22 

12-18 
12-18 
NONE 

19 
19 

NONE 
NONE 
NONE 

311 
311 

293 
292 
293 
310 

292 
277 
292 
291 

260 
260 
260 
261 

SOUTHWEST  07 

CRO-LEY    EXP  STATION 
TE    OUINCY    ■(  N 
DE  RIDOER 
ELlZAbETH 
HACKBERRY   a  SSW 

99 
97 
97 
99 
95 

7- 
E- 
7- 
7- 

6 
8 
6 
6 

1  8 
16 
17 
16 
20 

1  -  3 
1-  3» 
1  -  3* 
1-  2 
1-  3« 

NONE 
1  -  3 
NONE 
1-  2 
NONE 

16 
16 

1-  3 
1-11 
1-15 
1-15 
1-  3 

18 
2C 
20 
19 
20 

1-  15 

2-  10 
2-10 
2-10 
1-11 

22 
23 
22 
22 
22 

2-11 
2-11 
2-11 
2-19 
2-  9 

28 
26 
27 
28 
28 

2-  20 

3-  6 
2-27 
2-27 
2-20 

32 
32 
30 
31 
32 

11-15 
11-11 
11-11 
11-11 
11-3C 

32 
29 
32 
32 
32 

11-30 
11-30 
ll-3iJ 

11-  30 

12-  18 

25 
21 
25 
25 
28 

12-18 
1  1-30 
12-  1 
12-18 
NONE 

22 
21 
21 
20 

NONE 
12-18 

NONE 
12-18 

NONE 

19 
20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

338 
337 

293 
291 
311 

292 
292 
281 
312 

253 
260 
260 
283 

JENNINGS 

LAKE    ARTHUR    10  Su 
LAKE    CHARLES    hSO  AP 
OBE^LIN   FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER   UL  REFUGE 

98 

96 
98 
96 

7- 

7- 
7- 
8- 

6 

6 
5 
5 

18 

20 
20 
17 

20 

1-  3 

1-  I4* 

1-  3< 
1-  3» 

1-  2 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  3 

1-  3 

2-  2 
1-  2 

18 
20 
20 
20 
20 

2-10 
1-15 

1-  11 

2-  10 
I-I5 

21 
23 
21 
23 
23 

2-10 
2-10 
1-28 

25 
28 
26 
23 
28 

2-20 
2-11 
2-19 
2-26 
2-11 

29 
30 
30 
31 
29 

1  1-11 

1  1-3C 
11-11 
1  1-30 

31 

28 
31 
29 

11-30 

11-30 

11-  29 

12-  lS 

25 

28 
28 
21 

1  2-18 

12-18 
12-18 
12-18 

22 

21 
20 
21 

NONE 

NONE 
12-18 
NONE 

20 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

319 

311 

336 
311 
337 

292 

293 
292 
321 

267 

281 
261 
292 

VERMILION  LOCK 

9H 

3- 

T 

19 

1-  3 

NONE 

1-  3 

19 

2-10 

21 

2-11 

25 

2-11 

25 

1  1-21 

32 

ll-3t 

26 

12-18 

21 

NONE 

NONE 

311 

292 

286 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1979 


SOUTH  CENTRAL 


C«PvIl.LE   2  SW 
FRUNKLIN    3  NU 
JEJNERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 

NEb    IBERIA    S  Hy 


SOUTHEAST 


BOOTHWILLE    USCXO  CI 

OELTA-eSETON   yL  REF 

OOKALOSONVILLE 

GALLIANO 

HOUHA 

NEU   ORLEANS    USHO  AP 
N   0   AOBON   USFO  CI 
PABADIS    7  S 
PLAOUEMINES  EXP  STA 
RESEPVE 

SAINT  BERNAKO 
THIBOOAUX 


STATE  EXTREMES 
80GALUSA 
PLAIN  DEALING 


7-  1 
7-  1 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


NONE 
NONt 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


20°  or 
below 


i-io 

1-  3 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


24°  or 
below 


1-lS 
1-15 


NONE 
1-1'4 


28"  or 
below 


2-11 
2-10 
2-10 


2-11 
1-16 


32"  or 
below 


2-11 
2-10 
2-11 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
btflow 


l2-i<> 
NONE 
1-3C 


1-  3C  2B 

2-  16 


28°  or 
below 


11-3C 
11-3C 


12-16 
12-16 


NONt 
NONE 
12-18 
12-18 
1  1-3J 


11-  30 

12-  16 


24°  or 
below 


12-18 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
12-16 
NONE 

12-18; 

NONE 
NONE 

12-10 
NONE 

12-16 


20°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

•lONE 


NONE 
■lONE 
NONE, 
^lONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONt 

NONt 
NONE 


16°  or 
below 


NONE 
NONt 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  date? 


283 
292 
276 
287 
292 


292 
293 
276 

292 
311 
277 
291 
2»ii 

292 
26S 


See  B*l«rttnc*  NoIm  Following  StAtlon  Indox 
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SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANl 

1979 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

s 

E 
H 
u 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

« 

e 

o 

c 

(d 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

> 

< 

Extremes 

Average 

B 
(jj 

C«LHOUN   EXP  STATION 

<  IN  ) 

1  J.3 

58 
36 

■47. 1 

63 
37 

57.5 

71 
446 

67.7 

81 
53 

75.3 

91 

60 

83.6 

96 
71 

86.8 

100 
78 

87.2 

99 
77 

81.9 

96 
67 

72.8 

89 

58 

57.9 

71 
96 

50.2 

63 
39 

67.5 

100 
36 

CLINTON   5  SE 

1  IN  1 

Me.s 

614 
39 

50. 6 

614 
90 

se.6 

70 
149 

68.2 

77 
53 

75.0 

86 
63 

82.2 

99 
70 

83.9 

99 
75 

85.2 

97 
76 

79.5 

93 
68 

73.3 

86 
53 

58.8 

73 
98 

52.3 

69 

92 

68.0 

99 
J9 

CBOULET    EXP  STATION 

(  INI 

39.1 

57 
29 

92.  3 

58 
29 

- 

- 

- 

93 

77.9 

99 
6  I 

87.2 

109 
68 

86.8 

106 
78 

87.5 

109 
77 

81.9 

97 
66 

75.5 

93 
55 

59.7 

81 
90 

52.1 

68 
36 

- 

106 
29 

HOUHA 

(  IN  ) 

16.0 

6S 
37 

51.9 

67 
37 

62.1 

77 
50 

7C.9 

89 
58 

75.9 

92 
69 

82.1 

93 
69 

82.1 

97 
72 

8  1,8 

99 
72 

78.0 

95 
68 

72.9 

86 
59 

59.6 

79 
97 

52.9 

67 
91 

68.2 

99 

37 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STl 

(  INI 

Hi. 2 

61 

3P 

18.5 

69 
38 

57.2 

70 
442 

67.2 

79 
59 

79.2 

88 
6  1 

83.6 

98 
70 

85.3 

102 
78 

86.9 

96 
77 

77.8 

91 
66 

72.2 

85 
57 

56.6 

79 
93 

50.1 

70 
39 

67.0 

102 
38 

RED   RI»    VALLEY    EXP  STA 

(INI 

^ 

10. b 

59 
32 

«6.  0 

65 
39 

56.0 

70 
9  1 

65.3 

79 

50 

72.9 

88 
57 

81.6 

95 
67 

89.1 

98 
79 

86.2 

98 
70 

80  .  3 

97 
63 

71.7 

90 
53 

55.9 

70 
91 

98.8 

65 
37 

65.7 

98 
32 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

(  INI 

4 

12.1 

65 
3  3 

15.  7 

63 
35 

59.1 

80 
99 

69.3 

86 
51 

78.1 

96 
69 

89.6 

96 
71 

86.9 

100 
78 

89.9 

100 
81 

81.7 

100 
67 

73.5 

88 
59 

56.5 

70 
92 

98.6 

62 
38 

68. 0 

100 
33 

nINNSeOPO 

(INI 

11.0 

6  1 

J3 

1*4  .  9 

60 
344 

57.2 

73 
9  9 

67.1 

82 
51 

79.5 

89 
59 

83.5 

97 

70 

86.0 

102 
79 

86.8 

100 
73 

80.3 

99 

65 

72.  1 

91 
55 

55.5 

69 
39 

97.1 

61 
39 

66.3 

102 
33 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUXSIANt 
1979 


Station 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec.  Annual 


SORTHueST  01 
RED  Rlw   W»LL£T   EXP  STA 


NOBIH  CENTRAL  02 
CALHOUN   EXP  STATION 


•        •  4 

NORTHEAST 


SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


•       *  • 

EAST   CENTRAL  06 


LSu  BEN-HUR  EXP  STA 


SOUTHEAST 
HOUHA 


EVAP 
UIND 


EVAP 
UIND 


EVAP 
UIND 


EVAP 
HIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
UIND 


2796 
S3. 8 


3.03B 
2238 
60.6 
MO. 8 


2.59B 
202>l 


<I.SO 
2311 


■I.61B 
1S71 


4.68 

2205 


5.37B 
2068 


S.65 
1997 


S.OIB 
1572 


t  .7MB 
933 


■4.686 
1010 


S.6S6 

1799 

80.9 


S.S6B 
ISSM 


6.  3'4e 
1603 


S.63B 
706 


6.69B 
1160 


7.  378 
ISSM 
88.  1 
63.0 


7.19B 
1259 


7.90 

13M0 


b.77B 
630 


7.10B 
1276 


7.25 
875 


8.08 
922 
95.6 


7.068 
906 


6.6MB 
1203 


1019 
93.5 


6.SMB 
1086 


6.86 
76M 


6.88B 

570 
99.6 
7M.5 


5.6  3B 
593 


5.638 
772 


5.988 
8S2 


5. 868 
1M97 


6.178 
1M67 
90. M 
67.7 


S.33B 
1077 


5.28 
1325 


S.18 
931 


5.78B 
1711 


6.6Me 
1503 
83. S 
58. M 


M.90 

1075 


2.89B 
lieM 


2.978 
98M 


3.21B 
1711 


M.M7B 
1723 
67.9 
MS. 9 


3.20 
1263 


2.M1B 
16M0 
61.3 
M2.M 


2.2MB 
1198B 


19279 
79.1 
57,3 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1979 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

ABBEV ILLE 

00D7 

07 

ASITA    SPRINGS   riRE  TUR 

0021 

06 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

AMITE 

0205 

06 

ASHLAND    2  S 

0319 

01 

BASTROP 

05  37 

03 

BATON   ROUGE   dSO   AP  R 

0519 

06 

BATON   ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

BAYOU   SORREL  LOCK 

0565 

08 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06  17 

05 

BELAH  FIRE  TOWER 

06  39 

05 

BIENVILLE    3  NE 

0800 

02 

BOGALUSA 

0915 

06 

BOOTHVILLE   WSCMO  CI 

1157 

09 

BOYCE    3  UNW 

1232 

05 

BUNKIE 

1287 

05 

BUTTE   LA  ROSE 

1365 

08 

CALHOUN    EXP  STATION 

nil 

02 

CARVILLE   2  Sy 

1565 

08 

CL INTON 

1891 

06 

CLINTON   5  SE 

1899 

06 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CONVERSE 

2023 

01 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

COVINGTON   <4  NNU 

2151 

06 

CROWLEY   EXP  STATION 

22  12 

07 

DELTA-BRETON   WL  REF 

23  30 

09 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

DE    QUINCY   1  N 

2361 

0  7 

DE  RIDDER 

2367 

07 

DONALDSONVILLE 

25  m 

09 

EL  IZABE  TH 

28  00 

07 

EPPS   6  WNW 

29  71 

0  3 

EUNICE 

2981 

0  5 

FARMERVILLE 

3079 

02 

FRANKLIN    3  NW 

3313 

08 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

FRANKLINTON    3  SW 

3327 

06 

GALLIANO 

31  33 

09 

GLOSTER    1  W 

36  57 

0  1 

GONZALES 

3695 

09 

GRAND  COTEAU 

38  00 

05 

GRAND  ECORE 

38  01 

0  1 

GRAND   ISLE  2 

38  15 

0  9 

GREENSBURG 

3861 

06 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

HACKBERRY  8  SSW 

39  79 

07 

HAMMOND    3  NW 

10  31 

06 

HANNA    3  S 

1050 

0  1 

HINESTON   1  NNE 

12  50 

05 

HODGES  GARDENS 

1288 

01 

HOMER   EXP  STATION 

1355 

02 

HOSSTON 

1398 

0  1 

HOUMA 

1107 

09 

JEANERETTE   EXP  STA 

1671 

08 

JENNINGS 

1700 

07 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

17  32 

02 

JONESVILLE  LOCKS 

17  39 

05 

KE  ITHVILLE 

18  16 

0  1 

KENTwOOO 

18  59 

06 

KINDER    3  W 

18  81 

07 

KORAN 

19  31 

0  1 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE    FAA  AP 

5026 

08 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

5065 

07 

LAKE    CHARLES    2  N 

0  7 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

5078 

07 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

LEESVILLE 

5266 

01 

LI VINGS  TON 

51  38 

06 

L06ANSP0RT   1  ENE 

5527 

01 

LONGV ILLE 

5581 

07 

LSU   BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

LSU   DEAN   LEE    EXP  STA 

5630 

05 

MAMOU   "4  S 

5852 

05 

MANSFIELD    3  WSW 

5871 

01 

MANY 

5892 

01 

MARION 

5908 

02 

MARKSVILLE 

5920 

05 

MARTIN  FIRE  TOWER 

59  35 

01 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

(i 

s 

(U 
H 

di 

'u 

<U 
Pi 

n) 
> 
M 

d  c 
0  0) 

XITS 
O  0 

92  08 

10 

70 

71 

2 

90  03 

30 

7 

2 

92  28 

87 

81 

91 

1  2  3  C 

90  30 

180 

91 

95 

12  3 

93  06 

225 

25 

35 

12  3 

9151 

110 

55 

55 

I  2  3 

91  08 

61 

91 

111 

1   2  3  C 

9101 

25 

1 

JUL 

2 

91  19 

15 

11 

2 

92  35 

105 

7 

2 

92  11 

200 

27 

27 

12  3 

92  56 

307 

8 

8 

12  3 

89  52 

103 

19 

19 

12  3 

89  21 

0 

15 

IS 

1   2  3  C 

92  13 

110 

1 

1 

12  3 

92  10 

80 

91 

91 

1   2  3  C 

91  11 

5 

2 

2 

92  20 

180 

91 

88 

19 

1   2  31CG 

91  07 

25 

10 

11 

12  3 

91  01 

180 

82 

2 

90  58 

200 

5 

6 

1  2  3  CG 

92  06 

80 

8 

2 

93  12 

220 

25 

35 

12  3 

93  25 

230 

31 

35 

12  3 

90  07 

10 

86 

86 

1   2  3  C 

92  22 

25 

69 

12   3  6 

89  16 

5 

28 

28 

12  3  H 

90  58 

35 

2 

2 

93  26 

95 

21 

51 

12  3 

93  18 

180 

57 

57 

12  3 

90  59 

10 

91 

90 

12  3 

92  18 

150 

83 

86 

12  3 

91  31 

99 

21 

21 

1   2  3  C 

92  26 

50 

19 

2 

92  21 

170 

21 

21 

DEC 

12  3 

91  33 

12 

87 

87 

12  3 

90  10 

115 

2 

2 

90  11 

115 

23 

23 

12  3 

90  18 

2 

12 

12 

12  3 

9  3  50 

255 

33 

2 

90  51 

10 

2 

2  C 

92  02 

55 

91 

93 

12  3 

9  3  06 

150 

31 

2 

90  00 

2 

C 

90  10 

225 

21 

2 

90  59 

60 

13 

2 

93  25 

6 

10 

10 

12  3 

90  29 

15 

81 

83 

12  3 

93  21 

125 

8 

2 

92  15 

210 

25 

25 

DEC 

12  3 

93  23 

120 

1  7 

2 

93  01 

380 

29 

29 

12  3 

93  53 

200 

39 

2 

90  11 

15 

90 

89 

1 

1  2  31  G 

91  13 

20 

27 

71 

1  2  3 

92  10 

30 

81 

81 

1  2  3  C 

92  12 

320 

10 

10 

2 

91  51 

70 

8 

8 

1  2  3  C 

93  50 

200 

36 

2 

90  31 

218 

39 

APR 

2 

92  51 

53 

36 

2 

93  28 

175 

31 

2 

92  01 

35 

C 

91  59 

38 

91 

90 

12  3 

92  18 

10 

71 

71 

MAR 

12  3 

9  3  13 

8 

2 

93  13 

9 

18 

18 

1  2  3  C 

91  10 

103 

59 

59 

12  3 

93  16 

210 

51 

51 

1   2  3  C 

90  15 

10 

1 

FEB 

2 

93  57 

210 

33 

36 

1   2  3  C 

93  11 

111 

35 

2 

91  10 

21 

17 

17 

17 

1  2  31 

92  21 

70 

1 

1 

12  3  6 

92  26 

55 

11 

12  3 

93  11 

375 

21 

2 

93  29 

260 

26 

26 

1  2  3 

92  15 

190 

26 

2 

92  02 

85 

17 

2 

93  11 

270 

C 

County 


0) 
3 


VERMILION 

ST  TAMMANY 

RAPIDES 

TANGIPAHOA 

NATCHITOCHES 

MOREHOUSE 

E    BATON  R0U6 

E    BATON  ROUG 

IBERVILLE 

EVANGELINE 

LA  SALLE 

BIENVILLE 

WASHINGTON 

PLAQUEMINES 

RAPIDES 

AVOYELLES 

ST  MARTIN 

OUACHITA 

IBERVILLE 

E  FELICIANA 

E  FELICIANA 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TAMMANY 

ACADIA 

PLAQUEMINES 

LIVINGSTON 

BEAUREGARD 

BEAUREGARD 

ASCENSION 
ALLEN 

WEST  CARROLL 
ST  LANDRY 
UNION 
ST  MARY 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
LAFOURCHE 
DE  SOTO 

ASCENSION 

ST  LANDRY 

NATCHITOCHES 

JEFFERSON 

ST  HELENA 

E    BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

RAPIDES 

SABINE 

CLAIBORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CATAHOULA 

CADDO 

TANGIPAHOA 

ALLEN 

BOSSIER 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

LIVINGSTON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

E    BATON  ROUG 

RAPIDES 

EVANGELINE 

DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 


229  58 
630  26 

1131  19 
630  13 

1132  07 
932  17 
8B0  32 
6B0  22 
lt30  08 
7  30  18 

1131  38 

1132  22 
1030  17 

529  20 

1131  23 

230  57 
130  17 
932  31 
830  12 
630  52 

630  18 

932  10 

1231  15 

1132  19 
630  32 
730  15 

829  13 
630  28 
130  31 
130  50 

830  07 
130  52 
932  37 
730  29 
932  16 
2?9  19 

1030  51 

1030  19 

529  26 

1132  12 


1 1 


830  11 

230  26 

31  18 

529  11 

630  50 

630  31 

129  53 

630  32 

1131  51 

131  11 


1231  22 

ll|32  15 

1132  53 

529  35 

2^9  57 

730  11 

1132  13 

331  29 

1132  21 

630  56 

130  30 

1132  25 

230  13 

230  12 
730  00 
130  15 
130  07 
832  18 

1231  09 

630  30 

1231  59 
130  36 
830  22 

231  11 
730  31 

1232  01 
1231  31 

932  51 

231  09 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1979 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

nt  L  V  i  LLE 

6117 

OS 

ST  LANORY 

ME  RME  NT  A  U 

61  M2 

0  7 

ACADIA 

M I  N  D  £  N 

62 

0 1 

WEBSTER 

MITTIE   2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

MONROE    FAA  «P 

6303 

02 

OUACHITA 

MONROE  NLU 

63  It 

02 

OUACHITA 

MOORINGSPORT    1  N 

6364 

0 1 

CADDO 

MORGAN  CITY 

639t 

08 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

65  82 

Ot 

NATCHITOCHES 

NEW    IBERIA    5  NU 

6657 

06 

IBERIA 

NEW   ORLEANS   Nr    USO  CI 

66  59 

09 

ORLE  ANS 

NEy    ORLEANS    WSMO  AP 

R 

66  60 

09 

JEFFERSON 

N   0   AD6  0N    WSFO  CI 

R 

66  6t 

09 

ORLEANS 

NEH    ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLE  ANS 

NEb    ORLEANS   D    P    S  It 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

NEW   ORLEANS   WATER   PL T 

R 

66  69 

09 

ORLEANS 

NEw   ORLEANS  CITY  HALL 

66  70 

09 

ORLEANS 

NEW    ORLEANS   0   P   S  S 

R 

66  72 

09 

ORLEANS 

NEW   ORLEANS  0   P   S  3 

R 

66  75 

09 

ORLEANS 

NEw   ORLEANS  D  P  S  6 

R 

66  79 

09 

ORLEANS 

NEW  ROAOS  S  ESE 

66  86 

05 

POINTE  COUPE 

OAKOALE 

68  36 

07 

ALLEN 

OAK    GROVE    2  WSW 

68  66 

0  3 

WEST  CARROLL 

OAKNOLIA 

6911 

06 

E  FELICIANA 

06ERLIN  FIRE  TOWER 

69  38 

07 

ALLEN 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

OLLA   3  SSU 

69  78 

05 

LA  SALLE 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

PARAOIS   7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

PINE    GROVE   FIRE  TOWER 

730t 

06 

ST  HELENA 

PLAIN  DEALING 

73'<t 

01 

BOSSIER 

PLAOUEMINE    2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

PLAQUEMINES   EXP  S7« 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

PORT  ALLEN 

7<tt8 

05 

W   BATON  ROUG 

RED  RIV   VALLEY  EXP  STA 

77  38 

01 

BOSSIER 

RESERVE 

77  67 

09 

ST   JOHN  BAPT 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

79  32 

07 

CAMERON 

ROOESSA 

79  50 

0  1 

CADDO 

ROSEPINE  EXP  STATION 

80'*6 

Ot 

VERNON 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8<t05 

06 

WASHINGTON 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8<t  36 

0  1 

CADDO 

SHREVEPORT    WSO  AP 

R 

8t  to 

0  1 

CADDO 

SI MME  SPOR  T 

8507 

05 

AVOYELLES 

SLAGLE 

85  2t 

Ot 

VERNON 

SLIDELL  WSFO 

85  39 

06 

ST  TAMMANY 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

86  69 

02 

UNION 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

87  15 

06 

LIVINGSTON 

STERLIN6T0N 

8785 

02 

OUACHITA 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

THIBOOAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

VIDALIA  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

WATSON    3  ENE 

9<(80 

06 

LIVINGSTON 

UESTOALE   3  SU 

9610 

01 

RED  RIVER 

WINNFIELO   2  W 

9803 

02 

WINN 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKLIN 

WINONA    FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

WOOOUORTH   2  SE 

9865 

05 

RAPIOES 

ZACHARY    2  ESE 

99  30 

06 

E   BATON  ROUG 

■f—t 

G 
<3 


0) 

-a 

3 


3 

"5) 
a 
o 


Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

neiei 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

3C 

9  1 

93 

12  3 

1 6 

36 

2 

185 

9J 

92 

1  2  3  c 

120 

25 

2 

78 

91 

92 

12  3 

70 

3 

3 

1   2  3  C 

200 

5 

2 

5 

57 

74 

I   2  3  C 

130 

59 

59 

1  2  3  C 

25 

70 

70 

1   2  3 

3 

108 

APR 

2 

t 

26 

26 

1  2  3  C 

6 

90 

90 

1  2  3  C 

2 

80 

2 

0 

25 

2 

22 

86 

2 

S 

2 

2 

10 

46 

2 

12 

86 

2 

0 

31 

2 

ts 

28 

28 

12  3 

100 

26 

2 

110 

10 

2 

130 

38 

2 

65 

26 

27 

1   2  3 

70 

IS 

15 

1  2  3  C 

100 

1  2  3  C 

60 

14 

2 

5 

25 

65 

1   2  3 

30 

31 

2 

190 

7  3 

2 

291 

87 

87 

1  2  3 

20 

2 

2 

4 

21 

21 

12  3 

15 

5 

2 

155 

5 

13 

3 

1  2  34CG 

13 

78 

78 

12  3 

t 

16 

16 

1  2  3  C 

200 

39 

2 

238 

6 

12 

1   2  3 

300 

2  C 

275 

81 

82 

1   2  3 

5 

It 

14 

1   2  3 

78 

70 

69 

4 

1   2  34  6 

330 

27 

2 

180 

4 

2 

25t 

107 

107 

1  2  3  C 

50 

68 

2 

300 

6 

2 

10 

23 

23 

1  2  3  C 

200 

35 

2  C 

250 

32 

2  C 

30 

2t 

24 

2 

60 

39 

2 

170 

25 

2 

12 

6 

2 

85 

65 

63 

1  2  3 

20 

36 

94 

1  2  3 

It 

29 

29 

1  2  3 

60 

29 

2  C 

19 

19 

2 

65 

2 

2 

ItO 

26 

2 

160 

40 

41 

1  2  3  C 

80 

55 

56 

1  2  3  CG 

220 

27 

2 

116 

22 

22 

1   2  3 

85 

5 

2 

130 
730 

1132 
430 
932 
932 

1132 
129 

1131 
230 


829  57 
8  29  59 
829  55 
829  56 
630  Ot 
829  57 
8  29  57 
8  29  59 
8  29  59 
629  59 


830 
t30 


tl 
49 

332  51 
630  44 
36 
00 
52 
29 
47 
27 


430 
831 
1131 

230 
529 
1030 


630  42 

1132  54 

830  19 

829  35 

830  27 
1132  25 

830  Ot 
529  tt 

1132  58 

t30  57 

932  32 

932  31 

529  52 

831  57 
1030  51 
1132  31 

1132  28 
130  59 
t31  12 
630  15 

932  5t 

1133  00 
630  26 
932  43 
430  51 
430  14 
332  24 
529  48 
529  47 
831  35 

1230  12 

630  36 

1132  08 

1131  56 
932  09 

1132  02 
231  07 
630  38 


91  45 

92  35 

93  17 
92  53 
92  03 

92  04 

93  58 
91  11 
93  05 
91  53 

90  04 
90  15 
90  08 
90  02 

89  58 

90  08 
90  04 
90  01 
90  Ot 

90  07 

91  22 

92  41 

91  26 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  04 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 

91  14 

89  50 

91  13 

93  38 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 

92  36 

92  39 
89  50 

91  14 
89  59 

93  45 
93  49 

91  49 
93  08 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  26 

93  35 

90  54 
93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  OS 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES   Division  averages  in  the  annual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  '  F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 

wind  movement  in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and   Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:     Included  are  all  soil  temperature  stations  with  any  data  published  for  the  calendar  year,   whether  or  not  opened  or  closed  during 
the  year. See  the  reference  notes  of   the  monthly  issues  for  information  on  individual  stations  as  to  soil  type,  ground  cover,   and  degree  of  slope. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months, 

•  Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHI-VERHILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINi: 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil  Temperatures  Pviblished 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 
Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 

ori^:ai"c!iSai;oiL°L:rDa?i:';ri?"5o ^^'%o^v^^^viJz^ir^!ii^j^t^'^^^^^  ^o""" - —1 
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a  i 

°  a 
i  i 

UJ 

o 

UJ 

o 

Ui 

1 

g 

- 

g„ 

si 

s  , 

si 

g, 

si 

si 

ELIZABETH 

62.3 

41.7 

52 

0 

2.0 

75 

\i* 

29 

5 

397 

1 

0 

0 

6 

0 

6.11 

1 .20 

2.20 

23 

,0 

0 

8 

4 

2 

HACKBERRT  8  SSU 

62  5 

47  6 

55 

2 

3  8 

76 

1 2 

36 

31 

300 

4 

0 

0 

0 

0 

9  75 

5  61 

3.30 

20 

,0 

0 

13 

7 

2 

JENNINGS 

62.0 

42. 1 M 

52 

1 M 

-  !7 

75 

31 

30 

2* 

397 

Q 

0 

0 

4 

0 

7!6I 

2^41 

2  40 

1 1 

0 

0 

10 

4 

3 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

62.6 

45.6 

54 

1 

1 .8 

79 

1 1 

30 

31 

336 

6 

0 

0 

1 

0 

5.43 

1  .39 

\'.32 

22 

'.0 

0 

9 

5 

1 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

63 . 1 

43.3 

53 

2 

78 

1 2 

30 

5  + 

359 

Q 

0 

0 

5 

0 

4 . 85 

1  50 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

64.2 

47.5 

55 

9 

77 

17 

35 

5* 

286 

8 

0 

0 

0 

0 

7.43 

1  .73 

1  7 

,0 

0 

9 

6 

3 

VERMILION  LOCK 

64.7 

45.7 

55 

2 

80 

20 

32 

S* 

306 

13 

0 

0 

2 

0 

5.92 

1  .74 

1  1 

,0 

0 

12 

4 

1 

DIVISION 

53 

2.3 

6.60 

1  .92 

,0 

t      «  s 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

63.1 

44.6 

53 

9 

1  .6 

76 

17 

28 

5 

341 

4 

0 

0 

3 

0 

6.53 

2.21 

2.70 

1  1 

.0 

0 

FRANKLIN  3  NU 

62.6 

47.3 

55 

Q 

1  .3 

77 

11  + 

25 

31 

0 

0 

2 

0 

6.26 

2.18 

2  08 

1  1 

0 

0 

9 

4 

2 

JEANERETTE  EXP  STA 

63.6 

45.2 

54 

4 

76 

17 

30 

5 

324 

4 

0 

0 

3 

0 

5. 87 

1  .64 

1 .8* 

1  1 

!o 

0 

6 

4 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

63  5 

47  5 

55 

5 

3  6 

7  7 

30 

30 

3 1 

290 

6 

0 

0 

1 

0 

4  78 

05 

1  .50 

1 0 

.0 

0 

8 

3 

2 

MORGAN  CITY 

65!o 

46!o 

55 

5 

1  '.2 

79 

17 

31 

5 

295 

8 

0 

0 

3 

0 

6131 

1  !85 

2.21 

1 1 

.0 

0 

7 

5 

2 

NEH   IBERIA  5  NU 

64.3 

45.7 

55 

0 

77 

12 

31 

5* 

308 

8 

0 

0 

2 

0 

6.15 

2.00 

17 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

54 

9 

2,1 

5.99 

1  ,65 

.0 

tit 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSCMO  CI 

63.4 

49.9 

56 

7 

74 

22 

34 

31  + 

252 

1 

0 

0 

0 

0 

9.30 

3.23 

1  1 

0 

0 

1  1 

5 

3 

DELTA-BRETON  HL  REF 

63.2 

49,6 

56 

4 

73 

17t 

39 

5 

259 

0 

0 

1 1  .96 

5.39 

1  1 

'.0 

0 

10 

6 

4 

DONALDSONV ILLE 

63  6M 

46  7 

55 

2M 

1  4 

75 

1 2 

32 

5 

301 

2 

0 

0 

1 

0 

5  23 

2.10 

1 8 

.0 

0 

5 

3 

2 

GALLIANO 

66!2 

48;e 

57 

5 

75 

31t 

32 

5 

234 

7 

0 

0 

1 

0 

S'.23 

4.64 

1 1 

0 

0 

9 

3 

2 

HOUMA 

67.5 

47.6 

57 

6 

2.4 

77 

12 

30 

5 

233 

1 1 

0 

0 

4 

0 

7.15 

2.46 

2.63 

1 1 

.'o 

0 

9 

5 

2 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

65.4 

46.8 

56 

1 

3,2 

79 

1 1 

27 

5 

278 

10 

0 

0 

4 

0 

6.37 

1  ,84 

2.35 

1 1 

,0 

0 

7 

4 

2 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

66.0 

49.2 

57 

6 

3,8 

78 

1 1 

27 

5 

237 

15 

0 

0 

4 

0 

5,95 

1,17 

2.24 

1 1 

,0 

0 

8 

3 

2 

PARADIS  7  S 

67.5 

48.6 

5B 

1 

78 

1 1 

28 

5 

220 

12 

0 

0 

2 

0 

7,06 

2,16 

2.08 

1 1 

,0 

0 

8 

4 

3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

67.2 

48.3 

57 

8 

74 

1  It 

32 

2 

220 

2 

0 

0 

1 

0 

6, 14 

3.10 

1 1 

.0 

0 

8 

4 

1 

RESERVE 

66.3 

45.5 

55 

9 

4.2 

78 

12 

32 

2 

277 

0 

0 

0 

1 

0 

9.86 

4.96 

4.05 

1 1 

.0 

0 

6 

6 

3 

SAINT  BERNARD 

66.3 

45.5 

55 

9 

76 

22* 

29 

5 

278 

4 

0 

0 

3 

0 

7.05 

3.35 

1 1 

.0 

0 

6 

5 

2 

THIBOOAUX 

66.3 

46,0 

56 

2 

1  ,9 

78 

17t 

29 

5 

273 

7 

0 

0 

1 

0 

5.66 

1  .08 

2,61 

1 1 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

56 

8 

2,5 

7.50 

2.97 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10 


12    13  14 


16 


7  18    19  20  2 


22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


NORTHUEST  01 

COIION  »«LLET 
GLOSTER  I  U 
HtNNt  3  S 
HOSSTON 
KEIIHVILLE 

LOciNSRORT  i  ENE 
ntNSFIELO  3  USU 
nINOEN 

HOORINGSPORT  I  N 

PLAIN  DEALING 

REO  RIV  VALLEt  EXP  SIA 

ROOESSA 

SHREVEPORT  DOUNTOUN 
SHREVEPORT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUneiA  LOCKS 
HOHER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOHER 

HARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
BOSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEAflSVILLE  fIRE  TOHER 
STERLINGTON 
UINNFIELD  2  U 
UINONA  riRE  TOHER 


NORTHEAST  0: 

BASTROP 
EPPS  6  HNH 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USH 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL  0- 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOHER 
BELAH  FIRE  TOHER 
BOrCE  3  HNH 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOOOUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


OS 


ASITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  HSO  AP 
BATON  ROUGE  KLEINPETER 
BOGALUSA 

CLINTON 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  <  NNU 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 

FRANKLINTON  3  SU 
GREENSeuRG 
GREENHELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 
LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOHER 
SHERIDAN  FIRE  TOHER 

SLIDELL  HSFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TOHER 
HATSON  3  ENE 
ZACHART  2  ESE 


3.B3 
5.02 
4.72 


4.24 

3.95 
4.26 

6.22 
3.B3 
5.  BO 
4.60 
4.67 


5.45 
3.74 
3.99 


5.34 
4.35 
3.91 
6.04 


3.52 
4.41 
4.53 
4.46 


3.7B 
4.23 
5.37 


6.53 
6.65 
4.90 
4.26 


5.94 
4.70 

6.60 
11.19 
5.59 


4.3B 

6.82 
B.39 
4.50 
3.74 
5.23 

4.B2 


7.29 
5.95 
6.47 

7.77 


4.82 

5.26 
5.83 


.06  T 

.08 

.02 

.03  .01 


.02     ,03  .05 


.02  2.53 
2.05 
I  .64 


1  .72 
.89 
.06  I  .23 


.02  1 .77 
.12  2.60 
.04  1.29 


1  .83 
3.05 
I  .67 
2.48 


2.40 

.01  6.95 
I  .36 


I  .69 
2.33 
.07  1.00 
2.07 
I  .47 

T  2.22 
.01  1.75 
I  .92 
I  .70 
1  .95 

.  15  1 .60 
I  .73 
.02  1 .45 


I  .32 
.02  1 .50 
1  .80 
I  .50 
.03  4.47 


T 


1.49 

1  .87 
1  .52 
1  .25 


.02    .25  .01 


.01  .03 
.05 
.02  T 


1.05    .32  .55 


2.02  .67 
1.54  .49 
.56  1.12 


.12  .50  .70 
.08  .66  .76 
.09    .70  .69 


1.00    .90  .64 
.28  1 .77 
.15  1.38  .08 


1  .04  1  .45  .59 


1.41 

1  .78 
1 .26 
1  .52 
2.05 


1.26  .49 
.92  1 .43 
1,58  .35 


1.24  .57 

1.30  .60 

1.30  .57 

2.00 

1.06  .40 
.89  I .36 

2.00  .08 


I  .35 
I  .28 
1.10 


1.30  .36 

1.10  1 .04 

1 .06  2.50 

I .35  1 .45 


.93  3.01 
2.25  .54 
2.70  .20 
2.10  T 

.51  1,95 

.19  .88 


.36  1.45 
.61  2.00 
.83  2.03 


.10    .30  .22 


SEE  SEFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHueST  07 
ASeEVILLE 

CAOULET  Hf  sitnoN 
OE  OUINCT  <  N 
OE  RIOOEn 
ELI2«6EIM 

HtcKeEnnr  8  ssu 

JENNINGS 

KINDER  3  u 

L«KE  CHiRLES  2  N 

LtKE  CHARLES  USD  tP 

LONGVIH.E 
HERMENIAU 
HIItlE  2  SE 
0»KO»LE 

08ERLIN  FIRE  'OUER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGARTONH 

SULPHUR 

«ERMILION  LOCK 
VINTON 


SOUIH  CENIR«L 

9«>0U  SORREL  LOCK 
SUTTE  L«  ROSE 
ORVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NN 
JEANERETTE  EXP  STA 

LAFAtEIIE  FAA  AP 
MORGAN  CITT 
NEU  IBERIA  S  m 
PLAOUEKINE  2  N 


SOUIHEASI  09 

BOOIHVILLE  NSCnO  CI 
DELIA-SREION  UL  REF 
00NALOS0N»ILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUtIA 

NEU  ORLEANS  USHO  AP 
N  0  AOBON  NSFO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  U 

NEU  ORLEANS  UATER  PLI 
NEU  ORLEANS  C  I  TV  HALL 
NEU  ORLEANS  0  P  S  5 
NEU  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  6 

PARADIS  ;  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  8ERNAR0 
THI80DAUX 


6.02 
7.11 
6.73 
S.IO 


9. 75 
7.61 
3.60 


5.58 
5.40 
5.69 
6.64 
4.85 


5.21 
4.69 

6.53 
6.28 
5.87 

4.78 
6.31 
6.15 
4.59 


9.30 
11.96 
5.23 
8.23 
4.67 

7.15 
6.37 
5.95 
5.49 
3.72 

6.35 
5.27 
5.09 


DAY  OF  MONTH 


23     456     789    10  1 


1 .50 
.15 
2.03 


2   13  14  15   16  17  18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


I  2.50 
.02  2.20 
.05  .14 


T  1  .23 
I  1  .74 
.02  ,90 


1 .82 
1 .27 
I  2.70 
.05  2.08 
.01  1.84 

1.50  .45 
.02  2.21 
1  .92 
1 .20 


.14  3.23 
.02  5.39 
1  .85 


2.63 
2.35 
2.24 
2.77 
1  .74 


2.30 
2.00 
2.35 


2. OS 
3.10 
4.05 
3.35 
2.61 


.13 


.41  1.93 
.29  .70 
.02  •  2.48 
.03  1.73 
.70    .49  1.25 

.05  1.01 
T        .34  1.15 
.36  2.00 
.11    .60  1 . 10 


1.79  1 .31 

1  .49  1  .70 

T        .40  2.10 

.19     .44  1.26 

.02    .32  1 .32 


.25  .56  .93 

.03  1 .95 

.19  1.57 

.12  1.16  .03 

.06  .64  .06 

.15  2.15  .11 

.  15  1 .32  .01 

.10  .87  .04 

.09  1 .27 

.09  1  .98 

.21  1.82 

.72  .73 

1.34  .95 

.85  1  .00 

.55  I .00 


I .30  2.57 

.78  2.45 

.93  2.20 

.23  .61 

.17  1.10 

.60  1.25 
.45  .59 
1 .32  T 

.80  2.50 

.27  1 .04 

1 .00  1 .65 

.94  2.27 

1.50  .41 

.32  .70 


.20 
.08  .65 
.82 

.10  .70 


.10    .30  .01 


.06    .40  .01 


.02  1.05  .15 


.16 
.13 
.15 

.22 
.39 
.03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

I  I 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

1  7 

1:0 

3 1 

AVEI 

X               ■  t 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLET 

MAX 

46 

58 

68 

48 

47 

51 

63 

45 

44 

58 

65 

68 

46 

61 

70 

69 

68 

58 

63 

70 

52 

52 

48 

51 

69 

61 

60 

48 

46 

33 

36 

55 

.6 

MIN 

26 

26 

29 

36 

27 

32 

39 

33 

33 

41 

47 

40 

30 

30 

35 

54 

50 

37 

37 

41 

48 

47 

30 

30 

36 

47 

40 

40 

33 

33 

30 

36 

.7 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

60 

60 

60 

46 

45 

65 

63 

43 

52 

59 

70 

63 

67 

72 

71 

73 

68 

57 

66 

63 

54 

53 

54 

72 

64 

60 

56 

55 

53 

40 

37 

58 

.7 

MIN 

25 

28 

42 

36 

25 

29 

41 

36 

40 

49 

58 

42 

30 

35 

47 

60 

55 

41 

43 

53 

48 

46 

29 

29 

46 

50 

43 

4  1 

34 

34 

30 

40 

.2 

MINDEN 

MAX 

46 

59 

58 

50 

48 

52 

64 

47 

47 

55 

65 

68 

48 

62 

71 

69 

71 

59 

58 

70 

54 

53 

47 

51 

69 

60 

58 

49 

50 

35 

37 

55 

.8 

MIN 

28 

28 

29 

36 

28 

29 

39 

34 

35 

42 

48 

40 

31 

33 

36 

54 

55 

41 

40 

40 

48 

46 

31 

32 

36 

48 

40 

40 

33 

32 

29 

37 

.5 

PLAIN  DEALING 

MAX 

46 

59 

56 

46 

47 

50 

62 

46 

43 

57 

64 

67 

48 

60 

69 

68 

69 

62 

66 

67 

52 

51 

48 

50 

67 

59 

60 

46 

45 

34 

36 

54 

.9 

MIN 

26 

26 

30 

31 

31 

30 

39 

33 

33 

39 

45 

38 

28 

30 

34 

53 

47 

36 

36 

44 

45 

45 

29 

29 

29 

44 

39 

39 

31 

30 

27 

35 

.4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

52 

61 

58 

50 

45 

50 

63 

49 

44 

54 

65 

69 

49 

61 

68 

69 

71 

60 

62 

66 

55 

53 

48 

51 

68 

60 

56 

47 

49 

36 

36 

55 

.7 

MIN 

29 

29 

31 

35 

31 

32 

39 

34 

35 

40 

45 

40 

30 

32 

35 

55 

55 

4  1 

40 

45 

47 

46 

32 

32 

36 

47 

40 

41 

34 

32 

31 

37 

,8 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

60 

60 

53 

43 

50 

65 

60 

43 

54 

65 

70 

50 

65 

72 

71 

73 

60 

64 

63 

59 

53 

51 

54 

71 

63 

56 

49 

50 

41 

40 

37 

56 

.9 

X            s  1 

MI  N 

29 

31 

40 

31 

31 

31 

39 

36 

41 

45 

47 

33 

32 

37 

51 

59 

45 

41 

46 

50 

49 

40 

32 

37 

50 

49 

43 

41 

34 

34 

27 

39 

.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

59 

61 

48 

49 

52 

64 

58 

42 

52 

85 

69 

46 

81 

71 

66 

71 

71 

62 

73 

58 

54 

52 

50 

69 

60 

50 

50 

49 

43 

37 

33 

56 

.3 

MIN 

28 

26 

37 

31 

28 

34 

3B 

34 

40 

46 

46 

34 

29 

36 

49 

5B 

52 

46 

39 

49 

47 

36 

30 

33 

48 

47 

4  1 

39 

32 

33 

22 

38 

.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

48 

59 

60 

46 

46 

51 

63 

44 

42 

52 

66 

71 

45 

64 

60 

62 

69 

59 

65 

70 

53 

52 

46 

50 

69 

61 

53 

46 

48 

35 

38 

54 

.6 

MIN 

31 

28 

29 

35 

25 

26 

40 

34 

35 

41 

41 

40 

29 

34 

44 

50 

58 

46 

36 

38 

47 

45 

30 

31 

40 

49 

36 

38 

33 

32 

28 

37 

.  1 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

45 

58 

59 

47 

47 

52 

62 

45 

43 

56 

66 

69 

58 

59 

71 

69 

70 

67 

60 

70 

50 

51 

45 

49 

67 

60 

57 

48 

47 

33 

35 

55 

.3 

MIN 

32 

29 

29 

30 

27 

30 

39 

32 

32 

38 

45 

37 

27 

35 

35 

50 

52 

40 

39 

40 

45 

44 

28 

30 

34 

47 

38 

38 

30 

29 

26 

35 

.8 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

57 

58 

47 

44 

49 

61 

57 

41 

48 

66 

72 

45 

61 

57 

60 

66 

60 

64 

69 

55 

53 

51 

50 

67 

61 

53 

44 

46 

39 

40 

34 

54 

0 

M 1 N 

31 

30 

38 

30 

27 

32 

36 

35 

40 

45 

45 

36 

33 

39 

42 

58 

53 

45 

40 

48 

48 

41 

34 

32 

48 

43 

37 

34 

32 

33 

23 

38 

3 

MONROE  NLU 

MAX 

45 

57 

60 

45 

43 

49 

61 

44 

41 

48 

66 

72 

42 

66 

56 

60 

68 

59 

65 

69 

52 

57 

47 

49 

68 

52 

44 

44 

37 

38 

53 

5 

MIN 

29 

30 

30 

35 

25 

31 

40 

34 

35 

40 

46 

39 

30 

32 

44 

51 

52 

48 

39 

49 

47 

46 

32 

33 

39 

50 

38 

34 

32 

30 

27 

37 

6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

46 

58 

56 

63 

47 

42 

53 

66 

72 

53 

60 

69 

64 

72 

59 

67 

70 

53 

52 

46 

51 

69 

61 

55 

47 

46 

35 

36 

56 

I 

M 1 N 

29 

35 

30 

28 

46 

33 

33 

40 

44 

38 

30 

39 

40 

51 

56 

51 

41 

50 

46 

45 

28 

30 

37 

48 

39 

38 

32 

31 

26 

38 

4 

HINNFIELO  2  U 

MAX 

58 

58 

50 

48 

51 

63 

58 

43 

50 

63 

75 

61 

65 

70 

61 

68 

69 

68 

71 

67 

56 

56 

50 

68 

60 

55 

53 

50 

42 

45 

39 

57 

8 

t          t  f 

MIN 

27 

27 

39 

31 

25 

28 

37 

35 

38 

45 

58 

40 

29 

39 

42 

57 

57 

43 

39 

49 

48 

43 

30 

29 

40 

50 

40 

33 

32 

32 

27 

38 

4 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

62 

47 

42 

51 

62 

63 

43 

52 

60 

72 

65 

63 

60 

60 

67 

66 

66 

70 

68 

52 

52 

50 

68 

66 

57 

48 

45 

38 

57 

7 

M 1 N 

33 

40 

33 

30 

33 

34 

29 

39 

43 

58 

38 

30 

41 

41 

57 

54 

59 

39 

48 

46 

42 

31 

34 

51 

46 

36 

30 

25 

40 

0 

EPPS  6  UNU 

MAX 

44 

55 

60 

45 

40 

48 

60 

44 

42 

50 

67 

60 

57 

62 

67 

60 

62 

69 

54 

55 

47 

47 

67 

60 

52 

43 

45 

39 

41 

53 

2 

MIN 

32 

32 

39 

34 

27 

32 

43 

34 

36 

40 

45 

38 

40 

36 

40 

50 

57 

47 

41 

49 

47 

45 

32 

34 

38 

50 

36 

35 

33 

32 

26 

38 

7 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

44 

54 

60 

45 

41 

47 

60 

46 

41 

51 

66 

72 

43 

57 

62 

62 

66 

60 

64 

69 

53 

54 

46 

45 

65 

60 

52 

41 

45 

38 

40 

53 

2 

MIN 

32 

33 

33 

33 

29 

29 

35 

33 

34 

37 

42 

37 

33 

36 

41 

49 

51 

48 

41 

41 

46 

44 

32 

32 

33 

48 

36 

35 

32 

31 

26 

36 

8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

45 

56 

58 

51 

39 

47 

62 

62 

42 

50 

68 

72 

46 

56 

63 

66 

69 

62 

60 

62 

63 

64 

51 

47 

63 

57 

65 

43 

49 

48 

50 

56 

0 

MIN 

33 

32 

37 

35 

25 

28 

34 

36 

38 

41 

47 

40 

35 

37 

50 

54 

60 

52 

50 

43 

50 

50 

33 

35 

39 

52 

39 

38 

38 

35 

29 

40 

2 

TALLULAH 

MAX 

44 

55 

62 

48 

40 

47 

62 

48 

44 

51 

67 

72 

45 

59 

60 

64 

69 

62 

69 

69 

65 

58 

48 

46 

66 

t: 

55 

42 

45 

48 

48 

55 

5 

MIN 

33 

29 

32 

35 

26 

29 

32 

34 

35 

39 

46 

39 

32 

37 

45 

52 

58 

48 

38 

4  1 

51 

46 

32 

32 

36 

49 

37 

37 

34 

32 

27 

37 

B 

UINNSBORO 

MAX 

48 

59 

60 

49 

42 

50 

61 

57 

41 

50 

67 

76 

49 

66 

61 

62 

61 

62 

67 

72 

60 

60 

50 

51 

68 

60 

55 

45 

47 

41 

50 

56 

4 

1            X  > 

MIN 

31 

31 

32 

35 

25 

26 

36 

35 

35 

39 

45 

39 

31 

37 

39 

52 

56 

51 

39 

42 

49 

48 

33 

33 

39 

51 

38 

35 

35 

32 

28 

36 

0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

49 

66 

60 

49 

46 

50 

60 

50 

43 

52 

66 

73 

47 

59 

60 

68 

71 

62 

58 

70 

60 

53 

45 

49 

67 

62 

56 

50 

48 

37 

40 

55 

7 

MIN 

23 

27 

30 

36 

26 

30 

42 

35 

36 

40 

43 

40 

28 

35 

36 

50 

53 

42 

38 

39 

48 

45 

28 

27 

32 

46 

38 

38 

33 

32 

29 

36 

3 

CONVERSE 

MAX 

55 

60 

61 

52 

50 

65 

52 

43 

50 

64 

73 

52 

64 

72 

65 

73 

65 

57 

70 

59 

55 

49 

53 

64 

50 

60 

48 

51 

44 

42 

57 

3 

MIN 

25 

25 

20 

35 

28 

32 

39 

37 

37 

43 

44 

41 

38 

34 

35 

51 

53 

55 

42 

42 

44 

44 

29 

28 

31 

44 

41 

42 

42 

33 

31 

37 

6 

LEESVILLE 

MAX 

55 

61 

62 

54 

53 

57 

64 

61 

43 

51 

63 

75 

51 

68 

71 

63 

73 

73 

69 

75 

67 

60 

54 

53 

69 

54 

59 

50 

53 

49 

74 

60 

9 

MIN 

26 

29 

33 

39 

28 

32 

46 

38 

38 

43 

51 

43 

35 

40 

44 

56 

58 

57 

40 

46 

53 

53 

32 

28 

36 

50 

43 

41 

41 

37 

32 

0 

MANY 

MAX 

53 

60 

62 

53 

52 

50 

65 

57 

43 

50 

67 

74 

52 

65 

73 

66 

72 

66 

58 

72 

61 

57 

49 

47 

70 

60 

59 

49 

53 

41 

49 

5B 

2 

MIN 

25 

27 

27 

37 

25 

28 

30 

36 

36 

40 

46 

42 

29 

33 

36 

56 

55 

49 

38 

43 

50 

47 

30 

28 

32 

50 

45 

41 

31 

31 

31 

37 

2 

NATCHITOCHES 

MAX 

54 

62 

61 

51 

50 

51 

67 

61 

43 

51 

67 

74 

46 

6B 

69 

63 

70 

65 

60 

72 

61 

57 

51 

55 

71 

61 

58 

51 

50 

40 

47 

5B 

3 

MIN 

33 

32 

33 

38 

30 

31 

39 

36 

37 

42 

48 

42 

33 

36 

43 

54 

56 

53 

42 

42 

50 

50 

32 

31 

33 

51 

43 

40 

38 

34 

27 

39 

6 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

55 

61 

64 

54 

54 

58 

64 

62 

47 

52 

68 

75 

50 

69 

65 

63 

72 

73 

70 

72 

65 

63 

60 

53 

69 

54 

59 

51 

50 

52 

75 

61 

3 

>          >  t 

MIN 

28 

29 

31 

38 

29 

32 

40 

38 

38 

42 

51 

42 

35 

39 

42 

55 

59 

57 

45 

48 

54 

54 

33 

29 

34 

49 

45 

41 

41 

39 

32 

40 

9 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

54 

59 

60 

52 

48 

53 

63 

65 

43 

51 

68 

75 

51 

68 

66 

63 

67 

69 

60 

71 

67 

63 

62 

52 

68 

55 

61 

49 

47 

44 

69 

5 

MIN 

31 

33 

37 

37 

32 

29 

38 

38 

39 

41 

48 

42 

34 

38 

39 

56 

59 

55 

41 

52 

51 

53 

35 

34 

36 

51 

45 

41 

40 

37 

31 

4K 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

55 

60 

60 

50 

50 

52 

62 

60 

48 

52 

64 

75 

50 

69 

66 

65 

66 

65 

59 

72 

67 

60 

50 

53 

70 

58 

56 

46 

48 

61 

62 

59. 

1 

MIN 

31 

30 

41 

36 

28 

32 

46 

36 

38 

45 

51 

41 

32 

40 

42 

55 

59 

53 

41 

49 

50 

40 

32 

32 

46 

51 

41 

39 

37 

34 

30 

40. 

6 

BOTCE  3  WNW 

MAX 

60 

60 

52 

49 

51 

63 

64 

48 

50 

67 

74 

50 

68 

66 

67 

66 

69 

60 

69 

67 

60 

59 

51 

69 

58 

61 

55 

47 

48 

63 

38 

59. 

0 

MIN 

34 

35 

38 

34 

30 

33 

37 

37 

38 

47 

37 

39 

36 

43 

41 

57 

55 

46 

42 

52 

50 

42 

34 

38 

49 

49 

41 

38 

36 

36 

26 

40. 

3 

BUNKIE 

MAX 

53 

59 

63 

57 

48 

53 

66 

70 

44 

54 

69 

75 

52 

63 

65 

64 

66 

74 

60 

70 

71 

66 

66 

51 

66 

56 

60 

48 

49 

45 

75 

60. 

6 

MIN 

34 

34 

36 

38 

29 

30 

38 

39 

39 

43 

53 

42 

37 

39 

45 

54 

51 

55 

45 

45 

53 

54 

35 

34 

37 

53 

45 

40 

41 

39 

31 

41 . 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

)3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

UJ 

GfiAND  COTE*U 

MAX 

MIN 

60 
30 

63 
39 

62 
56 

59 
38 

56 
36 

65 
40 

72 
52 

60 
40 

49 
43 

67 
48 

76 
62 

76 
43 

68 
40 

65 
47 

68 
52 

75 
61 

70 
64 

66 
55 

72 
48 

70 
55 

68 
57 

68 
47 

50 
37 

63 
35 

56 
53 

59 
55 

60 
45 

52 
42 

55 
43 

74 
43 

71 
30 

64.5 
46.5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

52 
35 

58 
33 

59 
37 

53 
36 

46 

31 

52 
30 

64 

37 

65 
37 

43 
38 

50 
40 

66 
46 

75 
41 

51 
35 

60 
38 

62 
45 

63 
53 

69 
56 

64 
53 

58 
45 

70 
47 

67 
50 

62 
52 

62 
46 

52 
35 

56 
37 

57 
52 

57 
41 

48 
40 

46 

39 

41 

36 

66 
30 

57.9 
41.0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

53 
32 

58 
30 

60 
33 

53 
37 

48 
28 

53 
31 

64 
40 

66 
38 

43 

38 

51 
42 

68 
50 

74 
42 

51 
35 

66 
38 

65 
44 

63 
54 

67 
58 

69 
54 

60 
41 

70 
45 

68 
52 

63 
53 

63 
35 

50 
33 

67 
40 

55 
51 

61 
44 

49 
41 

47 
40 

44 

38 

75 
32 

59.5 
40.9 

MAMOU  4  S 

MAX 

MIN 

60 
35 

62 
39 

60 
50 

54 

40 

55 
34 

64 

40 

71 
51 

59 
42 

51 
43 

67 
50 

78 
62 

76 
46 

69 
40 

69 
45 

69 
56 

71 
62 

70 
64 

68 
51 

73 
47 

70 
59 

72 
60 

68 
45 

54 
48 

65 
39 

59 
53 

61 
56 

60 
50 

53 
45 

52 
46 

74 
43 

73 
36 

64.7 
47.6 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

53 

31 

59 
31 

63 
40 

59 
37 

49 

28 

53 
32 

72 
40 

49 
40 

48 
40 

55 
40 

70 
52 

74 
46 

55 
38 

65 
47 

65 
48 

70 
55 

75 
55 

68 
55 

66 
45 

70 
53 

69 
56 

68 
58 

67 
37 

51 
32 

64 
45 

57 
53 

69 
44 

50 
42 

4B 

43 

58 
45 

74 

31 

61 .7 
43.2 

NEU  ROADS  5  ESE 

MAX 

MIN 

50 
31 

57 
30 

61 
38 

57 
36 

46 

27 

54 

31 

64 

39 

74 
44 

51 
43 

56 
46 

70 
55 

75 
46 

55 
42 

63 
46 

67 
51 

69 
54 

70 
56 

68 
56 

68 
49 

71 
52 

72 
55 

68 
58 

71 
39 

51 
32 

66 
36 

57 
53 

61 
45 

51 
42 

49 
43 

59 
48 

75 
33 

62  1 
43.8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

51 
29 

57 
30 

60 
30 

62 
34 

45 
28 

53 
28 

65 
36 

72 
38 

44 

38 

50 
42 

60 
50 

72 
45 

54 

38 

61 
37 

66 
49 

68 
53 

72 
59 

67 
53 

60 
49 

71 
50 

72 
50 

66 
54 

66 
39 

50 
30 

64 
34 

56 
52 

60 
43 

47 
40 

48 

41 

50 
46 

72 
31 

60.0 
41.2 

OLLA  3  SSU 

MAX 

MIN 

5 1 
26 

59 
28 

29 

35 

25 

28 

34 

58 
35 

42 

36 

49 
40 

66 
46 

73 
40 

4  7 

30 

67 
34 

69 
41 

62 
50 

69 
57 

63 
52 

60 
37 

72 
38 

69 
49 

60 
50 

5 1 
32 

5 1 
30 

69 
31 

59 
49 

55 
41 

35 

35 

33 

30 

57.4 
37.4 

HOOOUORTH  2  SE 

tit 

MAX 

MIN 

62 
33 

60 
33 

60 
35 

53 
36 

50 
29 

54 

31 

63 
40 

65 
38 

38 

42 

70 
50 

76 
42 

53 
34 

64 
40 

59 
44 

52 

60 

55 

45 

53 

53 

60 
53 

35 

35 

40 

45 

45 

41 

41 

38 

65 
31 

41  .5 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
M I N 

47 

31 

61 
29 

63 
30 

65 
36 

48 
26 

55 
28 

61 
42 

74 
46 

57 
49 

59 
50 

70 
58 

76 
45 

65 
43 

66 
47 

70 
52 

74 
55 

70 
61 

69 
57 

72 
45 

74 
49 

75 
52 

70 
59 

69 
36 

53 
30 

65 
37 

62 
54 

59 
46 

50 
41 

54 
40 

64 
45 

72 
32 

64  2 
43.6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
M I N 

56 
32 

60 
29 

59 
41 

45 

31 

52 
25 

62 
31 

72 
48 

54 
46 

53 
49 

69 

51 

73 
52 

54 
45 

63 
40 

66 
52 

70 
54 

70 
59 

66 
54 

66 
52 

70 
47 

72 
52 

68 
57 

69 
45 

49 
37 

62 
34 

56 
51 

59 
53 

53 
43 

48 

39 

60 
43 

74 
46 

47 

25 

61  .2 
44  .0 

BOGALUSA 

MAX 
M 1 N 

48 

33 

59 
29 

64 

30 

68 
36 

46 
28 

46 
28 

62 

31 

75 
47 

60 
47 

60 
51 

70 
54 

75 
46 

58 
45 

67 
49 

71 
53 

73 
54 

69 
59 

65 
54 

72 
46 

74 
46 

74 
50 

70 
53 

73 
41 

51 
31 

65 
32 

60 
52 

62 
49 

53 
43 

54 
40 

63 
44 

72 
33 

63  B 
43.0 

CLINTON  5  SE 

MAX 
H I N 

46 

31 

58 
28 

61 
35 

58 
35 

44 

25 

53 
31 

61 
30 

71 
44 

55 
43 

55 
47 

68 
54 

80 
44 

54 
39 

67 
48 

67 
51 

71 
53 

70 
59 

69 
58 

69 
47 

72 
50 

72 
54 

66 
55 

67 
38 

51 
31 

63 
34 

56 
50 

60 
44 

48 
40 

50 
40 

57 
45 

72 
31 

61  .6 
42.4 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 
MIN 

66 
31 

61 
26 

67 
36 

67 
37 

55 
26 

61 
26 

74 
53 

67 
43 

61 
54 

71 
50 

74 
58 

67 
46 

65 
46 

70 
55 

73 
52 

70 
55 

68 
61 

71 
52 

73 
43 

72 
48 

69 
53 

71 
50 

56 
40 

62 
27 

5B 
50 

63 
54 

61 
49 

55 
43 

64 

37 

73 
45 

68 

33 

66.2 
44.5 

FRANKLINTON  3  SH 

MAX 

MIN 

58 
30 

61 
27 

63 
35 

45 

28 

50 
26 

58 
25 

75 
43 

53 
44 

54 
48 

68 
47 

72 
55 

55 
43 

65 
45 

67 
50 

73 
52 

67 
57 

68 
56 

69 
48 

72 
43 

70 
48 

69 
53 

68 
44 

50 
31 

63 
29 

56 
47 

59 
53 

56 
44 

53 
39 

61 
39 

70 
42 

49 
26 

61  8 
42.0 

HAMMOND  3  NU 

MAX 
MIN 

49 

29 

57 

27 

58 

37 

65 
36 

46 

25 

53 
28 

61 
40 

72 
47 

60 
50 

60 
49 

69 
59 

71 
45 

58 
45 

66 
53 

66 

51 

70 
56 

69 
61 

65 
53 

69 
43 

70 
49 

70 
54 

69 
58 

69 
38 

51 
29 

60 
44 

59 
54 

62 
46 

53 
42 

52 
38 

62 
43 

71 
33 

62.3 
43.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

33 

27 

30 

37 

25 

28 

47 

48 

49 

49 

57 

48 

41 

54 

52 

56 

61 

54 

55 

49 

48 

59 

4? 

30 

33 

46 

47 

43 

40 

46 

34 

63. 1 
44.  1 

SLIDELL  HSFO 

t          t  t 

MAX 

50 
34 

57 
31 

64 

32 

68 
39 

50 
28 

56 
31 

60 
33 

72 
52 

70 
52 

66 
55 

70 
60 

70 
48 

60 
45 

65 
52 

74 
55 

73 
56 

70 
61 

65 
55 

73 
47 

72 
48 

73 
54 

69 
56 

72 
43 

53 
32 

62 
34 

60 
52 

62 
53 

63 
46 

56 
41 

67 
46 

72 
37 

64.9 
45.4 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

54 

32 

59 
33 

63 
39 

60 
38 

50 
31 

57 
34 

63 
41 

71 
42 

45 
41 

54 
44 

68 
53 

76 
43 

54 
38 

62 
43 

67 
48 

69 
57 

75 
62 

70 
56 

63 
49 

71 
52 

69 
57 

68 
58 

69 
36 

53 
34 

64 
42 

56 
54 

60 
45 

54 
41 

54 
43 

56 
42 

77 
33 

62  3 
43^9 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

55 
31 

61 
32 

65 
33 

65 
39 

63 
30 

62 
30 

61 
50 

66 
36 

45 
41 

59 
45 

69 
50 

76 
43 

50 
36 

71 
36 

70 
46 

68 
57 

70 
60 

74 
58 

72 
46 

70 
52 

70 
55 

67 
57 

68 
36 

57 
32 

68 
39 

68 
51 

60 
44 

66 
43 

58 
43 

51 
44 

75 
35 

64  5 
42^9 

DE  RIDDER 

MAX 

55 
28 

61 
32 

62 
33 

53 
39 

54 
31 

59 
35 

65 
47 

62 
40 

47 
44 

65 
45 

68 
45 

76 
43 

51 
37 

68 
43 

67 
49 

65 
58 

70 
60 

74 

57 

74 
47 

76 
51 

65 
55 

67 
59 

63 
35 

53 
32 

69 
36 

56 
50 

66 
47 

51 
42 

52 
43 

49 

39 

74 

32 

62  2 
43!o 

ELIZABETH 

MAX 

54 

30 

62 
30 

62 
34 

55 
34 

55 
29 

63 
31 

64 

51 

64 
38 

44 
38 

52 
42 

70 
51 

75 
43 

48 

36 

75 
36 

69 
42 

64 

57 

71 
61 

70 
57 

72 
55 

70 
51 

67 
44 

65 
54 

66 
34 

54 

32 

67 
38 

68 
48 

59 
45 

50 
41 

50 
41 

52 
40 

73 
31 

62  3 
4K7 

HACKBERRT  B  SSU 

MAX 

54 

37 

59 
40 

62 
50 

60 
41 

54 
39 

55 
45 

64 

55 

69 
45 

48 
44 

55 
47 

66 
54 

76 
47 

57 
42 

74 
43 

66 
51 

66 
57 

75 
60 

74 

57 

64 

55 

67 
55 

64 

58 

67 
61 

66 
39 

52 
39 

63 
46 

55 
52 

61 
50 

60 
46 

53 
47 

56 
45 

74 

36 

62  5 
47;b 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

54 

30 

55 
30 

62 
40 

62 
35 

49 

31 

55 
32 

63 
42 

72 
42 

46 

41 

60 
42 

71 
50 

71 
42 

47 

37 

62 
37 

67 
42 

70 

71 
59 

70 
55 

64 
51 

71 
51 

67 
56 

68 
57 

69 
36 

53 
35 

63 
36 

57 
48 

63 
45 

58 
42 

54 
42 

52 
43 

75 
35 

62  0 
42!l 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

MAX 

MIN 

60 
33 

64 

34 

60 
44 

55 
37 

58 
34 

64 
40 

70 
49 

49 
43 

50 
45 

67 
49 

79 
54 

54 
44 

65 
39 

67 
44 

71 
50 

77 
61 

72 
55 

63 
54 

68 
51 

65 
61 

67 
58 

67 
47 

54 

37 

64 

37 

56 
53 

63 
50 

61 
46 

55 
45 

53 
45 

77 
44 

45 

30 

62  6 
45!6 

OBERLIN  riRE  TOUER 

MAX 
MIN 

56 
30 

62 
32 

63 
42 

59 
35 

53 
30 

57 
33 

65 
44 

70 
40 

46 
40 

54 
44 

70 
53 

78 
43 

52 
36 

69 
42 

68 
46 

70 
56 

72 
58 

70 
57 

68 
46 

72 
53 

69 
55 

67 
57 

67 
34 

56 
32 

67 
50 

56 
52 

61 
45 

58 
41 

50 
43 

55 
40 

75 
32 

63.1 
43.3 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

35 

39 

40 

37 

35 

43 

55 

47 

52 
46 

57 
46 

68 
56 

75 
46 

58 
42 

66 
46 

70 
47 

70 
58 

77 
62 

7 1 
57 

67 
54 

72 
60 

73 
60 

66 
62 

67 
39 

52 
39 

64 
42 

57 
54 

49 

45 

46 

46 

75 
37 

64.2 
47.5 

VERMILION  LOCK 

t         t  1 

MAX 

53 
34 

58 
34 

61 
37 

59 
40 

55 
32 

57 
32 

61 
46 

76 
46 

56 
46 

57 
45 

68 
56 

74 
43 

67 
42 

65 
44 

66 
50 

68 

57 

77 
62 

77 
60 

78 
52 

80 
53 

73 
60 

67 
60 

68 
40 

51 
40 

63 

41 

56 
53 

62 
47 

57 
44 

59 
45 

62 
41 

74 

35 

64.7 
45.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SU 

MAX 
MIN 

54 

30 

58 
31 

63 
37 

64 

37 

47 
28 

54 

33 

62 
37 

75 
48 

61 
51 

59 
50 

69 
55 

75 
48 

57 
43 

65 
49 

66 
53 

72 
49 

76 
61 

71 
SO 

65 
49 

70 
49 

70 
53 

66 
56 

71 
41 

50 
39 

65 
40 

55 
50 

61 
49 

55 
43 

52 
42 

64 
46 

65 
35 

63  1 
*t'.6 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 
MIN 

50 
33 

54 
33 

62 
47 

49 
36 

55 
31 

62 
36 

61 
55 

77 
50 

56 
52 

70 
50 

77 
62 

64 
42 

57 
43 

62 
53 

70 
58 

76 
62 

65 
57 

64 

55 

71 
52 

69 
57 

63 
62 

69 
44 

44 

38 

59 
35 

58 
54 

59 
53 

59 
45 

65 
45 

59 
48 

72 
54 

63 
25 

62  6 
47^3 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

51 
34 

SB 
32 

65 
33 

60 
38 

49 

30 

56 
32 

65 
38 

75 
47 

58 
48 

57 
46 

72 
56 

75 
48 

57 
44 

61 
48 

67 
53 

71 
56 

76 
62 

68 
55 

67 
52 

71 
53 

73 
57 

67 
59 

69 
40 

50 
35 

62 
35 

57 
53 

61 
46 

58 
43 

57 
45 

65 

48 

75 
35 

63.6 
45.2 

LAFATETTE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
37 

64 

35 

61 
47 

50 
37 

58 
33 

66 
39 

75 
48 

50 
47 

50 
47 

72 
50 

75 
55 

58 
48 

64 
45 

67 
49 

71 
59 

76 
62 

69 
60 

68 
54 

73 
51 

75 
59 

6B 
61 

70 
48 

51 
40 

64 

38 

57 
54 

61 
56 

56 
47 

54 

47 

61 
48 

77 
47 

47 

30 

63.5 
47.7 

MORGAN  CITr 

MAX 

MIN 

52 
32 

58 
32 

65 
33 

68 
38 

52 
31 

57 
33 

61 
39 

74 

50 

SEE 

61 
50 

REF 

62    73  75 
55    58  50 

ERENCE  NOTES 

56    69  62 
49    52  55 

FOLLOUING  '. 

74     79  68 
56    63  50 

TATION  INDEI 

64 
49 

73 
53 

75 
56 

69 
59 

72 
44 

52 
33 

61 
33 

59 
52 

62 
49 

59 

44 

58 
44 

69 
49 

76 
36 

65.0 
46.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JANUARY  1980 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10   11  12 


13   14  15 


16   17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30  31 


NEM  IBERIA  5  NU 
tit 

SOUTHEAST 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
DELTA-BRETON  NL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEH  ORLEANS  USMO  AP 
N  0  ADBON  USFO  CI 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


53  58  65 
33    31  36 


60  51  58 
39    31  35 


66  75  55 
43    46  46 


5B  73  77 
46    5B  46 


56  62  68 
46    45  50 


70  76  70 
58    61  55 


66  72  74 
58    55  61 


69  66  51 
59    39  35 


65  65  61 
44    45  47 


57  55  63  76 
44     46    46  35 


60  61 
34  48 


55  63 
41  45 


60  65 
36  38 


57  63 
33  39 


59  64 
32  37 


64  69 
30  45 


64  69 
30  45 


64  67 
30  47 


67  70 
32  41 


59  63 
32  35 


60  65 
33  35 


57  49 
43  37 


61  57 
43  39 


66  43 
39  32 


70  51 
41  32 


69  56 
40  30 


50  53 
37  27 


50  53 
37  27 


65  55 
39  28 


64  63 
34  33 


69  67 
39  39 


61  51 
39  29 


69  52 
40  29 


67  72 
56  55 


63  68 
52  50 


74  60 
50  51 


73  69 
55  55 


62  64 
52  56 


62  64 
52  56 


72  68 
52  56 


75  62 
51  52 


70  69 
48  46 


75  68 
52  53 


70  70 
56  56 


73  71 
57  50 


60  72 
55  56 


72  73 
58  60 


72  74 
57  60 


74  79 
57  59 


73  78 
59  62 


71  78 
56  59 


73  74 
56  58 


61  72 
55  55 


72  73 
45  44 


65  61 
57  57 


58  67 
53  54 


65 

50  53 


73  68 
51  54 


68  70 
51  52 


66  66 
48  55 


66  65 
51  57 


66  65 
47  56 


64  62 
51  56 


65  76 
48  46 


64  64 
46  45 


57  65 
48  48 


71  66 
60  59 


70  73 
57  53 


66  72 
56  60 


71  74 
58  62 


74  76 
58  64 


76  67 
60  61 


75  67 
64  63 


76  73 
61  59 


69  69 
59  56 


73  70 
57  50 


69  66 
58  65 


76  78 
56  62 


65  66 
55  55 


69  70 
59  48 


65  69 
51  58 


65  70 
50  53 


68  70 
50  50 


73  69 
54  57 


70  70 
48  56 


68  68 
53  55 


68  67 
51  52 


68  68 
49  52 


69  72 
50  52 


75  70 
57  59 


64  57 
42  36 


65  50 
46  40 


72  61 
43  37 


75  52 
44  34 


74  68 
42  35 


52  63 
35  33 


54  62 
40  36 


70  62 
43  38 


72  64 
40  36 


74  67 
43  36 


60  65 
50  56 


63  57 
38  54 


60  66 
41  53 


61  62 
39  54 


59  62 
52  57 


60  64 
54  59 


61  61 
50  59 


57  63 
47  48 


66  63 
37  42 


62  65 
47  62 


64  60 

37  37 


55  61 
47  47 


61  58 
60  47 


57  60 
44  45 


60  60 
48  46 


62  58 
46  45 


52  65 
39  38 


57  69 
46  45 


66  65 
46  40 


60  62 
47  42 


72  65 
55  34 


63  68 
63  46 


61  74 
47  38 


64  75 
51  41 


67  70 
49  39 


75  66 
50  30 


75  66 
50  32 


73  71 
52  36 


73  70 
60  40 


69  51 
41  41 


56  63 
45  40 


56  57 
45  45 


62  76 
50  37 


72  68 
49  36 


68  75 
48  39 


64.3 
46.7 


63.4 
49.9 


63.2 
49.6 


63.6 
46.7 


66.2 
48. B 


67.5 
47.6 


65.4 
46. B 


66.0 
49.2 


67,5 
48.6 


67.2 
48.3 


66.3 
45.5 


66.3 
45.5 


66.3 
46.0 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JANUARY  1980 


X 

DAY 

OF  MONTH 

0 

STATION 

a. 

Tim 

3 

5 

6 

6 

9 

10 

12 

1 3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

□: 
" 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

49 
45 

53 
45 

52 

47 
45 

49 

51 
42 

51 
42 

51 
45 

45 
45 

50 
45 

57 
46 

61 
47 

47 
46 

55 
45 

56 
46 

56 
50 

60 
56 

58 
55 

61 
5 1 

62 
5 1 

55 
54 

54 

54 

54 
4  7 

53 
Ai 

44 

54 

4S 

s: 

5C 

50 
46 

51 

4; 

44 

53 

.0 

CLINTON  5  SE 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

40 
46 

51 
45 

52 

44 

51 
47 

49 
47 

49 
43 

50 
42 

56 
50 

51 
5 1 

63 
5 1 

59 
52 

65 
52 

53 
48 

61 
49 

61 
56 

60 
56 

62 
59 

64 

61 

64 

55 

64 

55 

65 
56 

61 

5S 

62 

53 

55 
5C 

55 
4  7 

54 

52 

57 
54 

56 
5 1 

5; 

45 

55 
5C 

5! 

56 

.6 

CROMLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

55 

58 
40 

58 
42 

55 
46 

54 
4 1 

57 

4  1 

5B 
43 

62 
50 

50 
49 

53 
48 

61 
52 

73 
49 

59 
46 

63 
49 

64 
49 

65 
58 

74 

62 

69 
60 

65 
53 

71 
59 

66 
6 1 

65 
6 1 

65 
4  7 

44 

56 

59 
55 

62 
5 1 

63 

4fi 

56 

5C 

56 

6) 

6^ 

2 

HOUHA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

52 
43 

53 
42 

55 
42 

53 
48 

53 

54 

42 

59 

4? 

61 

63 
55 

62 
56 

67 
57 

57 
57 

61 
53 

61 
52 

66 
58 

66 
58 

64 

61 

61 
58 

64 

56 

65 
55 

62 
56 

64 

59 

59 

53 

55 

46 

56 
45 

58 

53 

56 

58 

60 

60 

54 

54 

59 

5 1 

4 

Q 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

50 
42 

52 

43 

52 
43 

49 

48 
42 

50 

4  1 

52 
42 

55 
4  7 

47 
46 

48 
46 

57 
48 

64 
49 

50 
45 

58 
45 

59 
49 

57 
53 

61 
57 

63 
58 

58 

5 1 

62 
5 1 

61 
56 

59 
56 

59 

53 
43 

55 

43 

53 
5 1 

57 
52 

53 

4S 

46 

56 

54 

7 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

52 
40 

55 
40 

53 

49 
43 

48 
4  I 

51 
40 

51 
40 

50 
40 

45 
40 

50 
43 

55 
46 

62 

49 
4  1 

53 
4 1 

58 
42 

60 
50 

63 
56 

59 

51 

61 
50 

62 
50 

56 
52 

54 

5 1 

52 
42 

41 

55 

54 

45 

55 

49 

49 

46 

40 

53 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

46 
43 

48 
43 

48 
43 

48 
44 

44 
40 

44 
40 

49 
40 

49 
45 

45 
45 

48 
45 

56 
47 

60 
47 

48 
45 

49 
45 

54 
49 

55 
52 

59 
55 

59 
57 

58 
54 

58 
54 

55 
54 

56 
54 

56 
47 

49 
45 

51 
44 

52 
50 

52 
49 

49 
46 

48 
46 

46 
44 

48 
42 

51 

46 

2 
9 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

47 
42 

52 
40 

48 

39 

46 
42 

43 

37 

47 

37 

48 

37 

49 
43 

43 
42 

47 
42 

55 
45 

64 
46 

46 
41 

53 
40 

52 
45 

54 
48 

58 
54 

57 
54 

59 
49 

60 
48 

55 
52 

55 
54 

54 
44 

52 
41 

52 
40 

52 
48 

52 
47 

48 
46 

47 
44 

44 

41 

46 

39 

51 
44 

1 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY 

DF 

MONTH 

•^TAT  ION 

2  £r  t3 

°  "* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

16 

1  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHUEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 

.05 

.03 

.o: 

.o: 

.06 

.07 

.02 

.04 

.OC 

.2C 

- 

.05 

.OS 

.05 

.0' 

.Ot 

.05 

.05 

.05 

.  1; 

.05 

.0; 

.0; 

.0. 

.OC 

- 

1  . 49B 

HIND 

45 

IE 

63 

65 

3S 

44 

114 

49 

35 

55 

9C 

9 

44 

3C 

51 

IOC 

2c 

2S 

35 

47 

3S 

6C 

5) 

7: 

55 

31 

2! 

5S 

65 

7C 

1643 

tit 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.06 

.  0< 

.02 

.04 

.07 

.06 

.03 

.04 

.06 

.04 

.o: 

.05 

.OC 

.04 

.05 

.09 

.05 

.03 

.05 

.OE 

.  IC 

.OC 

.0: 

.OC 

.05 

.0 

1  . 36B 

HI  NO 

46 

14 

25 

66 

21 

16 

76 

47 

35 

24 

56 

103 

30 

]  ^ 

2C 

45 

1 6 

2 

E 

3C 

30 

27 

6C 

3? 

5 

3C 

5: 

25 

5C 

35 

6E 

1 182 

t      t  1 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.04 

.03 

.05 

.04 

.00 

.08 

.  1  4 

q; 

0. 

.05 

.07 

.05 

.07 

.01 

.07 

.13 

.03 

.04 

.04 

.05 

.04 

HIND 

50 

19 

39 

93 

23 

16 

130 

66 

65 

41 

125 

128 

79 

'  1  7 

51 

3; 

'5; 

22 

26 

57 

28 

1  16 

36 

117 

51 

8S 

63 

64 

85 

126 

1964 

t      t  t 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

t 

.16 

.06 

.04 

.08 

.06 

.15 

.01 

.04 

.03 

t 

.10 

.07 

.10 

.06 

.08 

.07 

.14 

.03 

.15 

.12 

.OS 

.06 

.04 

.12 

.12 

2.338 

WIND 

t 

80 

21 

101 

56 

30 

58 

78 

51 

73 

94 

] 

171 

75 

78 

36 

]  I 

21 

61 

36 

36 

142 

55 

62 

45 

68 

74 

35 

54 

121 

1830 

MAX 

60 

60 

61 

56 

52 

56 

62 

68 

56 

58 

68 

77 

70 

71 

7; 

68 

72 

75 

75 

68 

66 

56 

62 

58 

6  1 

56 

54 

63 

70 

64.0 

m:n 

36 

35 

35 

39 

35 

33 

40 

50 

48 

51 

53 

44 

46 

55 

60 

58 

56 

50 

59 

58 

41 

37 

35 

50 

49 

44 

43 

45 

40 

45.7 

t      t  t 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 

.00 

.12 

.05 

.05 

.07 

.12 

.14 

.13 

.14 

.08 

.01 

.10 

.06 

.19 

.18 

.03 

.05 

.03 

HIND 

35 

32 

27 

33 

65 

43 

29 

48 

39 

45 

65 

89 

82 

73 

49 

54 

21 

82 

29 

20 

37 

45 

30 

96 

38 

49 

38 

26 

53 

43 

60 

1477 
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SNONFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  \<>i;,ur 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

sit 

NORTHEAST  03 

TALLULAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

r 

SEE  REFEfiENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INOEX 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES! 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002 1 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

DATriM  oniipc  iicn  ad  d 
dA 1  UN   nUUbt   WbU    Ar  K 

0549 

06 

t  dA  I  UIN  KUUb 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATI    UFATHFR  SFRVICF 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

9 1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06 1  7 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

1  05 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

3 1 

38 

92 

1  ] 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

1  03 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

I  I  57 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

3  1 

23 

92 

43 

1  1  0 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1 287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

DiiTTC  1  A  Dncr 
□U 1 1 t  LA  HUbt 

1365 

08 

C  T     M  A  D  T  t  M 

b  1    rlAK  1  1  IN 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

n  ARFNTF     1   HDTARn  IR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

30 

1  2 

9  1 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1 89 1 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

9  1 

0  1 

1  80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22 1  2 

07 

ACADIA 

30 

1 5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

nCI  TA    DDCTOM    III  DCT 

UtLIA-dHtlUN   WL  Htr 

2330 

09 

□  1  AniiCMrM  cc 
rLAUUtnllNtb 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

nn  TA-RDFTrtM    MAT    Lll  DFP 
ULLin     DnLIUiN     IN  Ml     WL  nCi 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

236 1 

07 

BEAUREGARD 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

1  8 

1  80 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

297  I 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

331  3 

08 

ST  MARY 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASHINGTON 

30 

5  1 

90 

1  0 

1  45 

8A 

FRED  B  ORMAN 

r  D  A  M 1/ 1   I  M  T  n  M  CM 

3327 

06 

1  1  A  C  U  I  MP  T  n  M 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

CnilTUfDM    MAT    PAQ  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

7A 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

1  50 

7A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

4034 

06 

TAMP  IDAUriA 
1  AiNu  I  KAHUA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

1  A  nroT  nr  matiidai  dcc 

LA    Utrl    Ur    INAIUHAL  ntb 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

3  1 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

9  1 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

1  3 

92 

42 

320 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  C  I  1  n  V  I  L  L  L 

4816 

01 

L  ftUUU 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MDC   ni  r\/r   □  uiii 
nHb   UL 1 VL   b  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

o090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 
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C  T  A  T  T  n  M 

b  1  A  1  i  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUN  1  Y 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nnorn\/cn 

UJ 

PRECIP. 

a. 
■< 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

UdbLH V tH 

LSU  DFAN  1  FF  FXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

3  1 

0  1 

1  1 

1  I 

Q9 

OA 

7n 

8A 

RA 

Q 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAIiOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

34 

q? 

9R 

RR 

RP 

RP 

3  r 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

0 1 

DE  SOTO 

0  1 
\)  1 

QT 

4  4 

'17R 

7A 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

3 1 

34 

q3 

9q 

c.  3 

^;  D  u 

P  A 

8A 

ROBERT  R  GENTRY 

MAR  ION 

5908 

02 

UNION 

Ril 

Q9 

1  R 

1  3 

1  qn 

1  3  u 

RA 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV  1 LLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

Tn 

JU 

q  1 

/IR 

OH 

RA 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MFRMFNTAII 

6142 

07 

ACADIA 

Tn 

1  1 

1  1 

qo 

TR 

I  R 
1  D 

R  A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MI NDEN 

6244 

0 1 

WEBSTER 

35 

'^R 

q") 

I  7 

I  RR 

1  0  \J 

PA 
O  n 

RA 

L  n 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

Ml  TT  I  F  ?  =^F 

627  1 

07 

ALLEN 

Tn 

^  c 

q5 

R'5 

1  5n 

R  A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROF  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

'X  1 

q5 

03 

7fl 

M I  n 

1  1  1  u 

M  I  D 

w 

FAA 

MflNROF  Nl  II 

6314 

02 

OUACHITA 

3? 

J  ^ 

q  5 

n4 

7n 

Q  A 
O  A 

R  A 

o  M 

r 

L 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOOR  I  Nr;"iPnRT  i  n 

6364 

0 1 

CADDO 

J  (1 

q  T 

RR 

■jnn 

R  A 

0  M 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORHAN  riTY 

1  lU  n  U  n        U  i  1  T 

6394 

OR 

ST  MARY 

5q 

Q  1 

1  1 

1  1 

PA 
On 

RA 

on 

p 
L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCH  I TOCHES 

31 

46 

93 

05 

130 

PA 
0  rt 

8A 

C  H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

PA 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NFW  ORI  FAN<^  W^Mfl  AP 

6660 

09 

JEFFERSON 

9Q 

Rq 

qo 

1  R 

M  I D 

M I D 

r  w  1 

L   n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N   fl   ARRflN  UI^Ff)  ft 

p 

6664 

ORLEANS 

5Q 

RR 

qo 

nR 

c 

D 

M I  n 

M I  n 

L  n 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NFU  nRIFAN<^   Air,  IFP^ 

D  D  D  D 

ORLEANS 

RR 

QO 

n5 

1  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFW  flRI  FAN^;  n  P        1 4 

p 

O  D  D  O 

HQ 

ORLEANS 

3n 

04 

RQ 

RR 

n 

\  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFUI  riRI  FAN<^  UIATFR  PI  T 

p 

ORLEANS 

7q 

R7 

qn 

nR 

U  0 

1  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFUI   DPI  FAN^   riTY   MAI  1 

ORLEANS 

?q 

R  7 

Qn 

n/i 

c 

1  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFUI  nPI  FAN^  n  P 

p 

6672 

09 

ORLEANS 

?q 

RQ 

Qn 

n  1 

U  1 

1  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

p 

6675 

09 

ORLEANS 

?q 

Rq 

qn 

n4 

1  9 

1  9M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

PA 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

U  n  l\  U  H  L  C 

u  o  J  u 

07 

ALLEN 

"in 

/iq 

q5 

ii  1 

1  nn 

1  u  u 

7  A 

/  M 

LEONARD  A  RICHMOND 

UHFV     UMUVL     ^  MOW 

0  o  o  u 

m 

U  J 

WEST  CARROLL 

R  1 

q  1 

3  1 

D 

1 1  n 

RA 

MRS  JESSEE  PETERSON 

flAkNni  (  A 

U  n  l\  li  U  L  I  n 

RR  1  1 

O  9  1  1 

OR 

E  FELICIANA 

3n 

0  L 

44 

qn 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

nPFRI  IN   F  I RF  TnuiFR 

D  J  J  O 

07 

ALLEN 

Tn 

0  u 

q? 

3  <1 

4  7 

RR 

9A 

1  P 
1  r 

u 
n 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ni  n  R 1  uFR  1  nri^ 

D  J  D  ^ 

U  J 

POINTE  COUPE 

3  1 

00 

Q  1 

3  1 

70 

RA 

0  n 

RA 

O  n 

L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ni  1  A   T  ecu 

D  3  /  0 

LA  SALLE 

O  i 

R5 

Q5 

1  o 

1  no 

R  A 

0  n 

RA 

O  M 

r 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

npFI  niKA<^ 

D  3  J  J 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

pARinic   7  c 

/  U  J  D 

nq 

ST  CHARLES 

?q 

47 

qn 

3  U 

^  D 

4P 

4P 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PI  AIN   nFAl  IWR 

7344 

n  1 

BOSS  lER 

32 

54 

93 

4  1 

29 1 

RA 

8A 

LEON  SANDERS  JR 

PIAnilFMINF   ?  NJ 

73fifi 

/ODD 

nR 

IBERV ILLE 

30 

1  9 

9  1 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PI  ADIIFMINF?  FYP  c;TA 

rLMUUCIIll'ICD    CAr  jIM 

73fiR 

/  J  D  O 

nq 

PLAQUEMINES 

9q 

3R 

RQ 

0  3 

Rn 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

pnPT    &I  1  FM 

/  *+  o 

nR 

W  BATON  ROUG 

30 
0  u 

97 

Q  1 

3  1 

1  3 
1  J 

1  R 

1  J 

HA 

0  n 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

QFn   D I V   Vil  1  FY   FVP  QTA 

nLU    nIV     VMLLLi     CAr  oirt 

7  7^8 
/  /  JO 

n  1 

BOSSIER 

J  £. 

?R 

q3 

3  J 

3R 

I  RR 

8A 

R4 

8A 

no 

L  u 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

n  L  J  L  n  V  L 

7767 

no 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

1 3 

8A 

8A 

GODCHAUX-HENDERSON 

Pnri^FFFI  1  FR  Ul  PFFIinF 

n  U  L  IV  L  r  c  L  L  L  n    ML  rtCruuL 

n7 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

RA 

RA 

U  S  FISH  &  WILDLIFE 

RODESSA 

/  3  U 

n  I 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

17 

238 

RA 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L INCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

c 

CITY  OF  RUSTON 

PHQTHN-I  A    TFTH  IINIU 

nUjIUIN    Ln     ItLn  UINIV 

O  U  D  / 

n? 

L INCOLN 

32 

3 1 

92 

39 

275 

8A 

8A 

LA  TECH  UNIVERSITY 

QA  I  MT  RFPWAPD 

fl  I  OR 

O  1  U  u 

nq 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

Q4IMT    inQFPW  FVP  QTA 
OMllil    JUjLrn    CAr  jIH 

R  I  RT 

n'5 

TENSAS 

3 1 

57 

9 1 

1  4 

78 

8A 

8A 

RA 

O  n 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

QMFRinAM  FIRF  TflUFR 

O  *t  U  3 

OR 

WASHINGTON 

30 

5 1 

89 

59 

330 

1 P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

QWRFVFPnPT  nnuNTnuiN 

O     J  D 

n  1 

U  1 

CADDO 

32 

3 1 

93 

45 

1 80 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

CIHPFUFPnPT  UIQfl  AP 

p 

8440 

n  1 

U  1 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

M I D 

M 1 0 

1  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

c  t  MMFc;pnRT 

OlItllLDrUnl 

RRn7 
o  J  u  / 

nR 

AVOYELLES 

30 

59 

9 1 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8A 

C  H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPfllNGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDALIA  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

C 

VIDALIA  FIRE  DEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

30 

12 

93 

35 

19 

8A 

TOWN  OF  VINTON 

WATSON  3  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

30 

36 

90 

54 

65 

7A 

RALPH  E  CLARK  JR 

WESTOALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

32 

08 

93 

30 

1  40 

7A 

H 

ABSOLUM  P  DILL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JANUARY  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNFIELO  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


160 
80 
220 
116 
85 


C  H 

CGH 


ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashcville,  N.C* 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  In  the  "Extremes"  table ,  "Dally  Precipitation"  table ,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  A- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  2A  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabl 1 ity 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  Che  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Wlnnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  lo 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 
:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 


OX 

0. 1%  to  S 
0% 

or. 

0% 

or. 

0% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soli  Temperatures"  table. 

No  rpcord  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

I       Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than   10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate   but  may  vary  slightly   from  the  amounts   to  be   published   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  tine  of  observation  colunm  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C        "Soil  Temperature"  table. 

B        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1953  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual 
Issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  A5c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  Is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllc,  N.C.  26801. 
ATTN:  Publications 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

NATCHITOCHES 

88 

DATE 

24 

LOWEST  TEMPERATURE: 

3  STATIONS 

16 

DATE 

02  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 

OAKDALE 

6 

74 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 

VERMILION  LOCK 

56 

GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION: 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

3 

56 

DATE 

22 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 

SHREVEPORT  WSO  AP 

.4 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 

2  STATIONS 

1 

DATE 

10 

SUPPLEMENTAL  DATA 


MIND 

ISPEEO  -  M.P.H.I 

RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  OATS  WITH 
PRECIPITATION 

STANDARD 

OF  IIME 

ION  0 
T  MIL 

T  MIL 

CENTRAL 

o 

o 

o 

o 

o  u. 

O  f*. 

00 

06 

12 

18 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

3 

0.6 

8.4 

23  +  + 

21 

19 

77 

83 

59 

60 

1 

2 

3 

0 

0 

1 

7 

6. 

6 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

8 

1  . 1 

8.7 

23  +  + 

34 

16  + 

86 

89 

70 

76 

5 

2 

4 

1 

0 

0 

12 

7  . 

3 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

6 

2.5 

8.0 

20++ 

19 

19 

73 

77 

64 

63 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

7 

41 

7. 

0 

SHREVEPORT  WSO  AP 

33 

0.5 

9.3 

25  +  + 

32 

25 

74 

85 

59 

55 

3 

0 

4 

0 

1 

0 

8 

54 

6. 

2 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louisim 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

DAYS 

AVERAGE 

AVERAGE 
MINIMUM 

DEPARTURE 
FRDM  NORMAL 

HIGHEST 

LOUEST 

s 

1/1 

I  0 

COOLING  1 

0 

NO 

OF  DAYS 

DEPARTURE 
FROM  NORMAL 

SNOW,  SLEET 

NO 

OF 

MAX. 

MIN. 

s 

a.  % 

0  0 
■  5 

1  5 

UJ 

g 

E 

1  .50  OR  MORE 

1.00  OR  MORE 

It 

°  s 

°  3 

t       t  t 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

56.0 

30.4 

43 

2 

83 

23 

19 

2  + 

627 

0 

0 

1 

19 

0 

2 

93 

1  .91 

9 

g 

1 

1  0 

5 

. 

1 

LOGANSPORT  4  ENE 

63.9 

36.8 

50 

3 

B7 

22 

19 

17  + 

432 

1 1 

0 

0 

12 

0 

2 

1  7 

-    1  .96 

.96 

9 

.0 

0 

17  + 

4 

Q 

MINDEN 

56  3 

31  9 

44 

1 

-   5  5 

B3 

23+ 

19 

1 

597 

0 

0 

1 

18 

0 

2 

41 

-  2.01 

T 

T 

4 

1 

1 

PLAIN  DEALING 

55.0 

28. 9M 

42 

OM 

-  6.3 

82 

23 

16 

1 

659 

0 

0 

1 

19 

0 

3 

30 

-  .81 

2!26 

9 

.2 

T 

10 

4 

1 

1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

56.7 

32  .4 

44 

6 

84 

23 

19 

1 

586 

1 

0 

0 

16 

0 

2 

53 

1  .61 

9 

4 

1 

' 

5HREVEP0RT  HSO  AP  R 

59. 1 

36.7 

47 

9 

-  2.6 

86 

22 

23 

1  7  + 

494 

6 

0 

0 

12 

0 

3 

10 

-  .61 

1  . 89 

8 

1  4 
■ 

1 

1  7 

5 

1 

1 

U  1  V  1  3  1  Ull 

45 

4 

-  4.2 

2 

74 

-   1  . 48 

.4 

IIS 

KinoTu  rrwTDai  ft5 

riUnin    LLHlnnL  \J£ 

BIENVILLE  3  NE 

59.2 

35.7 

47 

5 

85 

22 

1  7 

1 

51B 

1  7 

0 

0 

15 

0 

3 

2 1 

1  .60 

8 

.2 

0 

5 

J 

CALHOUN  EXP  STATION 

56  .3 

33.5 

44 

9 

-  5.2 

83 

23t 

19 

1 

591 

15 

0 

1 

I  7 

0 

2 

30 

-  2 . 35 

1  .38 

9 

Q 

Q 

4 

HOMER  EXP  STATION 

55.  IM 

30.4 

42 

BM 

81 

23t 

16 

2  + 

647 

2 

0 

1 

20 

0 

2 

4  1 

1  .56 

9 

'.0 

0 

3 

1 

MONROE  FAA  AP 

57  1 

36  5 

46 

B 

-  3.0 

83 

22 

21 

2  + 

536 

IB 

0 

0 

16 

0 

2 

31 

-  2.52 

1  . 28 

8 

T 

0 

10 

4 

2 

MONROE  NLU 

55.  4M 

33.6 

44 

5M 

84 

23 

19 

1 

599 

16 

0 

1 

1  7 

0 

2 

25 

1  .52 

9 

T 

I 

3 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

57.6 

33.5 

45 

6 

-  3.5 

84 

22 

17 

1 

568 

12 

0 

1 

18 

0 

2 

40 

-  2.36 

1  .91 

9 

- 

3 

1 

2 

I 

WINNFIELD  2  W 

61.0 

35.3 

48 

2 

-  3.3 

84 

22 

18 

1 

494 

1  2 

0 

0 

1  5 

0 

2 

74 

-  2.37 

1  .87 

9 

1  7  + 

3 

n I u I Q I nu 

u  1  V  1  J  1  uii 

45 

3 

-4.1 

2 

52 

-  2.33 

T 

BASTROP 

57.7 

35.3 

46 

5 

-  3.4 

84 

23 

18 

1 

557 

27 

0 

I 

16 

0 

2 

33 

-  2.72 

.98 

9 

;§ 

4 

2 

0 

EPPS  6  mu 

54.7 

32. OM 

43 

4M 

81 

23 

21 

1 

661 

3 

0 

2 

1  7 

0 

2 

4 1 

1  .85 

9 

0 

4 

1 

1 

LAKE  PROVIDENCE 

53  4 

33  3 

43 

4 

-  5  7 

8 1 

23 

20 

3  + 

628 

8 

0 

2 

1  7 

0 

2 

45 

-  3.05 

1  . 83 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

55.0 

36.1 

45 

6 

-  5.4 

80 

23 

23 

1 

566 

B 

0 

1 

16 

0 

3 

2B 

-  1  .73 

2.25 

9 

T 

T 

3 

2 

1 

T &l  1  111  AM 

55 . 7 

34 . 1 

44 

9 

-5.1 

83 

23 

20 

IB 

5B6 

12 

0 

2 

15 

0 

2 

58 

-  2.44 

1  .73 

9 

,  5 

0 

3 

2 

1 

HINNSBORO 

56.8 

33.9 

45 

4 

-  5.1 

84 

23 

20 

1 

577 

1  2 

0 

1 

1  8 

0 

2 

60 

-  2.26 

1  .83 

9 

.  0 

0 

3 

1 

1 

U  1  V  13  1  Kin 

44 

9 

-  5.0 

2 

61 

-  2.57 

.1 

III 

UCQ  T    rfM  TD  A1  ClA 
Htil    LtrllnflL  U*t 

ASHLAND  2  S 

57 .  IH 

33.0 

45 

IM 

83 

23 

16 

575 

8 

0 

0 

16 

0 

2 

13 

1  .36 

9 

2 

1 

' 

CONVERSE 

56.8 

32.6 

45 

7 

83 

21 

19 

1 

559 

6 

0 

0 

16 

0 

2 

96 

2.35 

9 

T 

0 

5 

1 

] 

LEESVILLE 

61  1 

36  8 

49 

0 

-  4.0 

B4 

24  + 

20 

481 

24 

0 

0 

1  4 

0 

3 

43 

-  1  .56 

2.72 

9 

.0 

0 

3 

1 

MANY 

58. B 

33!  7 

46 

3 

83 

22 

18 

546 

10 

0 

0 

1  7 

0 

2 

64 

1  .68 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

NATCH  I TOCHES 

59.6 

35.7 

47 

7 

-  4.9 

BB 

24 

21 

] 

517 

22 

0 

0 

13 

0 

2 

84 

-  1  .87 

1  .95 

9 

.  0 

0 

4 

2 

1 

ROSEPINE  EXP  STATION 

60  .2 

36.3 

48 

3 

84 

24 

20 

1 

495 

1  7 

0 

0 

1  5 

0 

3 

78 

2 . 74 

9 

.  0 

0 

5 

2 

1 

n I u [ Q [ nw 

u 1 V 13  1 un 

47 

0 

-5.1 

2 

96 

-  1  .76 

T 

III 

rPKITDAI  flR 
LLrllrinL  uD 

ALEXANDRIA 

60.0 

36.9 

48 

5 

83 

23 

21 

1 

491 

16 

0 

0 

14 

0 

4 

44 

2 . 79 

9 

.  0 

0 

4 

2 

2 

DFl  AU    C  I  or  TflUTD 
OLLfln    rlnt  lUMtn 

60.1 

37.7 

48 

9 

85 

23 

19 

1 

476 

1  6 

0 

0 

9 

0 

4 

00 

3.50 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

□  UiLL    J  Hnjri 

60.4 

38,7 

49 

6 

82 

22 

20 

461 

20 

0 

0 

12 

0 

5 

63 

2.51 

8 

T 

9 

5 

3 

2 

58.5 

38.2 

48 

4 

-  4.2 

80 

23 

23 

] 

490 

1  1 

0 

0 

1 2 

0 

3 

25 

-  1.62 

2.10 

9 

,  0 

0 

4 

2 

1 

62.2 

41.3 

51 

8 

76 

22 

23 

1 

391 

1  1 

0 

0 

8 

0 

1 

52 

-  3.50 

.91 

9 

.  0 

0 

3 

1 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

57.5 

36.4 

47 

0 

81 

24 

22 

529 

13 

0 

1 

13 

0 

4 

44 

2.15 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

1  CM    nrAM    1  FF    FYD  CTA 

59. 3M 

36.9 

48 

IM 

83 

24  + 

22 

] 

500 

18 

0 

0 

13 

0 

3 

50 

2.00 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAMnil    A  Q 

62.6 

43.7 

53 

2 

79 

22 

27 

359 

22 

0 

0 

4 

0 

2 

58 

1  .40 

9 

1  . 0 

0 

4 

2 

1 

MELVILLE 

58.4 

38.0 

48 

2 

-  6.4 

80 

23 

24 

2  + 

493 

13 

0 

0 

1  1 

0 

2 

90 

-  2.33 

1  .93 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

59.5 

38 ,5 

49 

0 

8  1 

23 

23 

1 

473 

1 5 

0 

0 

1 1 

0 

2 

03 

1.19 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

ni  n  p  I uFD  1  nric 

58. 1 

36.3 

47 

2 

80 

23 

23 

3  + 

516 

9 

0 

1 

1  3 

0 

4 

09 

2.32 

9 

.  0 

0 

5 

2 

1 

OLLA  3  SSW 

58.0 

33.5 

45 

8 

83 

23 

19 

2  + 

559 

10 

0 

1 

19 

0 

2 

82 

1  .97 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

WOODWORTH  2  SE 

52. 6M 

37.3 

45 

OM 

73 

24  + 

22 

2 

555 

1 

0 

3 

1 2 

0 

3 

49 

-  1  .42 

2.20 

9 

.  0 

0 

4 

2 

1 

n  I  u I c I nw 

u  I  V  1  J  1  \jn 

48 

5 

-  4.6 

3 

44 

-  1  .54 

.  1 

III 

FACT  rFMTOAl 

AMITE 

61.1 

38. 1 

49 

6 

-  3.7 

83 

23 

22 

1 

453 

16 

0 

0 

13 

0 

1 

74 

.87 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

QAtnu  omir^F  ucn  ap  d 

60  .6 

40.0 

50 

3 

-  3.6 

81 

22 

21 

433 

15 

0 

0 

9 

0 

3 

56 

-  1  .20 

2.32 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

60.0 

35.4 

48 

2 

80 

24  + 

23 

2  + 

495 

15 

0 

0 

15 

0 

2 

69 

-  2.47 

1  .34 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

58.3 

36.6 

47 

5 

81 

23 

21 

515 

13 

0 

0 

1 5 

0 

2 

63 

-  2.59 

1  .57 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

COVINGTON  4  NNW 

63.  1 

38.1 

50 

6 

-  4.2 

78 

23 

22 

1  1  + 

423 

13 

0 

0 

10 

0 

1 

37 

-  3. 83 

.64 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

FRANKLINTON  3  SW 

60.0 

37.2 

43 

6 

78 

23 

22 

478 

1 1 

0 

0 

13 

0 

3 

97 

1  .62 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

HAMMOND  3  NU 

59.1 

3B.4 

48 

8 

-  6.3 

80 

24 

23 

] 

477 

1 1 

0 

0 

12 

0 

1 

51 

-  4.04 

51 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

59.8 

38.8 

49 

3 

79 

23 

23 

1 

460 

1 1 

0 

0 

9 

0 

88 

.36 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SLIDELL  WSFO 

60.3 

39 . 7 

50 

0 

77 

21 

24 

1 

434 

9 

0 

0 

10 

0 

2 

27 

1  .29 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

n I V I nw 

u  t  V 1 3 1 un 

49 

2 

-  4.7 

2 

29 

-  2.95 

.0 

>        t  > 

SOUTHWEST  o; 

CROWLEY  EXP  STATION 

58.2 

° 

29  + 

1 

460 

4 

0 

0 

B 

0 

03 

-  3.73 

.40 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

DE  QUINCT  t  N 

61  .6 

3e!6 

50 

83 

24 

22 

1 

450 

24 

0 

0 

12 

0 

2 

85 

-  2.02 

2  .06 

9 

I 

0 

5 

1 

1 

DE  RIDDER 

60.5 

38.4 

49 

5 

84 

24  + 

22 

2* 

469 

25 

0 

0 

1 1 

0 

3 

33 

2.90 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
TEBRUAnT  1960 


TEMPERATURE 


PRECIPITATION 


SNOH.  SLEET 


ELIZABETH 
HACKBERRT  e  SSU 
JENNINGS 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SH 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 

NEU  IBERIA  5  NU 

OIVISION 


SOUTHEAST 

BOOTHVILLE  HSCMO  CI 

DELTA-BRETON  HL  REF 

DONALDSONVILLE 

GALLIANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  HSMO  AP 
N  0  ADBON  HSFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


60.4 

58.7 
58.6 
61  .6 
61  .2 

60.2 
60.4 


60.2 
58.6 
59.8 
60.9 
61  .0 

61  .9 
62.0 
63.8 
65.4 
63. 7M 

63.4 
61  .6 


37.3 
43.0 
38.6 
42.8 
39.7 

42.0 
40.0 


59 

3 

37 

4M 

60 

8 

41 

8 

59 

8 

39 

1 

61 

1 

42 

6 

61 

2 

40 

4 

60 

5 

40 

2 

45.4 
43.9 
39.5 
43.0 
42.9 

42.0 
45.2 
41.7 
42.7 
39. 7M 

40.4 
40.7 


48.9 
50.9 
48.6 
52.2 
50.5 

51  . 1 
50.2 


48. 4M 

51  .3 
49.5 
51  .9 
50.8 

50.4 

50.4 


52.8 
51.3 
49.7 
52.0 
52.0 

52.0 
53.6 
52.8 
54.1 
51  .7M 

51  .9 
51  .2 


3.9 
3.6 
7.0 
2.9 


6.4 
5.0 


2.8 
6.0 


6.8 

5.7 


3.6 
2.8 


5.5 
4.6 


3.78 
1 .81 
1 .45 
2.21 
3.15 

.65 
.56 


1  .58 
.66 
.73 
.71 

1  .09 

1  .04 
.97 


1  .02 
3.95 
.62 
2.54 


3.09 
2.95 
1 .81 


-  1.11 

-  2.10 
-3.72 
-2.26 


3.37 
4.18 
3.88 
3.93 
3.83 


3.72 

1 .73 
1 .86 
3.46 


2.39 
2.65 


2.10 
.78 

1 .03 
.93 

2.45 

.18 
.19 


.51 
3.37 

.20 
1  .54 

.36 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9  10 


2    13  14  15   16  17  18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


NORTHUEST  01 

COITOH  VALLEt 
OLOSIEB  1  H 
H«NN*  3  S 
HOSSTON 
KEiTHVILLE 

KORAK 

LOGANSPORT  4  ENE 

nANsrjELO  3  usu 
niNOEN 

nooniNcspORT  <  n 

PLAIN  OEALINC 

REO  RIV  VALLET  EKP  SIA 

ROeSON 

ROOESSA 

SHREVEPORT  DOUNTOMN 

SHREVEPORI  WSO  »P 
SPRINGHILL 
UESTDALE  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 

coLuneiA  LOCKS 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOUER 

nARION 

nONROE  FAA  AP 
nONROE  NLU 
RUSTON 

BUSTON-LA  lECH  UNIV 

SPEAflSVILLE  FIRE  TOUER 

SIERLINGION 

UINNFIELO  2  U 

U I  NONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  6  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UESI  CENTRAL  0' 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  TOUER 
BOtCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAHOU  4  S 

HARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIDALIA  2 
UOOOUORIH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TUR 

AMI  IE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

eOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

DENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NU 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

OAKHOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SEIDELL  USFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TOUER 


2.93 
2.27 
2.73 
3.21 
3.65 

2.76 
2.17 
1 .93 
2.41 
2.91 


3.21 
2.30 
2.41 
2.41 
2.65 

2.63 
2.31 
2.25 
2.09 
2.40 

2.41 


2.33 
2.41 
2.45 
2.47 
3.2B 


2.13 
2.96 
2.76 


2.64 
2.84 
3.78 
3.52 


4.44 

3.48 
4.00 
5.63 
3.25 

2.23 
1.52 

4.44 

3.50 
2.5B 

4.3B 

2.90 
2.03 
4.09 
2.62 

2.07 
1.15 
4.32 


1  .94 
1  .74 
1  .82 
1  .34 
3.56 

1  .83 
2.69 
2.76 
2.63 
1.37 

.92 
2.42 

3.97 
2.63 
1 .39 

I  .51 
2.63 
I  .41 


1  .30 
2.79 
2.55 
2.27 


.16  1.91 

.11  1 .53 
2.40 

.03  2.28 

.14  2.69 

.42  1.60 

.08    .90  .96 

.13  1.28 

.13  1.58 

.26  1 .90 

.30  2.26 

.19  1.61 

.43  1.90 

.24  1.57 

.11  2.09 

I  .89 

.35  1.77 

.18  1.26 


I  .60 

.05  1 .38 

T  1.64 

.05  1 .56 

.17  1 .93 


.04  1  . 
1  .28  . 

.01  1.52 

.04  1.40 

.02  1 .91 

.65  1 .31 
1.19 

T  1  .87 

.13  1 .85 


.05  1.65 
I  .93 
I  .61 

T  2.25 


.08  1  .92 
.20  2.70 
.04  2.72 


T  2.70 
.11  3.50 
2.51  1.95 


2.45 
.05  2.28 
T  2.20 


SEE  flEFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


1.29    .02  T 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHUESI  07 

CflOULE'  EKP  SI»TION 
OE  QUINCT  4  N 
OE  mODER 
ELlZ«Btr« 

HtciieciiRr  8  ssu 

JENNINGS 

tlNOED  3  u 

L«I<E  CHASLES  2  N 

LAKE  CHARLES  NSO  AP 

LONCVILLE 
MERHENIAU 
nllllE  2  SE 
OAKOALE 

OeERLIN  EIRE  lOUER 

rockeeeller  nl  refuge 
sugartoun 

SULPHUR 
«ERI1ILI0N  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

BATOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SN 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 

LAEAIETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEU  IBERIA  5  NU 
PLAOUEHINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTH* ILLE  USCnO  CI 
OELTA-BRETON  UL  REE 
OONALOSONVILLE 
GALL  I ANO 
GONZALES 

HOUHA 

NEU  ORLEANS  USnO  AP 
N  0  AOBON  USEO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  l< 

NEU  ORLEANS  UATER  PLI 
NEU  ORLEANS  CITT  HALL 
NEU  ORLEANS  0  P  S  5 
NEU  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS  7  S 
PLAOUEIINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI800AUX 


I  .03 
2.8S 
3.33 
3.78 

1.81 
1.45 
2. OS 


3.82 
1  .44 

3.03 


I  .09 
I  .04 
I  .19 


3.09 
2.95 
3.82 
2.59 

3.47 
3.73 
3.26 
3.53 
3.30 


1  .67 
2.18 
2.98 


DAY  OF  MONTH 


!    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  II  12 


13  14  15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1 .03 
1 .50 
1 .26 


2.10 
2.57 
2.45 


3.37 

T 

.02  .42  1.54 
.02  I 

.36    .02  .02 
2.27 
2.58 
3.56 
2.01 

3.10 
3.40 

2.82 
2.90 
2.55 

1  .53 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUINC  STATION  INOEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

28 

29 

30 

31 

J 

o 

c 
0 

c 
D 

g 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4  j 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

>         >  s 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

30 

3B 

40 

43 

52 

50 

57 

43 

38 

34 

35 

45 

48 

60 

67 

68 

40 

44 

52 

77 

82 

92 

83 

75 

72 

61 

54 

73 

80 
40 

56 

.0 

MIN 

19 

19 

25 

30 

30 

30 

30 

32 

34 

28 

21 

2 1 

26 

26 

47 

38 

2 1 

2 1 

23 

40 

40 

45 

43 

43 

36 

22 

29 

30 

.  4 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

42 

42 

58 

59 

57 

61 

57 

48 

38 

39 

49 

53 

63 

70 

75 

73 

43 

54 

78 

85 

B5 

87 

85 

85 

74 

59 

76 

80 

75 

63 

.8 

MIN 

19 

26 

28 

29 

43 

48 

31 

36 

35 

34 

25 

33 

3  1 

40 

57 

32 

1  9 

28 

48 

46 

5  7 

45 

46 

46 

35 

24 

3 1 

46 

48 

36 

.8 

MINDEN 

MAX 

31 

38 

40 

34 

55 

48 

57 

47 

40 

35 

37 

45 

50 

62 

68 

68 

40 

43 

53 

77 

82 

83 

83 

78 

74 

60 

54 

72 

79 

56 

.3 

MIN 

19 

20 

25 

32 

32 

27 

28 

33 

34 

26 

22 

23 

3  1 

32 

4  7 

37 

2 1 

2 1 

26 

42 

43 

27 

28 

30 

50 

31 

.9 

PLAIN  DEALING 

MAX 

30 

38 

39 

34 

52 

50 

57 

41 

37 

34 

33 

45 

47 

59 

66 

68 

40 

42 

52 

76 

81 

79 

82 

72 

71 

62 

53 

73 

81 

55 

.0 

MIN 

16 

1  7 

1 9 

1  7 

29 

30 

30 

33 

28 

20 

20 

26 

26 

45 

35 

1 9 

1  9 

25 

38 

38 

35 

2 1 

2 1 

28 

44 

28 

.9 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

33 

40 

39 

53 

54 

48 

58 

46 

40 

36 

36 

46 

50 

58 

66 

69 

38 

44 

51 

76 

82 

82 

84 

76 

72 

62 

52 

74 

79 

56 

.7 

MIN 

19 

20 

27 

27 

29 

32 

33 

33 

34 

30 

24 

25 

29 

29 

45 

36 

21 

25 

28 

42 

42 

47 

48 

47 

37 

25 

26 

34 

47 

32 

.4 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

39 

42 

55 

55 

49 

60 

46 

46 

39 

38 

46 

48 

61 

68 

72 

44 

42 

54 

79 

85 

83 

86 

75 

74 

62 

54 

74 

80 

59 

59 

.  1 

t          t  > 

MIN 

23 

26 

31 

32 

39 

34 

34 

37 

33 

29 

24 

3  1 

30 

47 

44 

29 

23 

27 

49 

44 

5 1 

5 1 

52 

49 

37 

35 

50 

45 

36 

.7 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

39 

40 

54 

54 

48 

56 

45 

44 

36 

40 

46 

50 

61 

72 

68 

50 

44 

55 

77 

84 

83 

85 

80 

76 

63 

56 

72 

80 

58 

59 

2 

MIN 

1  7 

24 

27 

31 

36 

3  1 

32 

34 

30 

24 

23 

29 

31 

43 

49 

27 

21 

25 

46 

53 

60 

55 

52 

49 

35 

2  7 

33 

46 

45 

35 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

29 

38 

40 

55 

50 

47 

56 

44 

38 

35 

39 

43 

47 

59 

70 

67 

41 

41 

55 

77 

83 

82 

83 

79 

73 

61 

51 

71 

79 

56 

.3 

MIN 

1  9 

20 

24 

27 

30 

33 

29 

30 

33 

25 

23 

28 

27 

29 

45 

39 

22 

20 

23 

53 

58 

57 

54 

47 

34 

26 

30 

38 

49 

33 

.5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

2B 

38 

40 

54 

49 

51 

57 

42 

37 

33 

35 

44 

47 

62 

68 

67 

39 

42 

54 

75 

81 

81 

81 

73 

60 

54 

71 

79 

55 

1 

MIN 

16 

16 

22 

22 

28 

28 

30 

30 

32 

22 

20 

20 

28 

28 

47 

35 

20 

20 

23 

42 

42 

46 

52 

4  7 

3 1 

25 

27 

37 

47 

30 

4 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

34 

38 

53 

48 

47 

56 

44 

44 

37 

37 

43 

44 

55 

65 

67 

58 

39 

53 

74 

81 

62 

83 

79 

72 

61 

49 

73 

81 

59 

57 

1 

MIN 

21 

21 

30 

29 

39 

32 

29 

35 

30 

27 

28 

30 

29 

37 

52 

29 

23 

24 

49 

56 

62 

56 

56 

4  7 

36 

26 

32 

48 

36 

5 

MONROE  NLU 

MAX 

26 

33 

41 

53 

47 

46 

55 

48 

35 

36 

42 

44 

56 

66 

67 

39 

38 

53 

71 

82 

83 

84 

76 

72 

49 

71 

79 

55 

4 

MIN 

1  9 

20 

24 

28 

30 

34 

30 

30 

34 

26 

26 

28 

28 

30 

44 

36 

22 

20 

26 

50 

58 

58 

54 

48 

33 

6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

30 

39 

46 

56 

51 

48 

58 

44 

40 

35 

41 

46 

50 

61 

71 

62 

40 

43 

56 

77 

83 

84 

83 

80 

76 

62 

54 

73 

80 

57 

6 

MIN 

17 

20 

25 

30 

32 

31 

30 

31 

32 

23 

20 

23 

29 

30 

46 

37 

20 

23 

36 

53 

55 

57 

51 

47 

34 

25 

31 

36 

48 

33 

5 

HINNFIELD  2  H 

MAX 

40 

40 

55 

55 

49 

59 

49 

47 

38 

43 

50 

48 

60 

72 

70 

66 

44 

58 

78 

83 

82 

84 

76 

77 

72 

55 

72 

79 

68 

61 

0 

t          «  » 

MIN 

18 

24 

24 

27 

35 

39 

3  1 

34 

32 

26 

23 

30 

29 

38 

49 

32 

2  1 

24 

47 

48 

60 

56 

48 

46 

36 

26 

3 1 

45 

44 

35 

3 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

35 

40 

53 

50 

46 

55 

44 

44 

38 

32 

43 

45 

57 

47 

58 

66 

41 

55 

75 

81 

83 

83 

84 

80 

66 

51 

71 

76 

73 

57 

7 

MIN 

16 

1  9 

29 

32 

37 

35 

23 

34 

32 

24 

27 

29 

29 

26 

28 

33 

20 

22 

47 

58 

62 

58 

57 

4  7 

37 

25 

3 1 

59 

46 

35 

3 

EPPS  6  UNH 

MAX 

30 

33 

39 

50 

49 

46 

53 

47 

41 

40 

31 

41 

44 

57 

66 

70 

40 

39 

56 

72 

79 

79 

81 

78 

70 

60 

48 

69 

78 

54 

7 

MIN 

2 1 

22 

24 

32 

34 

33 

28 

31 

32 

25 

26 

28 

29 

3 1 

43 

37 

23 

22 

29 

52 

55 

49 

33 

24 

29 

40 

32 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

28 

33 

39 

49 

48 

45 

51 

40 

40 

36 

29 

41 

42 

57 

65 

67 

39 

38 

54 

71 

79 

79 

81 

76 

72 

60 

45 

67 

77 

53 

4 

MIN 

22 

20 

20 

30 

34 

32 

28 

28 

35 

24 

24 

27 

29 

29 

46 

36 

24 

23 

24 

50 

57 

57 

53 

48 

39 

25 

26 

33 

42 

33 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

29 

34 

39 

51 

54 

46 

54 

51 

46 

38 

34 

42 

46 

59 

67 

68 

41 

40 

53 

69 

77 

75 

80 

76 

75 

63 

49 

66 

73 

55 

0 

MIN 

23 

24 

27 

32 

35 

32 

30 

32 

37 

29 

25 

27 

30 

34 

44 

40 

25 

26 

28 

53 

6 1 

59 

54 

50 

39 

28 

3 1 

42 

50 

36 

1 

TALLULAH 

MAX 

29 

34 

42 

51 

52 

45 

62 

49 

43 

37 

29 

42 

45 

57 

70 

69 

39 

39 

58 

72 

79 

78 

83 

79 

75 

62 

47 

70 

77 

55 

7 

MIN 

22 

21 

23 

33 

34 

33 

27 

30 

36 

26 

25 

27 

28 

29 

42 

38 

23 

20 

31 

48 

59 

60 

54 

49 

38 

25 

28 

37 

44 

34 

1 

UINNS60R0 

MAX 

29 

37 

42 

54 

54 

48 

57 

50 

45 

37 

38 

47 

46 

58 

69 

68 

41 

41 

55 

73 

78 

78 

84 

75 

66 

49 

71 

78 

56 

8 

t         t  t 

MIN 

20 

21 

26 

30 

30 

32 

28 

29 

35 

27 

26 

28 

28 

30 

40 

39 

22 

2  1 

26 

5 1 

59 

59 

54 

48 

37 

24 

27 

37 

48 

33 

9 

UEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

34 

38 

41 

53 

48 

57 

47 

40 

35 

39 

46 

49 

59 

69 

69 

38 

42 

55 

76 

82 

82 

83 

80 

75 

60 

53 

72 

78 

57 

1 

MIN 

16 

20 

23 

25 

32 

24 

29 

32 

33 

25 

20 

21 

31 

35 

46 

35 

20 

22 

36 

46 

56 

55 

46 

49 

33 

25 

30 

4  1 

51 

33 

0 

CONVERSE 

MAX 

33 

42 

42 

56 

59 

50 

56 

49 

44 

36 

35 

50 

51 

63 

71 

76 

38 

42 

53 

78 

83 

62 

62 

81 

77 

67 

56 

74 

78 

58 

8 

MIN 

1 9 

21 

22 

25 

3 1 

26 

26 

3£ 

34 

3 1 

23 

24 

30 

34 

45 

35 

20 

22 

30 

44 

52 

53 

44 

46 

35 

27 

29 

39 

43 

32 

6 

LEESVILLE 

MAX 

37 

44 

41 

58 

62 

52 

62 

51 

59 

38 

45 

55 

51 

63 

72 

72 

40 

45 

56 

77 

84 

83 

84 

84 

79 

67 

58 

74 

78 

61 

1 

HIN 

20 

25 

25 

29 

34 

28 

30 

38 

36 

3 1 

26 

30 

32 

36 

5 1 

37 

24 

28 

34 

55 

6 1 

60 

57 

50 

40 

28 

32 

40 

50 

36 

8 

MANY 

MAX 

37 

41 

35 

55 

59 

50 

60 

49 

46 

37 

39 

51 

49 

63 

70 

71 

35 

42 

57 

77 

79 

83 

81 

80 

82 

67 

59 

74 

78 

58 

8 

MIN 

1 8 

23 

25 

27 

28 

26 

29 

35 

35 

26 

22 

28 

29 

3 1 

40 

35 

27 

21 

32 

55 

58 

55 

50 

50 

35 

28 

31 

35 

43 

33 

7 

NATCHITOCHES 

MAX 

35 

42 

35 

56 

56 

50 

60 

50 

46 

38 

42 

57 

49 

60 

70 

71 

41 

44 

55 

79 

86 

84 

84 

88 

76 

65 

55 

75 

79 

59 

6 

MIN 

21 

23 

26 

28 

33 

36 

33 

34 

35 

29 

26 

28 

32 

33 

47 

37 

24 

24 

29 

50 

59 

56 

52 

54 

39 

30 

31 

36 

51 

35 

7 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

35 

43 

40 

57 

60 

59 

60 

51 

62 

38 

46 

53 

50 

60 

71 

72 

40 

45 

56 

75 

81 

80 

83 

84 

79 

65 

56 

72 

73 

60 

2 

lit 

MIN 

20 

22 

25 

30 

34 

30 

33 

35 

36 

30 

27 

30 

29 

3 1 

49 

36 

24 

28 

32 

55 

60 

60 

52 

5 1 

4  1 

30 

32 

37 

5  1 

36 

3 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

36 

42 

50 

55 

56 

49 

60 

51 

58 

38 

47 

51 

50 

59 

69 

71 

53 

45 

55 

74 

80 

78 

83 

81 

82 

66 

54 

71 

76 

60 

0 

MIN 

2 1 

22 

28 

3 1 

30 

3 1 

34 

35 

35 

30 

29 

29 

36 

36 

47 

40 

30 

25 

31 

52 

60 

59 

54 

55 

43 

31 

31 

4  1 

45 

36 

9 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 

34 

39 

48 

57 

57 

49 

61 

52 

49 

44 

49 

52 

48 

60 

70 

68 

40 

45 

60 

77 

82 

79 

85 

83 

78 

68 

55 

74 

79 

60 

1 

MIN 

19 

25 

27 

30 

36 

33 

37 

37 

34 

30 

34 

33 

31 

39 

49 

38 

24 

25 

43 

54 

60 

59 

50 

51 

40 

29 

33 

43 

51 

37 

7 

BOYCE  3  HNH 

MAX 

41 

38 

56 

55 

50 

59 

50 

55 

40 

44 

50 

49 

57 

67 

70 

60 

43 

55 

74 

81 

80 

82 

81 

80 

64 

53 

73 

78 

67 

60 

4 

MiN 

20 

26 

27 

31 

37 

37 

33 

35 

31 

30 

28 

35 

32 

45 

54 

30 

26 

28 

48 

55 

60 

59 

54 

55 

42 

31 

38 

49 

47 

38 

7 

BUNK  IE 

MAX 

37 

38 

38 

54 

59 

55 

59 

54 

63 

40 

46 

45 

48 

60 

70 

69 

45 

41 

57 

73 

74 

71 

80 

79 

78 

64 

52 

71 

77 

58 

5 

MIN 

23 

25 

28 

29 

31 

35 

35 

35 

38 

32 

30 

31 

37 

38 

45 

41 

27 

28 

31 

53 

62 

61 

57 

57 

42 

32 

34 

39 

51 

38 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

cr 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1  I 

I  0 

1  t£ 

1  1 

I  4 

1  c; 

1  0 

1  7 

1  a 

1  o 

1  Q 

0  1 

£.£. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COIEAU 

MAX 

MIN 

40 

23 

39 
2B 

53 
29 

58 
34 

64 

36 

60 
36 

57 
35 

66 
47 

66 
36 

45 

32 

51 
29 

49 

39 

57 
39 

69 
44 

73 
55 

70 
39 

41 

27 

56 
31 

72 
45 

73 
63 

73 
63 

76 
64 

73 
57 

75 
55 

71 
4  1 

63 
32 

68 
35 

73 
47 

72 
52 

62.2 
41.3 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

MIN 

31 
22 

37 
26 

40 
27 

54 

32 

56 
34 

49 

35 

59 
32 

52 
33 

55 
33 

39 
30 

42 

26 

46 
26 

47 

33 

57 
35 

70 
43 

69 
40 

42 

25 

41 

25 

53 
30 

72 
53 

77 
60 

77 
59 

60 
57 

81 
52 

77 
40 

67 
30 

50 
30 

69 

37 

76 
48 

57.5 
36.4 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

35 
22 

41 
25 

36 
27 

55 
30 

35 

53 
32 

58 
32 

53 
34 

60 
37 

40 
30 

45 
26 

49 

30 

48 
34 

56 
36 

70 
46 

70 
40 

54 
26 

42 
26 

56 
31 

74 
42 

80 
61 

77 
57 

83 
54 

63 
57 

77 
43 

65 
30 

53 
33 

72 
40 

72 
51 

59.3 
36.9 

MAMOU  4  S 

MAX 

MIN 

41 
27 

41 

31 

55 
35 

59 
35 

62 
45 

63 
39 

55 
39 

67 
43 

52 
34 

48 

33 

51 
34 

51 
36 

57 
41 

70 
46 

70 
59 

70 
43 

43 

31 

56 
32 

72 
49 

71 
64 

74 
64 

79 
64 

77 
60 

78 
59 

76 
46 

67 
37 

65 
40 

74 
48 

71 
52 

62.6 
43.7 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

37 
24 

45 
24 

37 
26 

52 
30 

54 

35 

42 
36 

56 
34 

56 
34 

60 
38 

45 

31 

45 

26 

48 

30 

52 
38 

55 
40 

71 
42 

74 
42 

43 

27 

43 

28 

57 
29 

74 

53 

73 
64 

75 
64 

80 
57 

72 
55 

78 
43 

66 
32 

55 
33 

69 
38 

75 
45 

58.4 
38.0 

NtH  HUAUb   ;>  tit 

MAX 
MIN 

39 
23 

44 

25 

39 
29 

54 

30 

58 
35 

59 
33 

59 
34 

54 

35 

60 
42 

44 

31 

45 

29 

49 

31 

52 
36 

55 
40 

69 
47 

75 
45 

47 
27 

46 

29 

58 
33 

74 

52 

76 
63 

76 
65 

81 
57 

72 
52 

77 
43 

66 
31 

54 

32 

66 
39 

75 
46 

59.5 
38.5 

OLD  BIVEfl  LOCK 

MAX 
M 1 N 

31 
24 

36 
23 

40 

23 

52 
26 

58 
29 

53 
35 

58 
34 

56 
33 

61 
36 

41 
30 

43 
28 

49 

28 

50 
35 

58 
36 

70 
43 

73 
44 

45 
25 

40 
26 

57 
26 

73 
48 

74 
59 

75 
63 

80 
56 

74 
55 

77 
44 

65 
30 

52 
30 

66 
35 

74 
44 

58.1 
36.3 

OLLA  3  SSH 

MAX 

MIN 

31 
19 

37 
19 

43 

25 

55 
27 

55 
30 

48 

29 

58 
30 

48 

31 

45 
35 

37 
28 

42 
27 

51 
26 

47 

29 

61 
30 

69 
42 

69 
40 

42 
24 

41 
23 

57 
24 

76 
51 

82 
59 

61 
55 

63 
48 

79 
48 

77 
39 

65 
28 

53 
30 

72 
31 

78 
43 

58.0 
33.5 

UDOOUORTH  2  SE 

til 

MAX 

MIN 

32 
23 

30 
22 

32 
27 

45 

30 

30 

34 

50 
34 

35 

38 

42 

30 

37 
28 

41 

28 

40 

35 

46 

37 

60 
48 

40 

25 

42 

25 

53 
26 

65 
50 

70 
62 

69 
60 

73 
55 

73 
57 

70 
43 

60 
33 

32 

60 
4 1 

66 
54 

37;3 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

41 

22 

45 

26 

40 

28 

57 
28 

60 
35 

59 
37 

60 
29 

66 
34 

64 
43 

48 
31 

47 
27 

51 
32 

50 
36 

56 
41 

71 
45 

75 
49 

50 
24 

47 
26 

61 
26 

73 
50 

78 
61 

73 
62 

83 
60 

77 
54 

61 

44 

68 
30 

56 
31 

69 
4  1 

77 
48 

61  . 1 
38.1 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 
MIN 

41 

21 

39 
22 

52 
29 

58 
30 

62 
35 

58 
39 

55 
34 

61 

44 

48 
34 

45 

32 

50 
29 

50 
37 

55 
40 

68 
44 

75 
51 

63 
33 

45 
27 

56 
31 

71 
45 

75 
64 

73 
64 

61 
60 

71 
54 

74 
53 

65 
44 

52 
32 

67 
33 

74 

50 

71 
49 

60.6 
40.0 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

40 

23 

43 

23 

42 

27 

55 
26 

58 
30 

61 
34 

58 
30 

56 
30 

63 
39 

47 

32 

44 

27 

50 
27 

49 

35 

55 
37 

71 
40 

75 
47 

52 
24 

46 
24 

61 
27 

66 
48 

78 
61 

72 
61 

80 
62 

80 
54 

74 
45 

67 
30 

52 
31 

68 
35 

76 
46 

60.0 
36.4 

CLINTON  5  SE 

MAX 
MIN 

35 
21 

42 
22 

38 
28 

55 
27 

59 
32 

56 
34 

57 
30 

54 
32 

61 
42 

47 
29 

45 
26 

49 
28 

51 
35 

50 
36 

69 
44 

74 
39 

49 
25 

45 

26 

57 
29 

69 
53 

75 
62 

73 
64 

81 
58 

73 
53 

76 
42 

63 

30 

49 

30 

67 
37 

73 
45 

58.3 
36.6 

COVINGTON  4  NNN 

MAX 
MIN 

45 

22 

41 
24 

67 
30 

57 
26 

62 
42 

60 
35 

55 
22 

63 
33 

63 
44 

48 

33 

53 
22 

49 

37 

53 
40 

69 
37 

75 
45 

69 
37 

47 
25 

62 
24 

70 
43 

76 
58 

75 
58 

77 
60 

78 
60 

76 
56 

70 
47 

62 
31 

67 
30 

75 
37 

75 
46 

63. 1 
38. 1 

FRANKLINTON  3  SW 

MAX 
MIN 

4  1 

22 

40 

26 

54 

31 

56 
26 

58 
32 

58 
33 

54 
26 

60 
35 

45 
34 

43 

30 

50 
26 

47 

36 

50 
36 

69 
36 

72 
43 

61 
32 

45 

23 

59 
24 

66 
42 

77 
59 

69 
59 

77 
62 

78 
57 

77 
52 

65 

42 

52 
30 

67 
30 

77 
46 

72 
46 

60.0 
37.2 

HAMMOND  3  NU 

MAX 
MIN 

41 
23 

42 

25 

41 
26 

53 
27 

56 
32 

62 
36 

58 
28 

54 
35 

63 
44 

49 

32 

46 

26 

51 
34 

49 
39 

55 
37 

67 
46 

74 
44 

46 

25 

45 
26 

59 
39 

71 
56 

76 
60 

71 
63 

76 
60 

80 
56 

77 
45 

67 
31 

51 
31 

61 
39 

73 
46 

59. 1 
38.4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 
MIN 

40 

23 

44 

29 

41 
26 

55 
27 

59 
34 

66 
35 

57 
34 

56 
38 

64 
44 

50 
32 

45 

27 

49 

35 

51 
40 

54 
40 

66 
50 

76 
36 

48 

28 

45 
30 

57 
34 

71 
50 

74 
61 

75 
64 

79 
57 

74 

52 

74 
45 

64 
34 

54 

32 

C9 
39 

74 
46 

59.8 
38.8 

SLIDELL  WSrO 

s          >  > 

MAX 
MIN 

45 
24 

46 

25 

41 

30 

55 
29 

59 
32 

64 

36 

61 
31 

54 
34 

64 
43 

57 
34 

49 

27 

49 

30 

49 
39 

54 

43 

66 

48 

71 
54 

62 
27 

49 

27 

60 
33 

63 
53 

77 
58 

72 
61 

76 
59 

72 
60 

70 
49 

70 
33 

55 
34 

63 
44 

73 
52 

39!? 

SOUTHWEST  07 

CROHLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

39 
24 

36 
27 

37 
28 

52 
32 

57 
36 

66 
38 

61 
36 

55 
36 

64 

39 

41 

31 

45 

30 

52 
34 

50 
40 

58 
42 

71 
51 

71 
42 

43 
25 

40 
29 

59 
34 

69 
54 

71 
61 

73 
63 

73 
56 

73 
56 

73 
45 

65 
33 

53 
35 

67 
43 

73 
52 

56.2 
39.8 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

MIN 

3B 
22 

45 

23 

40 

29 

58 
32 

62 
32 

62 
31 

61 
34 

55 
39 

68 
38 

39 
32 

47 
29 

52 
29 

50 
38 

68 
39 

69 
50 

73 
40 

42 
26 

45 

32 

61 
34 

74 

50 

80 
61 

78 
63 

82 
58 

63 
60 

81 
43 

66 

33 

56 

32 

71 
35 

76 
52 

61  .6 
36.6 

OE  BIDDER 

MAX 
MIN 

37 
22 

44 

22 

40 

28 

56 
32 

62 
33 

58 
32 

60 
34 

52 
40 

67 
37 

39 
32 

41 

30 

51 
31 

49 

36 

60 
37 

72 
48 

73 
38 

40 

27 

45 

32 

55 
33 

75 
54 

80 
61 

80 
62 

84 

58 

64 

60 

79 
43 

65 
32 

57 
33 

73 
35 

77 
52 

60.5 
38.4 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

36 
21 

42 

23 

50 
24 

57 
26 

60 
33 

57 
33 

60 
j3 

52 
36 

48 

29 

50 
29 

46 

29 

52 
31 

49 

35 

61 
36 

71 
46 

72 
38 

41 

25 

44 

28 

57 
34 

73 
48 

79 
62 

77 
62 

80 
62 

63 
60 

79 
43 

68 
33 

57 

34 

72 
37 

78 
52 

60.4 
37.3 

HACKBERRr  8  SSH 

MAX 
MIN 

44 

26 

43 

26 

38 
30 

51 
34 

56 
39 

66 
44 

61 
45 

54 
45 

67 
40 

42 
36 

44 

35 

50 
36 

55 
43 

57 
46 

66 
48 

73 
43 

44 

30 

44 

33 

66 
39 

67 
58 

71 
60 

71 
60 

73 
56 

72 
57 

73 
48 

66 
38 

55 
39 

62 
53 

71 
59 

56.7 
43.0 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

42 

23 

40 

23 

38 
29 

53 
33 

57 
35 

54 
36 

60 
35 

55 
35 

68 
40 

41 

31 

45 
30 

51 
30 

51 
40 

60 
40 

70 
44 

70 
40 

43 

27 

43 

27 

56 
33 

71 
50 

73 
55 

73 
60 

74 

55 

74 
56 

73 
46 

67 
34 

54 

34 

67 
36 

76 
61 

58.6 
36.6 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

MAX 
MIN 

44 

25 

36 
31 

53 
31 

58 
36 

67 
42 

63 
38 

54 
41 

69 
43 

47 

37 

48 
34 

54 

32 

50 
42 

58 
41 

68 
43 

73 
57 

61 
35 

46 

29 

52 
36 

69 
50 

73 
62 

73 
63 

77 
57 

76 
55 

76 
55 

69 
46 

54 

37 

67 
38 

74 
46 

75 
58 

61 .6 
42.6 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

MAX 
MIN 

41 
22 

44 

26 

40 

27 

58 
30 

59 
37 

63 
32 

63 
34 

53 
39 

66 
38 

41 

32 

49 

30 

55 
37 

52 
37 

60 
41 

71 
50 

72 
39 

43 

27 

45 

26 

60 
38 

73 
59 

75 
62 

75 
64 

80 
57 

82 
56 

80 
45 

70 
33 

56 
33 

72 
44 

77 
54 

61  .2 
39.7 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 
MIN 

42 

25 

42 

26 

41 

31 

56 
37 

60 
36 

67 
39 

61 
42 

56 
45 

69 
44 

46 

33 

47 

33 

52 
34 

50 
43 

60 
43 

71 
47 

73 
45 

46 

30 

43 

31 

57 
38 

70 

54 

75 
59 

73 
60 

77 
54 

75 
59 

74 

50 

67 
37 

55 
37 

67 
50 

74 
53 

60.2 
42.0 

VERMILION  LOCK 

lit 

MAX 

MIN 

39 
24 

44 

24 

42 

32 

53 
31 

57 
35 

66 
40 

60 
39 

55 
39 

64 
46 

49 

32 

45 

30 

51 
30 

49 

40 

58 
42 

68 
47 

73 
49 

57 
28 

51 
30 

55 
33 

69 
47 

75 
59 

77 
62 

80 
58 

75 
58 

79 

46 

67 
35 

57 
36 

66 
36 

72 
48 

60 . 4 
40.0 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SH 

MAX 
MIN 

45 

20 

44 

25 

45 

30 

54 

30 

59 
36 

66 
34 

55 
33 

55 
33 

69 
45 

50 
32 

45 
29 

49 

32 

51 
32 

52 

42 

65 
46 

76 
4  7 

49 

29 

45 

27 

57 
35 

60 

74 

76 
60 

73 
57 

72 
53 

72 
46 

66 
34 

54 
34 

68 
40 

75 
49 

59.3 
37.4 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 
MIN 

41 

24 

39 
30 

53 
32 

59 
31 

66 
41 

56 
35 

56 
40 

67 
38 

56 
37 

45 

32 

46 

30 

45 

42 

52 
43 

70 
47 

72 
55 

59 
34 

58 
26 

59 
32 

70 
46 

70 
60 

73 
62 

73 
56 

68 
56 

73 
52 

68 
48 

56 
36 

65 
37 

72 
49 

74 

57 

60.8 
41  .8 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

42 
24 

43 
24 

40 
31 

55 
31 

60 
31 

67 
35 

59 
36 

55 
38 

69 
45 

50 
32 

45 

30 

50 
30 

50 
40 

56 
43 

69 
49 

74 
46 

46 

26 

45 

28 

56 
35 

71 
52 

72 
61 

78 
63 

77 
52 

64 

52 

75 
46 

66 
36 

56 
34 

67 
37 

73 
45 

59.8 
39. 1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

42 

29 

41 

33 

55 
34 

61 

37 

66 
43 

59 
40 

57 
38 

68 
43 

50 
35 

47 

33 

51 
32 

49 
41 

59 
41 

70 
45 

73 
56 

62 
35 

42 

29 

56 
34 

72 
45 

73 
63 

73 
63 

75 
58 

70 
55 

74 

57 

66 
46 

52 
36 

66 
37 

72 
44 

72 
52 

61  . 1 
42.6 

HORGAN  CITY 

MAX 

MIN 

44 

24 

44 

25 

43 

32 

54 

34 

61 
35 

68 
40 

61 
36 

57 
39 

SEE 

70 
49 

REF 

55    48  46 

33    33  33 

ERENCE  NOTES 

48    53  67 
41     43  49 

FOLLOWING  S 

75    61  46 
52    29  29 

TATIDN  INOE: 

57 
35 

72 
46 

74 

52 

77 
56 

78 
58 

70 
57 

71 
51 

70 
37 

68 
37 

65 
36 

71 
44 

61 .2 
40.4 

DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1980 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

AVERAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEU  IBERIA  5  Ntl 

MAX 

41 

43 

42 

55 

62 

68 

63 

58 

68 

47 

47 

51 

49 

58 

70 

75 

49 

46 

58 

72 

74 

77 

78 

64 

74 

67 

57 

67 

74 

60 

5 

I         •  t 

MIN 

24 

26 

32 

30 

39 

37 

38 

38 

44 

32 

33 

33 

42 

44 

50 

39 

30 

3 1 

36 

54 

63 

55 

55 

54 

46 

37 

35 

35 

53 

40 

2 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USCMO  CI 

MAX 

42 

44 

49 

52 

63 

57 

51 

67 

73 

43 

48 

48 

52 

61 

72 

63 

46 

56 

67 

72 

77 

77 

76 

70 

67 

52 

59 

68 

73 

60 

2 

MIN 

32 

38 

37 

34 

44 

40 

42 

46 

43 

39 

38 

43 

46 

50 

53 

39 

3 1 

44 

48 

55 

6 1 

63 

63 

6 1 

52 

37 

38 

44 

55 

45 

4 

DELTA-BRETON  HL  REF 

MAX 

48 

42 

47 

52 

56 

65 

56 

53 

69 

68 

49 

50 

51 

55 

66 

69 

59 

47 

60 

62 

63 

72 

71 

74 

67 

62 

47 

57 

62 

58 

6 

MIN 

32 

33 

39 

38 

43 

42 

42 

45 

49 

48 

37 

4 1 

44 

48 

5 1 

48 

34 

34 

46 

49 

49 

53 

52 

53 

53 

4  1 

38 

42 

49 

43 

9 

OONALOSONV ILLE 

MAX 

42 

46 

40 

55 

58 

65 

59 

53 

70 

50 

46 

50 

50 

52 

61 

59 

44 

50 

78 

75 

76 

79 

70 

71 

65 

57 

69 

75 

59 

B 

MIN 

25 

26 

30 

35 

36 

44 

37 

38 

45 

33 

30 

3 1 

37 

38 

44 

22 

23 

29 

44 

65 

65 

58 

59 

5  1 

35 

36 

4  1 

47 

39 

5 

GALL  I ANO 

MAX 

46 

43 

43 

54 

57 

69 

60 

56 

70 

54 

49 

50 

47 

54 

63 

76 

63 

46 

65 

65 

77 

77 

77 

76 

74 

68 

51 

64 

72 

60 

9 

MIN 

28 

28 

34 

33 

36 

36 

40 

4  1 

4  1 

36 

33 

35 

43 

46 

53 

57 

30 

32 

37 

56 

58 

60 

63 

64 

54 

36 

35 

43 

54 

43 

0 

HOUMA 

MAX 

47 

44 

41 

56 

59 

70 

61 

57 

70 

58 

48 

50 

46 

54 

64 

77 

62 

45 

56 

72 

75 

77 

76 

73 

72 

68 

53 

65 

72 

6 1 

0 

MIN 

25 

28 

33 

33 

40 

4  1 

39 

39 

52 

34 

33 

35 

42 

45 

53 

55 

29 

30 

37 

55 

6 1 

63 

6 1 

62 

53 

37 

35 

4 1 

53 

42 

9 

NEM  ORLEANS  USMO  AP 

MAX 

43 

41 

53 

57 

69 

61 

53 

69 

66 

47 

48 

47 

52 

66 

75 

64 

44 

57 

74 

79 

79 

78 

71 

68 

68 

51 

66 

74 

75 

6 1 

9 

MIN 

27 

3 1 

33 

29 

36 

40 

37 

45 

39 

35 

2  7 

4  1 

43 

48 

46 

36 

28 

34 

50 

56 

55 

62 

62 

59 

48 

36 

35 

42 

54 

42 

0 

N  0  AD60N  USFO  CI 

MAX 

46 

45 

55 

57 

69 

61 

54 

67 

65 

48 

47 

47 

51 

66 

74 

63 

45 

58 

71 

76 

76 

77 

71 

72 

69 

53 

67 

73 

75 

62 

Q 

MIN 

29 

33 

37 

35 

44 

44 

38 

4  7 

38 

33 

43 

46 

50 

54 

39 

3 1 

37 

50 

62 

62 

62 

63 

63 

50 

39 

38 

49 

54 

45 

2 

PARADIS  7  S 

MAX 

43 

43 

56 

58 

69 

70 

59 

67 

66 

53 

49 

48 

51 

63 

75 

74 

43 

58 

70 

77 

77 

78 

77 

73 

70 

69 

66 

72 

75 

63 

Q 

MIN 

26 

30 

33 

32 

39 

4  1 

35 

40 

49 

34 

28 

40 

42 

46 

49 

43 

26 

28 

48 

5 1 

54 

6 1 

6 1 

63 

50 

34 

34 

42 

49 

41 

7 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

50 

52 

54 

55 

64 

68 

63 

70 

73 

65 

49 

46 

51 

75 

73 

50 

55 

72 

75 

74 

78 

76 

78 

78 

72 

67 

64 

72 

78 

65 

4 

MIN 

28 

36 

32 

34 

37 

40 

38 

43 

50 

36 

34 

39 

40 

49 

30 

32 

29 

53 

54 

53 

65 

63 

6 1 

57 

36 

34 

42 

50 

42 

7 

RESERVE 

MAX 

45 

55 

58 

69 

61 

53 

68 

52 

52 

49 

47 

50 

65 

76 

77 

75 

77 

75 

79 

70 

69 

70 

74 

63 

7 

MIN 

25 

29 

33 

28 

38 

39 

37 

39 

33 

29 

29 

34 

41 

47 

49 

42 

59 

61 

50 

51 

49 

35 

35 

40 

40 

39 

7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

42 

39 

52 

55 

66 

68 

58 

65 

65 

65 

46 

45 

51 

64 

75 

72 

44 

57 

74 

81 

80 

75 

75 

72 

70 

68 

66 

76 

74 

63 

4 

MIN 

24 

29 

31 

30 

41 

40 

35 

35 

35 

33 

29 

39 

41 

46 

46 

39 

26 

27 

46 

55 

58 

58 

59 

61 

50 

33 

33 

43 

51 

40 

4 

THIBOOAUX 

MAX 

48 

45 

42 

57 

61 

69 

62 

56 

71 

55 

48 

50 

4B 

53 

65 

76 

63 

46 

57 

73 

75 

79 

79 

72 

70 

69 

55 

67 

74 

61 

6 

MIN 

25 

25 

33 

32 

33 

40 

37 

49 

50 

34 

31 

32 

41 

44 

41 

54 

28 

28 

34 

37 

62 

62 

60 

59 

51 

35 

36 

39 

49 

40 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FDLLOUING  STATION  INDEX 

8 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

reenuARr  i9eo 


DAT  OF  MONTH 


9      10     II     12     13     14     15     16     17     19     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CALHOUN  EXP  STATION 


CROWLEY  EXP  STATION 


LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


I  INI 
4 


75  73 
62  62 


65  65: 
59  51 


63  64 
48  49 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

9 


EVAPORATION  AND  NIND 


LOUISIANA 
FEBRUABY  19B0 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


12    3    4    5    6  7 


9     10   II    12   13   14   15   16   17    18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


NORTHUEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


NORTHEAST  03 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


EAST  CENTRAL  06 
LSU  BEN-Hun  EXP  STA 


EVAP 
HIND 


EVAP 
HIND 


EVAP 
UINO 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
HIND 


.08 
64  IIS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  louisuna 

FEBRUARY  I 


C  T  A  T  t  n  M 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>        1  > 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
MINOEN 

PLAIN  DEALING 
SHREVEPORT  WSO  AP 

UESTOALE  3  SU 

1         1  X 

NORTH  CENTRAL  02 
MONROE  FAA  AP 

HINNFIELO  2  H 

t      «  t 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 

s      t  t 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

tit 

SOUTHHEST  07 

OE  QUINCr  i  N 
JENNINGS 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

t       X  t 

SOUTH  CENTRAL  08 

LAFAYETTE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.( 

T 
T 

f' 

T 
T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

1  .< 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1980 


Q  T  A  T  T  n  M 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  In  1  I 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOcn  V  Ln 

Q. 
1= 

'- 

Q. 
C_) 

cr 

Q. 

CL 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

10 

O  A 

oA 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

0462 

06 

L    DHIUIN  nUUu 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

0546 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

33 

91 

03 

65 

8A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

RnnTuvii  1  P  DQTMn  ri 

DUUlnVlLLC    WjLIIU  CI 

1  157 

09 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATI    UIFATHFR  'SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

3  1 

23 

92 

43 

1  1  0 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

rnTTflN  VAIIFY 

2121 

01 

UFRCTFQ 

W  L  □  J  i  t  n 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRC    RIIRY    V    Al  1  FN 
lino     nUDI      V  MLLLIi 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

CT   1  AMnRY 

O  1     L  n  l\  U  n  1 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNF   H  FflNTFNnT 

nU  1  lie    n    r        1  lmU  1 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

90 

10 

1  45 

8A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  I  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

UnCCINODUrlU 

3864 

06 

c  T   MF  1  FN  4 

J  1     n  C  L  C  n  n 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TnUM    flF  nRFFMQRIIDr, 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FED  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

iFFF  nAV  [ 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

06 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESV  ILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

LIVERPOOL  3  ENE 

5430 

06 

ST  HELENA 

30 

56 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

LIVINGSTON 

5438 

06 

L IVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOIESi 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C 

H 

 ' 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV ILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAP  I DES 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

0 ) 

DE  SOTO 

32 

0  1 

93 

44 

375 

7A 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SAB INE 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UN  I  ON 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV ILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACAD  I  A 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLlE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

631  4 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT  1  H 

6364 

01 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

29 

41 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCH  1 TOCHES 

31 

46 

93 

05 

130 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NFW  OR!  FANS  CITY  HAI  1 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

4  I 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

CREED  JONES 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

26 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

nil  A  3  ssw 

6978 

05 

LA  SALLE 

3 1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAOUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERV  ILLE 

30 

19 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROBSON 

7924 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

39 

160 

8A 

LSU  PECAN  EXP  STN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  FISH  &  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L INCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8)08 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

ISO 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID. 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAiS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SLIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

l^ 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALLAb I LU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

PITV     IIATCn    Hi  *kiT 

L  1  1  T    WA 1 tH  PLAN  1 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VIDALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WESTOALE  3  SW 
WINNEIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9357 
9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CONCORDIA 
CALCASIEU 
L IV INGSTGN 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


30  36 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


91  26 
93  35 

90  54 
93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


60 
19 
65 
140 
160 
80 
220 
116 
85 


H 
C  H 
CGH 


VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ABSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIANA      -       FEBRUARY  1980 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


During  the  month,  Louisiana  did  not  experience  un- 
usual, extreme,  or  severe  weather.     For  12  of  the 
first  13  days,  the  atmospheric  circulation  was  pri- 
marily from  the  north  (Continental  Index  weather) , 
with  below  normal-temperatures;  after  the  mild  Janu- 
ary, the  return  to  winter-like  weather  was  unwelcome 
by  most  residents.     From  the  15th  to  the  23d,  the 
circulation  was  primarily  from  the  south  (Tropical 
Index  weather),  with  temperatures  well  above  normal. 
The  remainder  of  February  was  again  dominated  by 
northerly  and  westerly  circulations,  until  a  very 
vigorous  cold  front  on  the  29th  produced  locally 
heavy  rains,  followed  by  record  low  temperatures  ac- 
companied by  very  strong  winds  during  March  1  through 
3.     The  record  low  temperatures  at  this  time  severely 
damaged  early  gardens,  and  undoubtedly  delayed  sea- 
sonal plant  development  a  week  or  two. 

The  preliminary  analysis  of  Synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  shows  the  following  fre- 
quencies, with  the  ten-year  average  for  1966-1975  in- 
cluded for  comparison. 

February 


1966-J975 

Synoptic  Weather  Type 

1980 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

3 

8 

Continental  High  (CH) 

38 

28 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

24 

23 

Coastal  Return  (CR) 

7 

10 

Gulf  Return  (GR) 

14 

10 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

10 

18 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GRD) 

0 

0 

Gulf  High  (GH) 

4 

3 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

62 

51 

Tropical  Index  (GR  +  FGR) 

24 

28 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR) 

34 

41 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Continental  High 
(CH)  frequency  of  38%  equalled  the  third  highest  fre- 
quency for  February  of  the  entire  data  series  from 
1963  to  date;  the  highest  frequency  was  48%  in  1968. 
The  frequent  incursions  of  continental  polar  air,  es- 
pecially during  the  first  two  weeks,  were  primarily 
responsible  for  the  average  monthly  temperature  being 
about  3  to  4°  below  normal  statewide.     Freezing  tem- 
peratures were  recorded  at  just  about  all  cooperative 
stations,  but  absolute  minima  were  not  unusually  low. 

The  storminess  Index  (SI)  of  34%  was  below  the  Febr- 
ary  average,  and  monthly  precipitation  was  somewhat 
below  normal  over  most  of  the  State;  nevertheless, 
soil  moisture,  groundwater,  and  streamflow  are  not 
unusually  low.     There  was  some  local  flash  flooding 
in  the  New  Orleans  area  on  the  22d,  and  the  roof  of  a 
small  food  store  collapsed.     Very  extensive  late 
night  and  early  morning  coastal  and  marine  fogs  were 
also  characteristic  of  the  Gulf  Return  (GR)  weather 
during  the  middle  of  the  month. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle ,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  IrTmlles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dally  Precipitation"  table ,  "Daily 
Temperature*'  table,  "Evaporation  and  Wind"  Cable,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2U  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  la  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Calhoun  Exp  Station  :  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  OX 

Clinton  5  SE  :  Buff  Terrace  Bare  O.lZ  to  S 

Crowley  Exp  Station  :  Coastal  Prairie  Bare  OZ 

Kouma  :  Moon  silt  clay  loam  Bare  OZ 
LSU  Dean  Exp  Sta 

Station  :  Red  River  alluvial  Bare  OZ 
Red  River  Valley  Exp  Sta 

Saint  Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  Bare  OZ 

Wlnnsboro  :  Bluff  Terrace  Bare  OZ 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  cable. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  Che  "Daily  TemperaCure"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  insCrumenc  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I       Ext  reme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  Co  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Cable  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly   f rom   the   amounts    to   be   published   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  SCaCion  Index  means  afCer  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  SCaCion.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "CllmaCologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
Indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C        "Soil  Temperature"  table. 

B        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  Cime  of  observacion  column  In  Station  Index  means  observations  made  near  sunset- 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  lo  Station  Index  means  variable. 

&  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  eicher  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatological  Data     price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  inscructlons  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  A5c  annual  summary;  $1.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


2  STATIONS 

2  STATIONS 
BUNKIE 

SHREVEPORT  WSO  AP 
PEARL  RIVER  LOCK  1 
KEITHVILLE 

3  STATIONS 


8b 
1  1 

18.43 
3.75 

1  .0 
T 


DATE  13 
DATE  03 


DATE  18 


DATE  02+ 


SUPPLEMENTAL  DATA 


UIND 
ISPEEO  -  M 

P.H.I 

RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

AVERAGE  1  TENTHS  1 
SKY  COVER 
SUNRISE  TO  SUNSET 

DIBECTION 

tt  5i 

EASIEST 
MILE 

DIRECTION  or 
FASTEST  MILE 

DATE  OF 
FASTEST  MILE 

STANDARD  OF  TIME 

CENTRAL 
00    Ofc     12  18 

TRACE 

o 

o 

o 

2.00 

AND  OVER 

TOTAL 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

1  1 

1  .0 

S.b 

23  +  + 

28 

27  + 

82 

87 

bfe 

b8 

b 

3 

3 

3 

2 

1 

18 

7.7 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

12 

1  .9 

9.9 

2fc  +  + 

1 

01 

88 

90 

72 

7b 

5 

5 

4 

1 

3 

1 

19 

7.9 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

3 

2.4 

9.8 

23  +  + 

1 

02 

80 

80 

b7 

71 

8 

2 

4 

1 

4 

1 

20 

42 

7.7 

SHREVEPORT  WSO  AP 

14 

0.5 

9.9 

2B  +  + 

31 

20 

78 

85 

b2 

54 

5 

1 

7 

3 

0 

0 

lb 

52 

b.5 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STAT  i  ON 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

a  — 

AVEBAGE 

OEPABIUBE 
FflOn  NOBMAL 

UJ 

o 

UJ 

^ 

COOLIKG 
OEGBEE  DAYS 

NO 

.  OF  DAYS 

UJ  i: 

5  1 
2  I 

uj  a 

S 

UJ 

SNOW,  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX. 

MIN. 

■« 

S 

X 

UJ 

s 

g 

-. 

.50  Oft  MOBE 

1 .00  OB  MOBE 

III 

NORTHWEST  01 

LU  1  1  UN   VftLLt  T 

b4  .  7 

39  3 

52 

0 

81 

1  3 

1  7 

3 

400 

4 

0 

0 

9 

0 

5  .20 

1  .66 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

L06ANSP0RT  4  ENE 

G<).e 

43.7 

56 

8 

84 

12 

17 

3 

267 

1  7 

0 

0 

6 

0 

6.45 

2.09 

1  .05 

16 

.0 

0 

1 1 

5 

1 

MI  MDC  111 

n 1 NUt N 

G4  .9 

41  .8 

53 

4 

-  2.3 

83 

1 1 

19 

3+ 

360 

7 

0 

0 

(J 

0 

6  14 

1  b4 

1  .53 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

PLAIN  DEALING 

b4.5 

38.0 

51 

3 

-  3.2 

80 

21 

16 

3+ 

423 

3 

0 

0 

1  0 

0 

4.46 

-  .02 

1  .34 

30 

T 

0 

7 

3 

1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

b4.9 

41  .3 

53 

1 

79 

21* 

19 

2 

362 

2 

0 

0 

0 

5.70 

1  .23 

30 

.0 

0 

9 

5 

2 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

bb.2 

43,5 

54 

9 

-  1  .9 

83 

12 

20 

3  + 

312 

6 

0 

0 

3 

0 

3.75 

-    .  35 

.67 

27 

T 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

53 

b 

-  2.1 

5.28 
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T 
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NORTH  CENTRAL  02 

DltNVlLLt   J  Nt 

bb.1 

42  5M 

54 

3M 

82 

12 

19 

3+ 

32b 

3 

0 

0 

4 

0 

8.48 

1  .65 

20 

.0 

0 

10 

5 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

b4  .  1 

41  .5 

52 

8 

-  3.6 

SI 

1  3+ 

1  7 

3 

381 

1 1 

0 

1 

6 

0 

10.67 

5 , 92 

2 . 32 

21 

.0 

0 

1 0 

8 

5 

HOMER  EXP  STATION 

b4.b 

38  9M 

51 

8M 

80 

13 

17 

2 

408 

2 

0 

1 

6 

0 

b.b7 

1  .31 

30 

.0 

0 

12 

7 

1 

HUNnUt   r  HA  AK 

b4.7 

45.2 

55 

0 

-1.1 

81 

12* 

22 

2 

317 

16 

0 

0 

3 

0 

12  50 

7.b1 

2  70 

lb 

T 

0 

1 1 

8 

5 

MONROE  NLU 

63.5 

42  .8 

53 

2 

81 

13* 

19 

3+ 

370 

9 

0 

1 

5 

0 

12.2b 

1  .92 

30  + 

T 

0 

12 

8 

7 

HUSTON-LA  TECH  UNIV 

b4.8 

41  .9 

53 

4 

-  2.0 

82 

1  3 

18 

3  + 

3b3 

12 

0 

1 

^ 

0 

7.45 

2  .65 

1  .bO 

lb 

.0 

0 

1 0 

7 

3 

WINNFIELO  2  U 

b7.2 

44.0 

55 

6 

-  2.2 

84 

12 

16 

3 

29b 

13 

0 

0 

5 

0 

9.44 

4  .40 

2.25 

28 

T 

0 

1 1 

7 

4 
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53 

7 

-  2.4 

9  ,64 

4  .  79 

T 

■  It 

NORTHEAST  03 

D  ft  C  T  ono 

bb  .  3M 

43. 5M 

54 

9M 

-  1.8 

82 

7 

20 

3  + 

31b 

1 2 

0 

0 

5 

0 

12.08 

7,00 

2.02 

29 

0 

0 

1  3 

7 

b 

EPPS  f>  WNW 

b3.7 

43  1M 

53 

4M 

79 

8 

19 

2 

349 

2 

0 

1 

4 

0 

15.37 

3.50 

17 

.0 

0 

14 

9 

6 

LAKL  HHUVlULNLt 

b1  .9 

42.0 

52 

0 

-  3.8 

78 

8 

19 

2 

404 

6 

0 

1 

4 

0 

16  08 

10  45 

4  02 

1  7 

T 

0 

12 

9 

6 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

b4.3 

45.2 

54 

8 

-  2.4 

79 

9* 

18 

3 

324 

12 

0 

0 

3 

0 

12.26 

6.40 

2.b4 

28 

T 

T 

2 

13 

7 

5 

TALLULAH 

b5.1 

42.4 

53 

8 

-  2.6 

81 

8 

1 1 

3 

349 

9 

0 

1 

4 

0 

1 1 .64 

5.73 

2.55 

28 

T 

0 

15 

10 

3 

UINNSeORO 

65.4 

42.8 

54 

1 

-  2.9 

81 

9* 

18 

3 

343 

13 

0 

1 

4 

0 

11.42 

5.77 

2.90 

28 

T 

0 

15 

8 

5 

DIVISION 

53 

8 

-  2.b 

13.14 

7,b4 

T 

>      >  s 

WEST  CENTRAL  04 

flcui  Ann   "1  c 
flbHLANU   2  b 

b5.4M 

41  .4M 

53 

4M 

83 

1  3 

1 1 

3 

365 

12 

0 

0 

6 

0 

1  .54 

21 

0 

9 

7 

2 

CONVERSE 

bfe.5 

41  b 

54 

1 

85 

13 

1  7 

3 

345 

1  3 

0 

0 

5 

0 

5.85 

1  .60 

28 

.0 

0 

12 

4 

2 

LEESVILLE 

bB.b 

45.2 

56 

9 

-  1  .5 

85 

13  + 

1  7 

3 

2b9 

23 

0 

0 

3 

0 

8  23 

4  .Ob 

1  93 

28 

.0 

0 

1  3 

b 

3 

MANY 

b7.b 

40. 4M 

54 

OM 

8b 

13 

15 

3 

351 

1 1 

0 

0 

5 

0 

8.55 

1  .87 

28 

.0 

0 

NATCHITOCHES 

b7.5 

44  .b 

56 

1 

-  2.5 

86 

13 

21 

3  + 

291 

21 

0 

0 

4 

0 

8.79 

4.31 

2.03 

17 

.0 

0 

9 

4 

ROSEPINE  EXP  STATION 

b7.B 

44  .  9M 

5b 

4M 

84 

1  3 

18 

3 

287 

23 

0 

0 

3 

0 

9.40 

1  .94 

1  7 

.0 

0 

1 1 

9 

3 

DIVISION 

55 

2 

-  2.7 

8.16 

3.81 

.0 

111 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

b8.3 

4b .  3 

57 

3 

81 

13  + 

23 

3  + 

25b 

25 

0 

0 

3 

0 

1 1 .03 

2  .60 

2B 

0 

0 

1  3 

7 

5 

BELAH  FIRE  TOWER 

b7.5 

45. b 

5b 

6 

83 

13  + 

lb 

3 

281 

28 

0 

0 

3 

0 

10.00 

1.97 

1  7 

.0 

0 

1  4 

b 

3 

BOYCE  3  WNW 

67.8 

4b  5 

57 

2 

83 

12 

23 

3 

258 

21 

0 

0 

4 

0 

7  59 

1  97 

27 

.0 

0 

1  1 

4 

3 

BUNK  IE 

bB.3 

47.8 

58 

I 

-  .2 

81 

11  + 

23 

3 

243 

34 

0 

0 

3 

0 

18.43 

13.04 

4.67 

30 

.  0 

0 

13 

8 

6 

GRAND  COTEAU 

b9 . 3 

50.9 

bO 

1 

79 

1 0  + 

20 

2 

1  Sb 

51 

0 

0 

3 

0 

1 1  .29 

b.31 

3.29 

28 

.0 

0 

10 

8 

5 

JUNtbVlLLt  LULKb 

b6.4 

45  4 

55 

9 

81 

9 

21 

3 

291 

1  6 

0 

0 

3 

0 

12.69 

3  05 

1  7 

.0 

0 

1 3 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

67.4 

46.2 

5b 

8 

82 

9 

23 

3  + 

272 

28 

0 

0 

3 

0 

1 1  .46 

3.43 

28 

.0 

0 

13 

3 

MAMOU  4  S 

bS .  6 

53  2 

61 

4 

81 

10 

25 

2 

1  bb 

61 

0 

0 

2 

0 

12.2b 

2  .48 

28 

0 

0 

1 1 

7 

MELVILLE 

b7.2 

48.8 

58 

0 

-2,1 

81 

12 

21 

3 

242 

33 

0 

0 

3 

0 

14.05 

8.92 

4.82 

28 

^0 

0 

13 

g 

5 

NtW  HUAUS  0  tbt 

bS.O 

48.9 

59 

0 

82 

12 

23 

2 

219 

36 

0 

0 

3 

0 

11.61 

3 . 76 

28 

.0 

0 

1 2 

7 

4 

OLD  RIVER  LOCK 

b7.2M 

45.4 

56 

3M 

80 

11  + 

1  7 

3 

275 

23 

0 

0 

4 

0 

11 .01 

3.20 

28 

I 

0 

9 

4 

OLLA  3  SSW 

bb  .  1 

42.5 

54 

3 

83 

13 

lb 

3 

337 

14 

0 

0 

4 

0 

1 1  .09 

2.45 

28 

.  0 

0 

15 

7 

4 

MOODHORTH  2  SE 

68.6 

46.2 

57 

4 

82 

1  3 

23 

3  + 

259 

29 

0 

0 

3 

0 

10.59 

5.07 

2.85 

28 

.  0 

0 

1  4 

4 

DIVISION 

57 

b 

-  1.2 

1 1  . 78 

b .  45 

T 

t      ■  1 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

69. 5M 

49. 2M 

59 

4M 

.2 

83 

1 1 

20 

3  + 

203 

33 

0 

0 

3 

0 

16.06 

3.44 

8 

T 

0 

1  4 

9 

4 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

67.9 

49.6 

58 

B 

-  .9 

80 

10 

20 

3 

225 

40 

0 

0 

3 

0 

B.25 

3  1 1 

2  1  9 

29 

T 

0 

9 

3 

BOGALUSA 

70.1 

48.1 

59 

1 

.2 

82 

9 

20 

3 

205 

32 

0 

0 

3 

0 

14.14 

7.75 

2.54 

18 

.0 

0 

14 

g 

CLINTON  5  SE 

67  .0 

47.4 

57 

2 

-1.7 

79 

1 1 

IB 

3 

257 

21 

0 

0 

3 

0 

12.93 

6.69 

3.04 

28 

0 

0 

12 

8 

5 

COVINGTON  4  NNH 

70.5 

50. OM 

bO 

3M 

.5 

82 

10+ 

1  7 

3 

189 

53 

0 

0 

2 

0 

13.47 

7.22 

'.0 

0 

FRANKLINTON  3  SW 

69. 9M 

47.2 

58 

6M 

85 

10 

IB 

3 

224 

35 

0 

0 

4 

0 

14.05 

4.30 

7 

.0 

0 

11 

7 

5 

HAMMOND  3  NW 

69.2 

48.5 

58 

9 

-  1  .2 

80 

13  + 

19 

3 

21b 

33 

0 

0 

3 

0 

13.00 

7.00 

2.88 

2B 

.0 

0 

12 

7 

5 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

69 . 0 

50.9 

bO 

0 

81 

1 1 

20 

3 

191 

46 

D 

0 

3 

0 

10.00 

3.39 

28 

0 

0 

11 

5 

3 

SEIDELL  WSFO 

70.2 

50.4 

bO 

3 

82 

9 

22 

3 

1  74 

37 

0 

0 

3 

0 

1 1  . 66 

3  .94 

30 

!o 

0 

12 

b 

3 

DIVISION 

59 

2 

-     .  1 

12.62 

6.71 

T 

t       t  t 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

69.0 

50.0 

59 

5 

81 

1 1 

22 

3  + 

205 

41 

0 

0 

3 

0 

8.2b 

4.06 

3.57 

28 

.0 

0 

12 

5 

1 

DE  QUINCY  4  N 

67. 7M 

47.0 

57 

4M 

84 

1 1 

21 

3 

2b9 

28 

0 

0 

3 

0 

b.7b 

2.16 

1.18 

30 

.0 

0 

13 

5 

2 

DE  RIDDER 

68.0 

46.0 

57 

0 

84 

13+ 

21 

3 

268 

27 

0 

0 

3 

0 

9.93 

1  .70 

28 

.0 

0 

14 

7 

4 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louisuna 
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82 

13  + 

21 

3 

2b4 

2b 

0 

0 

3 

0 

2 

82 

28 

.0 

0 

12 

7 

3 
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2 
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21 
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b 
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.0 

0 
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2 
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3b 
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0 

B 

13 

3 

53 
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.0 

0 

12 

b 

2 
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bS 

3 

50 

b 
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5 
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78 
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25 

3+ 
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31 

0 

0 

3 
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3 

01 
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2 
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0 

3 

5 

4 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

bB 

2 

4") 

4 

58 

8 

81 
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21 

3 
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33 

0 

0 

2 

0 

15 

07 

3 

12 

17 
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0 

11 

b 

5 
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bS 

4 
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5 

bO 

5 

73 

3 
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2 
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37 

0 

0 

3 

0 
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2 

Ob 
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- 
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bB 
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50 
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31 
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0 
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0 
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.0 
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.0 
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OB 
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50 

2 

53 
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82 

1 1 

23 

3 
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32 

0 

0 

3 

0 

3 

33 

4 

83 

2 

40 

28 

.0 

0 

1 3 

I 

FRANKLIN  3  NU 

70 

5 

52 

3 

b1 

4 

.3 

73 

5 

22 

3 

152 

45 

0 

0 

3 

0 

13 

45 

3 

10 

3 

38 

17 

.0 

0 

10 

5 

JEANERETTE  EXP  STA 

bS 

3 

51 

0 

bO 

2 

80 

1 1 

21 

3 

163 

40 

0 

0 

3 

0 

3 

33 

4 

87 

2 

18 

2b 

.0 

0 

10 

5 

3 

LAFAYETTE  FAA  AP 

bB 

8 

51 

3 

bO 

1 

.0 

73 

10 

22 

3 

187 

41 

0 

0 

3 

0 

b 

bO 

2 

02 

1 

bO 

23 
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0 
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3 
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70 

7 

51 

7 
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2 

.b 
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24 

2 

1  44 

35 

0 
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3 

0 
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5 

Bb 

4 
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0 

b 

3 
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51 

7 

bO 

8 

BO 
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3 
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50 

0 

0 
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0 
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.0 

0 

b 
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bO 

b 
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5 
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OS 
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51 

0 
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0 
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3 
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23 
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3 
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5 
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5 

59 

5 

75 

14 

22 

2 

1b3 

4 
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2 
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23 
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5 
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bs 
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53 
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25 

2 
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3 

3b 
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.0 
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4 
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5 
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3 

Bl 
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2b 
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bb 

0 
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0 

b 

7b 

1 
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2 
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71 

3 

53 

b 

b2 

5 

.2 

81 

3 

23 

3 

127 

54 

0 

0 

3 

0 

8 

45 

3 

21 

2 

22 

18 

.0 

0 

3 

5 

4 
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R 

70 

8 

53 

1 

b2 

0 

1.3 

84 

8 

25 
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70 
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3 

25 
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10 

b 

5 
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1 13 
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3 

01 
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3 
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72 

3 

51 

5M 

b1 

3M 

83 

1 1 

20 

3 

150 

56 
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0 

2 

0 

3 

41 

3 

15 

2 

15 

30 

.0 

0 

1 1 

7 

5 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

72 

8 

54 

2M 

b3 

5M 

82 

10 

2b 

3+ 

120 

78 

0 

0 

2 

0 

3 

15 

2 

20 

30 

.0 

0 

10 

5 

4 

RESERVE 

70 

■S 

50 

7 

bO 

8 

1  . 1 

62 

1 1 

23 

3 

1b7 

43 

0 

0 

2 

0 

12 

08 

b 

54 

4 

53 

28 

.0 

0 

8 

b 

3 

SAINT  BERNARD 

72 

3M 

50 

5 

b1 

4M 

85 

8 

22 

2 

IbO 

52 

0 

0 

2 

0 

3 

13 

2 

71 

23 

.0 

0 

8 

4 

4 

THIBODAUX 

71 

7 

43 

2M 

bO 

5M 

-  .3 

83 

1 1 

23 

3 
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27 

0 

0 

3 

0 

12 

15 

b 

b5 

4 

Ob 
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.0 

0 

3 

7 

4 

DIVISION 

bl 
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3 

52 

4 
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I 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORIHUCSI  01 

COTTON  V«LLET 
GLOSTED  1  U 
HtNND  3  S 
HOSSTON 
tEJTHVJLLE 

KORAN 

l.0G«NSPOnT  4  ENE 
flANSriELO  3  USU 
nINOEN 

MOORINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEALING 

BED  BIV  VALLET  EXP  SIA 

P08S0N 

BDDESSA 

SHREVEPOBT  OOUNTOUN 

SHBEVEPOBT  USO  AP 
SPBINGHILL 
UESTOALE  3  SU 


NOBTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOnER  EXP  STATION 
JONESBORO  riRE  TONER 

MARION 

MONROE  TAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSION 

RUSION-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  EIRE  TOHER 
5IERLINGT0N 
UINNFIELD  2  U 
UINONA  riRE  TOUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  6  NNH 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  i  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL  0' 

ASHLAND  2  5 

CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  EIRE  TOUER 
BELAH  EIRE  TOUER 
eOTCE  3  UNU 
eUNKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAHOU  A  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  6  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SinnESPORI 
VIDALIA  2 
UOODUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


OE. 


ABITA  SPRINGS  EIRE  IHR 
AMITE 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USD  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPEIER 

BOCALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

OENHAM  SPRINGS 
ERANKLINTON  2 
ERANKLINTON  3  SH 
GREENSeuRG 
CREENUELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NU 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIA 

OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  EIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SLIOELL  USfO 
SPRINGVILLE  FIRE  TOUER 


5.20 
5,44 
7.20 
5.17 
5.30 

G.44 
b.45 

7.75 
G.14 
4.11 

4.4fc 

5.70 
b.kl 
7.i3 
4.57 

3.75 
5.05 
b.34 


e.48 

10.67 
8.75 
b.t7 
B.80 

7.5t 
12.50 
12.2b 
7.87 
7.45 

B.n 

12.74 
S.44 
1.80 


15.37 
lb. 08 
11  .72 
12.2b 


5.85 
8.3b 
8.b2 
8.23 

8.55 
8.71 
1.40 


11  .03 
14.5b 
10.00 
7.51 
IS. 43 

11.02 
11.21 
12.b1 
1 1  .4b 
12.2b 

lb.b2 
14.05 
11  .b1 
11  .01 
11  .01 

1 1  .45 
11. b1 
11.23 
15.04 
10.51 


15.13 
lb. Ob 

1.77 
13.24 

B.25 

13.08 
14.14 

13.35 
12.13 
13.47 

12.08 
17.11 
14.05 
13.48 
13.30 

13.00 
13.11 
12.4b 
10.00 
10.81 

15.il 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


1  .01 
2.24 
2.34 
2.55 


1  .50 
1  .28 
1  .41 


4    5  6 


9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


.42  4.50 
4.30 
.04  1 .10 


.10  .15  T 
T  .24  T 
.03  .20 


1.10    .23  .Ob 
.22  2.52 
.Ob    .02  .42 


1 .05 
1  .72 
1  .bO 


.21    .04  .43 


1.5B  .11 
1.40  .48 
.88  .32 


2.70  bO 
1 .24  1  .12 
1.84  .21 


.bS  .45 
2.13  .17 
.12  1.31 
.32  2.50 


1 .53  1 .03 
1.4b  3.50 
1  .30  4  .02 
1  . 35  1  . 34 

2.2b  .17 


.18 


.03  2.11  .24 


.05  1 .bb  .2b 
.03  2.03  .11 


3.37 
1  .52 
1.11 


.b7  .72 

.08  b.41 
1  .20  1  .35 
1 .3b  1 .00 

.01  3.30 
2.30  .50 


.02    .b3  .48 


.01     .43  .51 


.50    .43  .b3 


.35  2.00  . 

.03    .47  1  . 
.33  2.00 
.55  1 .42 

T      1  .01 


.55  .51 


.10    .05  .15 


.01     ,23  .57 


,10    ,37  ,18 


,77 


.b4 


.Bb  T  1.55 

.lb  .11 

1 .Ob  .02  1 . 
.75  1.53 
.bb  1.2B 

.81  1.34 

.84  T  1.23 
.8b  1.21 
1.82  1.20 


1 .23  .02  1 . 

2.08  .20  2.10 

.82  .17  1 .31 
1.52  1.31 


2.11 

1  .b4  .27  1  .12 

1 .05  .25  1 .14 

1.03  .88 

1  .24 
1.2b  2.50 

2.25  .35  1  .70 

2.0b  .31  1  .21 


1.44  .08  .57 

1  .bO  .10  1.15 

1  .70  .lb  1 .31 

2.50  .04  2,13 

1,13  ,15 

1,87  •  1,72 

1,77  ,04  1,50 

l,b5  ,b8 

1  .82  .32  1 .02 


2.  b0  1 .50  1.14 
2.41  I  3.35 
1 .7b  .28  1 .bb 

1.32 

2.73  1.18  4.b7 

3.01  .51  .12 

3.21  1  .03  .01 

2.85  .23  2,b5 

3,43  ,10  1,15 

2,48  1 ,18  ,03 

2.73  2,32  3,15 

4,82  ,26  1,02 

3,7b  ,10  ,78 

3,20  ,04  2,10 

2,45  ,47  2,04 

3,  b1  ,2b  ,10 
3  .20  ,08  2.03 
2.13  .20  2.70 
2.5b  •  4.07 
2.65  .13  1.85 


3.80  .12  2.50 

3.24  .38  2.44 

2.43  .10  1 .53 

3.00  .12  2.40 

1 .13  2.11 

3.07  .02  2.03 

2.05  .15  2.31 

4.41  .01  2.01 

3.04  .01  1.87 
2.45  1  2.07 

3.20  .15  2.5b 

3.11  .04  2.2b 

2.37  1 .7b 

2.1b  .21  2.53 

2.58  .33  2.30 

2.88  .13  1.15 

2.45  .54  3.10 

3.15  .25  2.2b 

3,31  ,08  2,11 

2,43  ,03  1 ,87 

2.05  ,45  2,50 
2,58  ,35  2,0b 
1  ,50  1  ,50  1  ,30 
1 ,03  ,54  3,14 
3,20  ,14  1  ,70 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUIHUESI  07 
•99EVILLE 

CROULET  E>P  SlallON 
OE  gUINCI  4  N 
OE  R I  ODER 
ELIZHBE'H 

HUCKBERRT  e  SSH 

JENNINGS 

KINDER  3  u 

LIKE  CHtRLES  2  N 

L>KE  CHDRLES  HSO  HP 

LONGVILLE 
nCRHENTHU 
KlItlE  2  SE 
OHKOILE 

OSERLIN  FIRE  lOUER 

ROCKEFELLER  NL  REFUGE 

SUGtRIOUN 

SULPHUR 

(ERULION  LOCK 

>INTON 


SOUTH  CENTRtL 

BXOU  SORREL  LOCK 
SUHE  L>  ROSE 
C«RVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JE«NEREIIE  EXP  SI« 

LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEU  IBERIA  6  NH 
PLAOUEHINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USCNO  CI 
DELTA-BRETON  UL  REF 
DONALOSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEU  ORLEANS  HSMO  AP 
N  0  AOBON  USFO  CI 
NEH  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  D  P  S  T4 

NEH  ORLEANS  HATER  PLT 
NEU  ORLEANS  CITt  HALL 
NEH  ORLEANS  0  P  S  S 
NEH  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  D  P  S  G 

PARADIS  7  S 
PLAOUEIilNES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
IHIBODAUX 


S.13 
14.30 
10. k7 

9.01 


7.12 
13. t7 
11  .94 

15.07 

S.2G 
11  .45 
10.85 


9.53 
8.77 
9.93 
13.45 
9.39 


7.G4 

9.03 
12.13 


9.45 

10.73 
10.79 
10.59 
11  .1G 

9.41 

9.15 
12.08 

9.19 
12.15 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.31  .25 
.10  .33 
.75  .2t 


.90 
.t9  .t5 
.OG  1.30 


.03    .10  .07 


.03    .05  .IG 


1  .33 
1  .75 
1  IG 
1.75 


1  .74 

.01  2.43 
.24  1  . 

.05  1 .40 
.10  2.50 
2.15 
.OG  1.91 
.39  1.59 

1.24  .55 


.32  .97 

.57  1.30 
.55  1.34 
.25  3.70 
.44  2.00 
1.74  2.72 

.3t  1.84 


.22  2.41 
.71  1.02 
.40  5.20 


.10    "  3.42 

3.57    .05  .55 
1.13  .50 
1 .70  1 .30 
2.82  2.00 


1.42 
2.34 

2.95 


.06  .89 


2.00 

2. GO  .70  1 .15 
.23  1.22 

2.51  1.41 
3.12  .12 
2.05  2.15  2.00 
2.GB  1 .23  3.53 
1  .50  2.50 

2.0G    .OG  .51 
2.77  1 .40 
1.G5  .75 

1.52  .46 
2.89    .29  1  .00 


1  .00 
.49  .45 

1  .69 
.01  2.00  1 .83 


.29    .02  .03 


.10  1 .02  .24 


2.85  .02  2.60 
2.67  .07  2.36 
2.40  .05  2.10 
1 .93  2.77 
2.07    .45  2.01 

.68  1 .60 
4.00  .60  1 .82 
2.06  .03  4.10 
3.00    .20  2.00 


1.45  3.42 
1.40  2.39  1.50 
2.30  .40  2.48 
1.38  .70 
3.00    .64  2.58 

1.35  1.87  1 
1  .44  3.25 
1  .06  3.01 
1 .49    .32  2.93 
1  .25    .38  3.40 


1  .10 
1  .51 
1  .35 
1  .20 
1  .26 


.30  3.53 

.38  3.30 

.29  3.25 

.29  3.52 

.21  3.65 


1 .40  .97  2.15 
1.92  1.61  2.20 
4.53  2.56 
2.27  2.71 
4.06    .39  3.10 


SEE  RErenENCE  NOTES  rOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

AVE 

I       I  ■ 

NORTHUESI 

01 

COnON  VALLEY 

MAX 

50 

35 

41 

55 

b2 

59 

70 

75 

72 

71 

60 

56 

61 

65 

68 

73 

71 

69 

b4 

b2 

90 

b8 

73 

88 

55 

60 

60 

57 

7b 

67 

64 

b4 

.7 

M I N 

30 

19 

17 

20 

41 

31 

33 

bl 

44 

44 

48 

46 

49 

32 

32 

45 

60 

26 

30 

47 

34 

34 

38 

45 

41 

44 

47 

46 

46 

44 

37 

39 

.3 

LOGANSPORT  i  ENE 

MAX 

4S 

40 

57 

bO 

bl 

71 

75 

75 

75 

63 

79 

84 

62 

69 

76 

75 

72 

6b 

b5 

61 

80 

75 

73 

b9 

64 

56 

56 

76 

76 

b9 

73 

b9 

.8 

M I N 

32 

IS 

17 

4b 

44 

32 

59 

b4 

41 

49 

55 

49 

51 

31 

35 

59 

52 

29 

47 

50 

34 

3b 

57 

45 

45 

49 

52 

47 

50 

40 

39 

43 

.  7 

HINOEN 

MAX 

55 

34 

41 

55 

bO 

bO 

72 

75 

72 

72 

93 

57 

79 

6b 

64 

74 

72 

b9 

b3 

b2 

78 

bb 

73 

b8 

61 

60 

59 

58 

74 

b5 

64 

64 

.9 

H I N 

31 

19 

29 

45 

37 

38 

bO 

45 

48 

51 

52 

51 

41 

41 

45 

61 

29 

30 

48 

3b 

37 

42 

45 

43 

44 

50 

49 

50 

43 

38 

41 

.6 

PLAIN  DEALING 

MAX 

52 

3b 

39 

59 

bl 

59 

b9 

77 

70 

71 

79 

55 

79 

b6 

69 

73 

69 

67 

b4 

bl 

80 

b7 

72 

66 

60 

59 

61 

5b 

74 

b4 

62 

64 

.5 

MIN 

30 

lb 

lb 

18 

37 

32 

32 

58 

43 

45 

46 

45 

47 

32 

32 

38 

59 

28 

26 

47 

35 

35 

37 

42 

40 

41 

4b 

46 

48 

42 

3b 

36 

.0 

RED  RIV  VALLEt  EXP  STA 

MAX 

56 

34 

40 

54 

b2 

bO 

72 

74 

70 

69 

79 

57 

79 

67 

64 

74 

74 

70 

b4 

bl 

79 

bB 

70 

68 

64 

59 

59 

57 

76 

b6 

b5 

64 

,9 

M I N 

31 

22 

24 

41 

35 

36 

58 

44 

4b 

52 

48 

50 

38 

40 

4b 

45 

33 

35 

46 

38 

40 

48 

44 

43 

45 

49 

49 

46 

43 

41 

41 

.3 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

45 

40 

bO 

bl 

bl 

72 

7b 

70 

70 

80 

bl 

83 

69 

65 

71 

72 

72 

65 

52 

61 

67 

73 

69 

65 

57 

56 

55 

77 

68 

bb 

71 

66 

.2 

X           t  s 

2t. 

20 

20 

47 

42 

35 

59 

51 

45 

50 

49 

49 

40 

38 

40 

59 

45 

34 

46 

50 

38 

41 

55 

45 

45 

50 

52 

4b 

47 

42 

40 

43 

.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

45 

40 

55 

bO 

b2 

70 

77 

74 

72 

60 

bl 

62 

b8 

67 

77 

72 

71 

62 

55 

75 

68 

74 

68 

64 

62 

56 

55 

7b 

b5 

66 

b9 

bb 

.  1 

2b 

19 

43 

43 

3b 

58 

5b 

45 

49 

49 

49 

35 

40 

57 

41 

31 

41 

50 

37 

3b 

52 

45 

41 

49 

51 

49 

49 

41 

40 

42 

.5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

52 

30 

39 

5b 

b2 

b1 

71 

81 

76 

b9 

79 

56 

81 

66 

62 

b9 

72 

70 

bO 

b7 

71 

bb 

69 

67 

62 

60 

55 

55 

77 

62 

b5 

b4 

1 

M I N 

28 

21 

17 

25 

44 

31 

3b 

b5 

43 

48 

53 

48 

50 

33 

36 

47 

59 

30 

37 

48 

40 

34 

42 

49 

41 

45 

48 

51 

52 

44 

39 

41 

.5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

51 

32 

40 

59 

bl 

b7 

72 

74 

70 

71 

79 

55 

80 

65 

65 

72 

72 

69 

62 

b3 

75 

b7 

72 

68 

b2 

59 

58 

55 

75 

63 

70 

b4 

6 

M I N 

28 

17 

19 

24 

31 

33 

59 

42 

43 

4b 

45 

47 

33 

40 

42 

29 

34 

47 

36 

38 

48 

44 

45 

39 

45 

47 

49 

42 

3b 

36 

9 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

51 

39 

55 

b2 

b4 

70 

81 

79 

70 

79 

59 

81 

b7 

60 

70 

74 

73 

57 

56 

72 

62 

bb 

66 

6b 

56 

52 

55 

73 

b2 

62 

bb 

b4 

7 

M I N 

2b 

22 

25 

42 

43 

3b 

58 

b2 

47 

53 

51 

52 

51 

41 

45 

59 

42 

42 

47 

52 

41 

39 

52 

47 

43 

46 

47 

51 

53 

45 

42 

45 

2 

MONROE  NLU 

MAX 

51 

28 

37 

54 

b3 

58 

70 

61 

78 

b9 

77 

55 

61 

67 

59 

b7 

71 

70 

57 

b7 

71 

63 

66 

66 

b2 

60 

55 

5b 

75 

63 

bb 

b3 

5 

MIN 

28 

19 

19 

27 

44 

32 

37 

b4 

45 

47 

51 

49 

50 

37 

39 

53 

57 

35 

42 

46 

40 

37 

46 

51 

44 

46 

47 

50 

54 

45 

42 

42 

6 

RUSTON-LA  TECH  UN  1 V 

MAX 

52 

31 

41 

55 

b1 

b2 

72 

80 

75 

71 

79 

55 

82 

69 

63 

70 

71 

69 

63 

b9 

73 

70 

71 

67 

63 

61 

57 

55 

78 

63 

b5 

b4 

9 

MI  N 

27 

18 

18 

27 

44 

2b 

42 

83 

43 

49 

53 

49 

49 

35 

44 

54 

65 

32 

44 

47 

37 

37 

37 

46 

40 

45 

47 

49 

51 

43 

40 

4 1 

9 

UlNNFIELD  2  U 

MAX 

47 

42 

5b 

58 

b5 

72 

79 

78 

72 

79 

71 

64 

73 

bb 

77 

73 

70 

61 

55 

73 

b6 

72 

bb 

68 

61 

56 

57 

77 

b7 

67 

70 

b7 

2 

I          .  . 

MI  N 

29 

20 

lb 

39 

55 

33 

55 

b5 

47 

50 

51 

52 

52 

31 

40 

58 

46 

31 

42 

51 

36 

33 

51 

49 

44 

46 

50 

51 

54 

42 

39 

44 

0 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

4b 

38 

55 

58 

b2 

69 

82 

77 

71 

79 

65 

77 

77 

b5 

65 

71 

71 

59 

59 

70 

b6 

70 

b7 

67 

62 

57 

75 

7b 

64 

b6 

66 

3 

MIN 

25 

20 

20 

41 

49 

31 

5b 

bb 

44 

53 

50 

4b 

49 

35 

41 

55 

50 

32 

42 

51 

42 

36 

50 

49 

42 

40 

46 

54 

45 

44 

4  3 

5 

EPPS  i  HNH 

MAX 

57 

28 

35 

52 

59 

bl 

b8 

79 

77 

bb 

77 

57 

76 

b4 

58 

b7 

72 

70 

61 

b8 

72 

72 

70 

67 

61 

60 

55 

65 

72 

65 

64 

63 

7 

MIN 

2b 

19 

20 

29 

34 

41 

54 

45 

49 

52 

48 

50 

39 

45 

52 

57 

38 

45 

46 

42 

44 

40 

51 

44 

47 

47 

49 

49 

45 

43 

4  3 

1 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

58 

27 

35 

52 

bl 

bO 

b7 

78 

75 

b5 

76 

55 

70 

bO 

56 

b5 

72 

69 

58 

b6 

70 

60 

b8 

67 

61 

60 

54 

56 

b7 

65 

62 

9 

2b 

19 

21 

27 

44 

34 

34 

b3 

44 

45 

49 

47 

49 

38 

40 

4b 

57 

34 

40 

42 

43 

40 

4b 

53 

45 

47 

4b 

46 

51 

43 

42 

6^ 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

b2 

33 

34 

52 

b3 

b4 

70 

79 

79 

71 

75 

62 

77 

b5 

55 

74 

73 

67 

59 

b7 

7b 

59 

71 

69 

62 

61 

5b 

56 

b6 

66 

65 

64 

3 

MIN 

33 

20 

18 

25 

49 

39 

42 

b7 

48 

49 

48 

56 

55 

43 

45 

50 

62 

38 

44 

45 

43 

43 

44 

53 

46 

48 

51 

53 

54 

46 

45 

45 

2 

TALLULAH 

MAX 

b3 

32 

34 

53 

b3 

b2 

72 

81 

60 

b9 

78 

60 

78 

b7 

59 

72 

73 

70 

59 

67 

73 

60 

70 

69 

62 

63 

b5 

67 

67 

66 

65 

65 

1 

M I N 

32 

20 

1 1 

18 

45 

33 

39 

b4 

45 

47 

54 

50 

50 

37 

39 

46 

57 

35 

41 

48 

43 

34 

4b 

52 

45 

46 

49 

52 

50 

43 

40 

42 

4 

UINNSBORO 

MAX 

58 

32 

37 

52 

b2 

b2 

b9 

81 

61 

70 

78 

61 

60 

b9 

b2 

74 

74 

71 

61 

68 

74 

b3 

71 

69 

6b 

63 

55 

57 

72 

67 

67 

65 

4 

t          I  1 

M I N 

31 

21 

19 

25 

45 

33 

39 

b5 

44 

49 

53 

51 

51 

3b 

39 

44 

62 

34 

36 

47 

42 

38 

39 

54 

44 

47 

48 

51 

52 

45 

43 

42 

g 

WEST  CENTRAL 

Oi 

ASHLAND  2  S 

MAX 

5b 

33 

40 

55 

b2 

b3 

70 

79 

77 

72 

79 

56 

63 

b6 

76 

72 

63 

63 

66 

73 

b7 

72 

66 

b3 

61 

b3 

55 

75 

6b 

65 

4 

MIN 

30 

19 

1 1 

24 

49 

35 

40 

b3 

45 

45 

54 

50 

50 

32 

42 

4b 

60 

29 

39 

47 

3b 

33 

43 

45 

42 

45 

49 

49 

50 

41 

41 

4 

CONVERSE 

MAX 

bl 

34 

42 

55 

b2 

b2 

70 

70 

75 

75 

93 

bl 

65 

70 

b7 

75 

73 

69 

64 

70 

77 

68 

75 

69 

bb 

60 

55 

56 

76 

69 

69 

66 

MIN 

3.1 

19 

17 

23 

49 

32 

37 

b4 

43 

47 

52 

52 

52 

44 

33 

45 

65 

32 

33 

47 

35 

35 

35 

47 

43 

45 

51 

44 

50 

44 

40 

6 

LEE5VILLE 

MAX 

b7 

3b 

42 

5b 

b4 

bb 

71 

80 

78 

82 

95 

b9 

65 

71 

b7 

76 

74 

69 

bb 

71 

74 

69 

75 

69 

b7 

65 

57 

57 

79 

70 

70 

66 

MIN 

35 

20 

17 

31 

50 

36 

43 

bO 

50 

52 

57 

56 

51 

35 

40 

53 

bb 

35 

4b 

49 

38 

35 

52 

53 

4b 

46 

53 

52 

55 

43 

41 

45 

2 

MANY 

MAX 

bl 

35 

42 

57 

82 

b3 

71 

72 

75 

79 

85 

b8 

8b 

70 

b6 

76 

72 

70 

63 

70 

73 

73 

74 

68 

bb 

59 

55 

57 

76 

72 

79 

67 

MIN 

34 

19 

15 

24 

45 

37 

42 

44 

45 

54 

55 

51 

31 

3b 

40 

bO 

30 

40 

45 

3b 

35 

40 

45 

45 

48 

51 

39 

44 

40 

4 

NATCHITOCHES 

MAX 

b2 

35 

43 

58 

b4 

b8 

74 

79 

76 

72 

81 

62 

86 

70 

59 

76 

74 

71 

64 

70 

75 

70 

72 

71 

bb 

61 

57 

57 

76 

b6 

71 

67 

MIN 

31 

21 

21 

25 

44 

38 

40 

62 

50 

50 

57 

55 

53 

37 

44 

49 

b5 

37 

43 

47 

41 

39 

45 

51 

4b 

4b 

51 

52 

53 

46 

43 

44 

6 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

b8 

3b 

42 

55 

b4 

bb 

70 

77 

81 

78 

93 

69 

64 

70 

b4 

75 

73 

b8 

63 

70 

75 

68 

70 

69 

b9 

bO 

56 

56 

76 

71 

70 

67 

8 

MIN 

3b 

20 

19 

27 

49 

40 

44 

bb 

52 

55 

62 

57 

51 

38 

44 

4b 

37 

45 

46 

40 

39 

48 

52 

47 

47 

52 

52 

52 

43 

41 

44. 

<^ 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

bl 

59 

42 

54 

b5 

b9 

70 

7b 

81 

75 

80 

70 

81 

70 

bb 

70 

74 

72 

62 

70 

7b 

69 

70 

70 

b5 

b3 

57 

59 

77 

75 

68 

66. 

3 

MIN 

37 

23 

23 

31 

42 

41 

37 

b9 

53 

52 

62 

57 

58 

42 

47 

43 

b3 

38 

44 

46 

43 

40 

48 

55 

4b 

4b 

51 

52 

53 

45 

45 

46. 

3 

BELAH  EIRE  TOWER 

MAX 

55 

34 

41 

55 

b4 

b2 

73 

62 

83 

77 

80 

79 

83 

71 

b4 

78 

72 

bb 

62 

69 

74 

67 

72 

66 

b7 

62 

55 

58 

79 

71 

70 

67. 

5 

MIN 

31 

21 

lb 

3b 

52 

37 

47 

65 

48 

55 

55 

55 

5b 

3b 

42 

58 

b2 

35 

43 

47 

40 

35 

50 

53 

4b 

50 

52 

52 

54 

42 

43 

45. 

6 

eorCE  3  um 

MAX 

50 

41 

53 

b3 

74 

70 

78 

81 

75 

80 

66 

83 

69 

67 

73 

73 

72 

b3 

60 

75 

b7 

68 

70 

65 

62 

57 

59 

78 

70 

69 

71 

67. 

8 

MIN 

2b 

27 

23 

39 

32 

39 

59 

60 

53 

59 

54 

55 

49 

42 

49 

bO 

44 

38 

46 

51 

42 

43 

56 

50 

45 

51 

52 

51 

53 

46 

46 

46. 

5 

BUNK  IE 

MAX 

b5 

b4 

41 

52 

b5 

b7 

71 

80 

61 

79 

81 

71 

79 

69 

65 

76 

75 

70 

61 

70 

7b 

65 

71 

71 

67 

58 

59 

60 

72 

67 

70 

66. 

3 

MIN 

36 

24 

23 

28 

50 

42 

45 

70 

55 

5b 

65 

59 

61 

40 

4b 

44 

65 

41 

45 

50 

45 

41 

43 

53 

48 

50 

54 

54 

55 

47 

4b 

47. 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  0 

1  0 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTEAU 

MAX 

40 

53" 

79 

7b 

79 

79 

77 

76 

75 

68 

76 

75 

72 

62 

bl 

74 

72 

72 

70 

7 1 

65 

59 

59 

70 

7  J 

~b9~3 

MIN 

32 

20 

21 

36 

bO 

4b 

bl 

b8 

bl 

bb 

b3 

66 

55 

41 

49 

61 

5b 

40 

49 

bl 

45 

40 

50 

b2 

49 

54 

55 

58 

63 

4b 

41 

5o!s 

37 

39 

53 

(>4 

b4 

70 

77 

81 

75 

80 

66 

79 

71 

64 

75 

75 

69 

60 

bB 

76 

63 

71 

70 

66 

62 

57 

59 

bb 

66 . 4 

MIN 

37 

22 

21 

24 

48 

40 

37 

b4 

50 

50 

57 

58 

59 

41 

43 

46 

5b 

39 

40 

42 

44 

43 

45 

52 

48 

48 

52 

53 

54 

47 

46 

45.4 

1  Cm  nr&M  i  rr  rvD  cta 

b1 

37 

42 

54 

b5 

b7 

70 

78 

62 

7b 

80 

60 

80 

69 

65 

74 

73 

70 

61 

70 

75 

66 

b9 

70 

64 

58 

58 

59 

75 

b^ 

b^ 

67.4 

MIN 

36 

23 

23 

26 

43 

40 

44 

b5 

53 

54 

b3 

58 

57 

38 

4b 

41 

b2 

39 

45 

49 

44 

39 

47 

53 

47 

47 

53 

53 

54 

45 

44 

46.2 

MAHQU  4  S 

42 

5 1 

b3 

b9 

80 

78 

60 

81 

79 

80 

78 

69 

77 

74 

71 

62 

62 

7b 

66 

68 

bB 

70 

69 

59 

60 

72 

7 1 

70 

7B 

Mm 

3b 

25 

2b 

41 

bl 

47 

b4 

b9 

60 

b7 

bS 

b9 

46 

48 

53 

64 

59 

44 

53 

60 

46 

43 

55 

b3 

53 

55 

55 

60 

64 

47 

48 

53!2 

MEL  V  I LLE 

70 

38 

3S 

52 

b4 

70 

b7 

79 

72 

70 

7b 

81 

78 

70 

b9 

75 

75 

66 

63 

69 

74 

63 

71 

72 

70 

62 

59 

62 

69 

69 

b^ 

b  7 , 2 

MIN 

3& 

23 

21 

2b 

49 

43 

4b 

b5 

58 

59 

bO 

b5 

60 

41 

49 

62 

62 

41 

44 

52 

42 

41 

49 

b3 

49 

53 

53 

54 

59 

44 

45 

46.8 

uru  DHAnc  <i  rcr 

PitM   KUAUs    3  tbt 

MliS 

72 

4b 

40 

54 

bb 

72 

bb 

78 

76 

76 

BO 

82 

60 

70 

67 

73 

76 

70 

63 

69 

78 

67 

71 

75 

72 

65 

56 

69 

70 

66 

70 

69 . 0 

45 

23 

24 

28 

48 

44 

47 

62 

62 

b2 

62 

bO 

61 

44 

49 

51 

62 

40 

44 

51 

47 

42 

47 

53 

47 

51 

54 

53 

60 

47 

45 

48.9 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

42 

38 

53 

b4 

b9 

b8 

79 

80 

79 

80 

71 

78 

71 

65 

77 

73 

69 

65 

66 

75 

64 

72 

72 

70 

59 

60 

60 

64 

64 

69 

67.2 

MIN 

24 

IB 

17 

24 

42 

41 

42 

bl 

55 

54 

b2 

b2 

56 

42 

40 

50 

59 

40 

41 

50 

45 

40 

44 

50 

49 

49 

52 

53 

56 

43 

45 

45.4 

OLLA  3  SSW 

MAX 

57 

34 

40 

55 

b4 

b4 

73 

80 

80 

73 

76 

60 

83 

69 

65 

7b 

73 

72 

60 

69 

75 

65 

72 

b4 

65 

61 

55 

57 

76 

66 

67 

66.1 

MIN 

33 

20 

lb 

20 

45 

35 

38 

b4 

47 

49 

53 

53 

53 

33 

36 

45 

62 

32 

39 

46 

42 

33 

45 

51 

45 

45 

49 

52 

52 

43 

40 

42.5 

UOODUORTH  2  SE 

MAX 

b2 

b5 

43 

53 

b5 

71 

70 

78 

61 

7b 

80 

70 

62 

70 

64 

74 

74 

70 

b2 

69 

75 

70 

b9 

70 

b4 

65 

56 

59 

77 

70 

70 

68.6 

MIN 

38 

23 

23 

27 

42 

41 

37 

bb 

54 

54 

b5 

56 

58 

40 

45 

45 

65 

38 

44 

49 

44 

40 

42 

54 

48 

46 

53 

53 

55 

38 

45 

46.2 

L  flb 1   LtN 1  HAL  Ub 

IMITE 

MAX 

75 

50 

40 

54 

b5 

75 

b8 

73 

80 

79 

83 

74 

82 

73 

70 

75 

74 

67 

b5 

66 

77 

68 

74 

72 

73 

70 

56 

70 

68 

66 

69 . 5 

MIN 

50 

20 

20 

32 

50 

43 

49 

bO 

62 

bO 

bl 

61 

60 

4 1 

50 

53 

62 

40 

4b 

51 

48 

39 

4b 

5b 

45 

52 

54 

56 

62 

47 

49.2 

5S 

36 

52 

bO 

72 

b5 

72 

78 

78 

60 

74 

79 

71 

67 

71 

75 

71 

62 

62 

76 

66 

70 

70 

70 

bb 

57 

7 1 

68 

66 

69 

67.9 

MIN 

2b 

22 

20 

40 

49 

44 

bO 

b8 

63 

64 

b4 

66 

52 

44 

50 

59 

4  7 

4 1 

45 

61 

47 

39 

48 

52 

46 

53 

55 

61 

61 

44 

46 

49.6 

MAX 

57 

39 

5b 

b5 

7b 

73 

74 

82 

78 

81 

73 

61 

73 

68 

72 

72 

72 

64 

65 

79 

66 

73 

75 

77 

70 

56 

72 

67 

66 

73 

70 . 1 

MIN 

51 

22 

20 

22 

48 

43 

44 

b7 

62 

62 

59 

60 

62 

44 

45 

51 

52 

40 

42 

49 

48 

39 

45 

50 

46 

49 

53 

55 

62 

51 

47 

48.1 

Clinton  5  se 

MAX 

74 

44 

38 

53 

b4 

70 

bb 

73 

77 

76 

79 

70 

78 

69 

67 

71 

72 

66 

62 

65 

74 

66 

71 

b9 

71 

64 

57 

69 

67 

64 

68 

67  .0 

MIN 

44 

20 

18 

23 

4b 

42 

45 

b5 

59 

59 

bO 

62 

58 

40 

45 

54 

bO 

39 

42 

50 

47 

37 

4b 

58 

45 

50 

53 

53 

61 

45 

43 

47.4 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

b4 

A 1 

51 

b3 

77 

72 

73 

62 

82 

62 

78 

60 

76 

70 

73 

72 

70 

64 

62 

77 

72 

7 1 

72 

78 

73 

64 

65 

70 

69 

7 1 

73 

70  .5 

MIN 

22 

17 

39 

57 

43 

bl 

bb 

62 

64 

59 

64 

57 

38 

44 

56 

b2 

40 

41 

59 

49 

38 

41 

b3 

44 

53 

55 

58 

54 

48 

43 

50.0 

ERANKLINTON  3  SH 

MAX 

56 

40 

55 

bl 

77 

7 1 

71 

63 

79 

65 

72 

62 

75 

68 

71 

70 

70 

62 

75 

67 

72 

75 

79 

69 

5b 

70 

68 

70 

74 

73 

69  .9 

MIN 

23 

21 

18 

31 

4b 

42 

bl 

6b 

60 

60 

56 

64 

47 

41 

47 

54 

47 

39 

42 

57 

44 

36 

41 

52 

45 

53 

54 

62 

59 

46 

45 

47.2 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

74 

48 

40 

55 

b9 

75 

b9 

7b 

79 

75 

80 

75 

60 

75 

70 

71 

75 

66 

63 

70 

76 

67 

71 

71 

75 

70 

59 

70 

bb 

66 

70 

69.2 

MIN 

45 

22 

19 

31 

47 

43 

53 

65 

62 

62 

bO 

63 

57 

39 

44 

56 

bl 

40 

43 

56 

44 

36 

43 

bl 

44 

53 

54 

53 

bO 

45 

43 

48.5 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

72 

45 

40 

54 

bb 

72 

70 

74 

78 

76 

61 

75 

77 

70 

b9 

74 

75 

72 

63 

69 

76 

66 

b9 

72 

73 

b9 

bO 

72 

69 

70 

70 

69.0 

MIN 

45 

23 

20 

30 

53 

4b 

47 

66 

65 

65 

64 

66 

59 

47 

51 

55 

bb 

41 

46 

54 

49 

43 

49 

bl 

49 

54 

55 

55 

62 

46 

45 

50.9 

SLIDELL  NSFO 

MAX 

75 

59 

43 

53 

b3 

78 

b9 

74 

62 

75 

80 

74 

79 

79 

72 

72 

71 

74 

67 

67 

78 

70 

70 

73 

77 

72 

bl 

68 

66 

67 

69 

70.2 

t          I  I 

MIN 

5b 

23 

22 

25 

52 

45 

37 

64 

64 

64 

63 

64 

61 

48 

50 

57 

b5 

43 

4b 

48 

50 

42 

45 

5b 

47 

53 

53 

58 

61 

51 

50 

50.4 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

72 

42 

40 

53 

b3 

73 

70 

78 

75 

7  7 

81 

77 

78 

72 

68 

73 

74 

70 

b4 

79 

73 

66 

b9 

71 

72 

bb 

b2 

69 

72 

70 

69 

69.0 

MIN 

42 

22 

22 

28 

52 

47 

49 

68 

60 

63 

63 

64 

60 

4b 

49 

54 

65 

40 

45 

55 

4b 

42 

47 

58 

50 

52 

54 

55 

59 

45 

46 

50.0 

OE  QUINCT  4  N 

MAX 

75 

42 

43 

55 

b5 

b9 

b9 

74 

77 

7  7 

84 

73 

72 

69 

b4 

70 

74 

68 

71 

70 

68 

b2 

58 

59 

77 

72 

70 

67.7 

MIN 

40 

22 

2t 

23 

49 

45 

49 

67 

55 

57 

63 

62 

59 

42 

42 

48 

66 

37 

40 

51 

41 

37 

47 

4b 

49 

50 

53 

54 

54 

42 

43 

47.0 

DE  RIDDER 

MAX 

74 

37 

42 

54 

b4 

b2 

70 

77 

80 

80 

84 

69 

84 

69 

b5 

75 

74 

b8 

b4 

70 

70 

71 

73 

69 

66 

59 

58 

59 

78 

72 

70 

66  .0 

MIN 

3b 

24 

21 

22 

49 

43 

44 

67 

54 

55 

58 

64 

57 

44 

44 

45 

53 

40 

41 

50 

43 

39 

40 

52 

48 

47 

52 

53 

53 

44 

43 

46.0 

EL IZABETH 

MAX 

b*3 

48 

42 

52 

b4 

bb 

70 

74 

79 

78 

62 

70 

82 

70 

72 

72 

75 

70 

b3 

71 

74 

66 

b5 

71 

68 

57 

58 

60 

76 

70 

b7.9 

MIN 

38 

22 

21 

31 

51 

42 

45 

66 

55 

54 

63 

58 

59 

39 

43 

50 

58 

37 

44 

49 

42 

40 

39 

43 

48 

48 

53 

53 

54 

45 

42 

4b. 3 

HACKBERRT  8  SSW 

MAX 

73 

4b 

43 

59 

b2 

73 

bb 

72 

74 

74 

7  7 

71 

77 

71 

b5 

69 

70 

bb 

bl 

67 

72 

66 

67 

68 

70 

b4 

bO 

61 

71 

73 

70 

b7 . 1 

MIN 

44 

25 

2b 

35 

5b 

43 

50 

64 

60 

63 

61 

64 

60 

52 

50 

55 

62 

45 

43 

57 

48 

41 

57 

56 

52 

52 

56 

56 

57 

51 

55 

51 .5 

JENN I NGS 

MAX 

75 

47 

42 

53 

b5 

73 

70 

79 

77 

76 

83 

78 

80 

72 

b9 

75 

78 

71 

b5 

71 

73 

66 

57 

72 

70 

b7 

64 

65 

74 

73 

b9.5 

MIN 

43 

22 

23 

23 

48 

45 

45 

65 

58 

60 

bO 

63 

55 

46 

46 

51 

61 

40 

40 

53 

43 

42 

47 

47 

50 

50 

50 

54 

56 

45 

47.7 

LAKE  CHARLES  HSD  AP 

MAX 

b3 

44 

52 

b2 

75 

b8 

75 

73 

77 

78 

75 

78 

72 

65 

73 

73 

69 

bl 

bB 

74 

67 

68 

69 

7 1 

63 

59 

59 

73 

72 

70 

72 

be. 3 

MIN 

31 

25 

25 

43 

52 

48 

b2 

65 

59 

62 

b2 

b2 

50 

46 

48 

64 

49 

43 

49 

60 

47 

42 

56 

51 

51 

54 

56 

57 

57 

47 

47 

50.  b 

OBCRLIN  EIRE  TOWER 

MAX 

71 

36 

43 

55 

b5 

b9 

71 

76 

77 

79 

81 

70 

60 

73 

bb 

74 

74 

70 

b3 

70 

73 

69 

71 

70 

72 

59 

58 

60 

75 

70 

72 

be.  2 

MIN 

3b 

23 

21 

35 

53 

44 

50 

67 

5b 

60 

b2 

59 

60 

43 

47 

60 

64 

39 

48 

51 

46 

41 

53 

56 

46 

52 

53 

55 

57 

45 

45 

49.4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

73 

47 

42 

59 

b3 

7b 

70 

7b 

79 

77 

77 

75 

75 

72 

73 

73 

75 

b9 

b3 

70 

75 

67 

68 

69 

72 

72 

61 

68 

74 

72 

68 

b9.4 

MIN 

4b 

24 

2b 

28 

57 

49 

52 

63 

bl 

b3 

62 

b4 

bO 

49 

48 

63 

60 

44 

44 

56 

48 

46 

47 

56 

52 

50 

56 

55 

61 

51 

54 

51  .5 

VERMILION  LOCK 

MAX 

72 

52 

41 

53 

b2 

77 

b5 

72 

73 

78 

79 

73 

77 

73 

b8 

71 

72 

71 

b4 

69 

74 

6b 

67 

71 

71 

be 

64 

69 

69 

69 

66 

be. 3 

It) 

MIN 

52 

24 

22 

23 

51 

49 

52 

b4 

b2 

b4 

b2 

b4 

58 

48 

46 

53 

b4 

4 1 

41 

56 

46 

41 

43 

62 

48 

50 

52 

60 

62 

51 

53 

50.  b 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

BO 

52 

SO 

54 

b5 

b7 

72 

60 

7b 

82 

75 

70 

71 

b9 

75 

77 

b5 

66 

70 

b8 

69 

7 1 

79 

70 

60 

71 

66 

70 

71 

b9.5 

MIN 

50 

24 

23 

29 

48 

45 

49 

64 

b4 

b5 

60 

b2 

62 

50 

48 

54 

63 

40 

44 

50 

49 

43 

49 

58 

49 

52 

55 

54 

57 

50 

46 

50.2 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 

b4 

42 

52 

b7 

79 

b8 

72 

78 

78 

75 

76 

67 

68 

74 

77 

73 

67 

75 

76 

69 

73 

74 

72 

62 

73 

71 

72 

68 

74 

70.5 

MIN 

2B 

23 

22 

45 

59 

4b 

b5 

66 

bb 

bS 

64 

64 

60 

49 

49 

59 

50 

43 

50 

62 

50 

45 

53 

50 

52 

55 

57 

61 

62 

49 

52 

52.3 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

73 

48 

40 

51 

b3 

77 

70 

71 

79 

78 

80 

78 

77 

72 

70 

73 

75 

73 

65 

71 

73 

b7 

70 

71 

72 

69 

60 

71 

70 

72 

66 

b9.3 

MIN 

47 

22 

21 

25 

50 

49 

48 

66 

b5 

b4 

62 

b3 

60 

51 

50 

59 

64 

43 

44 

55 

48 

45 

51 

56 

50 

53 

55 

56 

61 

48 

49 

51 .0 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

5") 

40 

50 

b4 

73 

be 

74 

77 

77 

79 

77 

77 

71 

67 

75 

74 

71 

b3 

70 

72 

66 

71 

71 

70 

67 

59 

70 

69 

71 

69 

72 

68.6 

MIN 

30 

25 

22 

40 

51 

49 

63 

67 

b4 

b4 

64 

63 

55 

47 

50 

62 

48 

42 

50 

62 

46 

43 

51 

55 

51 

55 

55 

60 

60 

46 

49 

51 .3 

MORGAN  CITY 

MAX 

71 

bO 

42 

54 

b4 

77 

72 

75 

79 

78 

79 

7b 

79 

77 

68 

72 

77 

7b 

b3 

75 

77 

71 

73 

73 

75 

69 

63 

72 

66 

70 

68 

70.7 

MIN 

54 

24 

25 

27 

53 

43 

49 

bl 

b3 

b4 

61 

62 

58 

52 

51 

55 

65 

45 

45 

56 

52 

•45 

53 

52 

53 

53 

56 

58 

61 

51 

50 

51 .7 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

MARCH  1960 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


10   11  12 


13  14  15 


16   17  18 


19  20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


NEU  IBERIA  5  NU 

SOUTHEASJ 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
DELTA-BRETON  HL  REF 
OONALOSONVILLE 
GALL lANO 
HOUMA 

NEH  ORLEANS  U5M0  AP 
N  0  ADBON  WSFO  CI 
PARA0I5  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


72  4fe  40 
4(,    28  19 


MAX  75 
MIN  58 


39  47 
27  32 


b1  40 
22  30 


55  45 
25  26 


t>1  43 
2b  27 


bO  42 
25  23 


42  51 
25  25 


44  54 
28  31 


42  51 
24  20 


55  49 
2b  2b 


45  43 
32  23 


38  53 
22  25 


bO  43 
25  23 


50  b4  77 
25    49  48 


b4  74  b4 
44     59  54 


57  bb  bb 
37    52  52 


52  b4  73 
29    51  48 


70  75  79 
50    bb  b5 


74  7b  75 
b2    bb  bb 


b9  b8  bS 
bO    5b  57 


79  80  78 
bb    b3  b5 


78  72  b9 
57    50  49 


75  75  71 
57    bb  44 


72  72  74 
48    59  48 


b7  71  71 
44     52  b3 


72  bB  b7 
52    54  55 


bO  b7 
32  58 


59  b7 
32  58 


b5  80  b4 
42    53  49 


b5  77  78 
3b    5b  47 


b3  78 
41  58 


55  b8 
33  54 


54  bb 

2b  52 


b8  70 
49  58 


70  74 
54  b9 


78  84 
b2  b9 


78  82 
b4  b8 


78  81 
50  55 


78  78 
5b  b3 


b9  73 
51  b4 


80  85 
4b  45 


71  75 
b4  b5 


b7  71 
5b  55 


82  72 
b5  b5 


81  7b 
bb  b5 


80  75 
b4  b5 


73  81 
b4  b7 


73  81 
bb  bS 


83  80 
b4 


80 
b4  64 


82  7b 
63  64 


84 

63  62 


62  67 
55  56 


75  62 
53  53 


72  70 
48  47 


79  67 
50  54 


80  65 
50  54 


66  71 
51  52 


68  73 
53  57 


75  70 
49  46 


71 
51  57 


72  73 
59  58 


68  64 
54  51 


72  72  74  69 
48  47  45 


71  77  77  64  75  79 
59    69    47    47    b3  54 


83  7b 
63  b4 


80  b8 
48  51 


bS  71 
47  50 


79  b7 
49  50 


72  7b 
57  bb 


78  78 
62  54 


75  77 
59  b2 


77  78 
68  b9 


78  76 
59  58 


75  83 
59  60 


72  77 
55  62 


68  68  72 
44    45  56 


67  69  73 
44     45  62 


71  68  60 
49    50  54 


69  62 
57  58 


62  76 
49  60 


69  79 
48  64 


71  80 
53  64 


70  78 
49  62 


63  68 
47  59 


69  73 
52  57 


72  76 
53  59 


67  63 
52  57 


70  71  72  69 
58    62    48  48 


70  69  68  70 
bl    bO    5b  52 


bS  b5  b7  bB 
56    57    53  53 


73  b7  70  70 
bO    b3    52  51 


73  bB  70  b9 
59    62    50  51 


70  63  74 
54    58  59 


71  72 
62    55  52 


73  78  77  65  64 
47    63     47     5b  57 


72  74 
42  57 


72  81 
4  7  64 


78  63  b5 
53    5b  5b 


77  77  71 
49    49  56 


78  70  68 
50    52  55 


72  68  69  75 
61     62     52  54 


72  69  70  74 
60    61    53  49 


73  70  68  70 
57     51     47  49 


74  69  72  74 
60    60    53  50 


74     69  71 
55     62     50  49 


69.9 
51  .7 


68.5 
55.3 


66.5 
52.5 


69.4 
50.4 


71.3 
54.5 


71.3 
53.6 


70.8 
53.1 


71  .5 
55. 1 


72.3 
51  .5 


72.8 
54.2 


70.9 
50.7 


72.3 
50.5 


71  .7 
49.2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


M»SCH  1980 


DAY 

OF  MONTH 

o 

STAT  ION 

I 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 

CALHOUN  EXP  STATION 

(IN) 

4 

MAX 

68 

50 

47 

51 

53 

59 

b1 

66 

bb 

b5 

68 

57 

67 

62 

60 

61 

63 

57 

63 

b3 

65 

60 

b5 

b1 

57 

56 

70 

60 

64 

60 

7 

MIN 

50 

ib 

42 

45 

45 

48 

47 

56 

55 

55 

57 

55 

55 

50 

49 

52 

57 

51 

49 

53 

52 

51 

51 

56 

53 

53 

51 

55 

55 

53 

52 

51 

6 

CLINTON  5  SE 

1  IN ) 

4 

MAX 

b2 

59 

5b 

51 

55 

63 

59 

64 

b8 

71 

72 

71 

68 

68 

67 

64 

64 

65 

61 

58 

65 

b4 

65 

62 

68 

b4 

58 

59 

69 

62 

65 

63 

5 

MIN 

55 

5fe 

44 

41 

45 

52 

51 

59 

64 

b4 

65 

b8 

64 

55 

54 

54 

60 

54 

52 

53 

57 

57 

51 

55 

57 

5b 

58 

57 

58 

57 

55 

55 

7 

CROWLEY  EXP  STATION 

1  I N  1 

4 

MAX 

bS 

57 

52 

56 

58 

68 

b5 

72 

72 

7b 

73 

80 

74 

74 

75 

77 

72 

6E 

67 

66 

70 

71 

73 

67 

73 

68 

61 

60 

73 

68 

72 

68 

6 

MIN 

57 

35 

35 

3b 

48 

53 

52 

65 

64 

b7 

67 

b8 

63 

55 

55 

64 

68 

51 

50 

56 

54 

48 

55 

66 

56 

56 

58 

57 

60 

55 

54 

55 

7 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 

t5 

bO 

51 

56 

55 

65 

62 

65 

69 

68 

72 

b9 

70 

74 

70 

67 

71 

67 

64 

65 

67 

71 

71 

67 

72 

60 

60 

63 

64 

63 

66 

65 

5 

MIN 

43 

41 

40 

50 

54 

54 

62 

64 

66 

64 

b5 

65 

60 

59 

59 

67 

55 

54 

57 

59 

55 

55 

58 

60 

58 

59 

58 

62 

58 

56 

57 

2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  IN ) 

4 

MAX 

58 

53 

52 

51 

55 

bO 

61 

6b 

70 

72 

72 

71 

71 

bb 

61 

b5 

65 

65 

61 

61 

65 

63 

66 

63 

63 

60 

58 

58 

70 

64 

67 

63 

0 

MIN 

53 

43 

39 

39 

44 

49 

49 

bO 

60 

60 

64 

62 

61 

52 

52 

53 

61 

51 

51 

54 

53 

51 

50 

5b 

55 

53 

58 

57 

57 

55 

49 

53 

3 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  IN  1 

4 

MAX 

55 

4!> 

4b 

52 

52 

59 

62 

b4 

b4 

65 

70 

56 

68 

b5 

b2 

55 

b2 

64 

64 

54 

66 

65 

64 

60 

b2 

59 

57 

56 

71 

65 

65 

60 

5 

KIN 

46 

42 

41 

38 

44 

43 

43 

55 

55 

50 

54 

52 

52 

48 

48 

48 

55 

47 

46 

51 

49 

49 

49 

52 

50 

50 

52 

53 

53 

49 

49 

48 

8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  IN) 

4 

MAX 

50 

40 

46 

53 

54 

57 

62 

be 

65 

66 

61 

65 

61 

b1 

b3 

64 

b4 

59 

57 

63 

58 

64 

61 

b2 

58 

55 

57 

b3 

60 

63 

59 

4 

MIN 

50 

3S 

38 

38 

44 

4b 

46 

57 

59 

59 

59 

59 

59 

51 

51 

54 

57 

50 

49 

52 

54 

50 

50 

5b 

54 

54 

55 

55 

5b 

55 

53 

51 

9 

ulNNSeORO 

(  IN) 

4 

MAX 

57 

52 

43 

45 

50 

55 

55 

b2 

65 

62 

64 

58 

63 

62 

60 

58 

62 

b2 

59 

55 

61 

61 

62 

59 

b5 

60 

55 

55 

63 

60 

62 

58 

5 

1 

MIN 

52 

41 

39 

39 

43 

47 

46 

55 

57 

55 

57 

55 

55 

50 

50 

50 

57 

50 

49 

51 

51 

50 

50 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

54 

53 

51 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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1 


EVAPORATION  AND  NIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

*  cr  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  •* 

sit 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  SIA 

EVAP 
NINO 

.04 
Sb 

110 

45 

124 

.02 
107 

.15 
52 

.lb 
55 

.02 
5b 

.08 
37 

.09 
31 

.11 

32 

.10 

7B 

.22 
91 

23 
55 

15 
'44 

1  3 
i08 

00 

i08 

14 

■59 

.19 
59 

.00 
54 

.19 
112 

.16 
41 

.2: 
96 

.03 
133 

.19 
b9 

.05 
29 

.05 
b5 

.00 
42 

.13 
51 

.21 

79 

.2C 
92 

3.b4B 
2252 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

.1b 

7b 

125 

41 

eo 

.01 
85 

.IS 
41 

.10 
5b 

.11 
bO 

.15 
49 

.12 

23 

.13 
2b 

.  1 1 
39 

.13 
b2 

2b 

'74 

12 

'21 

.25 
bl 

03 
'70 

Of 
'5b 

.15 

27 

.03 
44 

87 

.19 
38 

.IS 
41 

s 

74 

.21 
b9 

.07 
25 

.03 
21 

.07 
45 

.12 
22 

49 

.18 
44 

3.  BOB 
1b31 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
HIND 

.11 
100 

159 

71 

84 

.00 
100 

.15 
11 

.10 
75 

.07 
147 

.20 
90 

.13 
28 

.12 
35 

.12 
83 

.09 
102 

21 
'93 

20 
'49 

1 1 
83 

124 

OB 
■95 

.lb 
bO 

77 

.31 
134 

.09 
80 

.19 
40 

- 

10b 

.17 
75 

.05 
54 

.00 
64 

71 

.09 
3b 

44 

75 

2525 

SIS 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
UINO 

.23 
b3 

212 

120 

105 

56 

.17 
■55 

.14 
87 

11 

.10 
45 

.09 
0 

.18 

72 

.09 
93 

.09 
100 

.35 
119 

.21 
71 

.24 
114 

.11 
131 

.lb 
13b 

.20 
bl 

.01 
94 

.24 
158 

.17 
101 

.21 
58 

.02 
124 

.39 
78 

.15 
5b 

88 

89 

.07 
54 

94 

.15 
bl 

291b 

SOUTHEAST  01 

HOUHA 

EVAP 
HIND 

.11 
21 

I  39 

72 

52 

b3 

7B 

.07 
58 

.01 
120 

.09 
59 

.02 
51 

.08 
b4 

.14 

70 

.08 
110 

.34 

7b 

.2b 
51 

.12 
B2 

.07 
98 

98 

.09 
b3 

.09 

55 

.04 
134 

.28 
54 

.20 
b4 

.04 
108 

.20 
53 

.17 
54 

.01 
77 

79 

39 

78 

7b 

2304 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


(;T«TinM 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1C 

1 

\: 

i: 

H 

IE 

le 

r 

IE 

!  IE 

2( 

)  2 

2: 

>  2; 

)  2' 

2'. 

)  2f 

>  2 

2( 

J  2< 

)  3( 

)  31 

«      s  s 

NORTHWEST  01 

PLAIN  DEALING 
SHREVEPORT  HSO  AP 

1       <  s 

NORTH  CENTRAL  02 

MONROE  FAA  AP 
HINNFIELD  2  U 

tit 

NORTHEAST  03 

LAKE  PROVIDENCE 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 
UINNSBORO 

til 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

t      s  t 

CENTRAL  05 

OLD  RIVER  LOCK 

■  It 

EAST  CENTRAL  Ofe 

AMITE 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

S         t  1 

SOUTHEAST  09 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP 
N  0  ADBON  USED  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
MTR  EQUI 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

D 

T 

D 
V 

T 

) 
) 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH 


1^80 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
LU 

- 

UJ 
Q. 

O- 

s 

SPECIAL 
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32 

07 
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06 
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8A 

8A 

H 

CPIPMPM     P  MADTTM 
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BAKER 

04fc2 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

35 

91 

1  0 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

□  M  1  UlN   nUUbt  LtnllnAL 

0546 

06 

t   dA 1  UN  HUUG 

30 

33 

91 

03 

65 

8A 
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30 
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01 
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32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 
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2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 
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30 
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90 
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GREENSBURG 
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30 

50 

90 

40 
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8A 
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3867 

06 
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30 
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90 

59 
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7A 
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29 
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8A 
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30 
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9A 
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31 
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8A 
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31 

22 

93 

23 
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8A 
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HUritn    tAr  blAllUiN 
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L  L  A  1  bUHNt 

32 

45 

93 

04 
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8A 

8A 

H 
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u  n  c  c  T  n  M 
nUbb  1  UtN 

4398 

01 

p  A  nnp 
L  AUUU 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

un  f  IM  A 
n  U  U  n  M 

4407 

09 

1  tnntDUNNt 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

irAMTDrTTr    cyd  cta 
JtAlNtnullt    tAr  blA 

4674 

08 

1 bt H  1  A 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
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nR 

Uj 
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8A 

8A 
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4816 

01 

p  A  nnn 
L  AUUU 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

W  T  M  n  r  D    Q  LI 
K  1  INU  t  n    J  W 

4884 

07 

A  1  1  CM 

At  L  t  N 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

1/  n  D  a  M 
l\  Un  A  IM 

4931 

01 

Dn  C  C  I  CD 

bUbb 1 1  n 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

1  ArAYTTTr 
t  A  r  A  T  t  )  It 

5021 

08 

L  A  r  A  T  t  1  It 

30 

13 

92 

01 

35 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIl 

1  flCflYrTTr    CAA  AD 
tArATtMt    rMA  Ar 

5026 

08 

1  ArAYTTTr 
L  A  r  A  I  t  1  It 

30 

12 

91 

59 
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MID 

H 

FAA 
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30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 
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30 

07 

93 

13 

9 

MID 
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:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

:  H 

1    MP  Q    M   M  T  M  r  Q 
JHIILj    II  lllLLLn 

LIVERPOOL  3  ENE 

5430 

06 

ST  HELENA 

30 

56 

90 

38 
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8A 

CLIFTON  SMITH 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 
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LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

OE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

3b 

93 

14 

114 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5G20 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5fe30 

05 

RAPIDES 

31 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

c \/ A M rn  IMC 

t  V  MiNb  t  L  1  InL 

30 

34 

92 

2b 

55 

5P 

5P 

TDAMCrriMTIMCMTAI      P.    D  P 
InHlNbLUINIlNtlNIHL    u    r  L 

nANSF 1  ELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

58S2 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

2b0 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5<308 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5<320 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

Ob 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

G1 1  7 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

fc142 

07 

ACADIA 

30 

1 1 

92 

35 

lb 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARO 

MINDEN 

G244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

fc271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

fe303 

02 

UUMLH 1 1 M 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

b31  4 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

C 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MGORINGSPORT  1  N 

b3fc4 

01 

CAODO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

fc394 

08 

ST  MARY 

29 

41 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHITOCHES 

fc582 

04 

NATCHITOCHES 

31 

4b 

93 

05 

130 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

bb57 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

fcGfcO 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

GGG4 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

b 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

fefcfcfe 

09 

ORLEANS 

29 

5b 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

fefcfcB 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

66fc9 

09 

DDI  r  rt  M  C 
UnL  L  AlNb 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

cur     AWn    IIATCD  DflADn 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

feb70 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  5 

R 

fefc72 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

fefe75 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  G 

R 

Gb7<3 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

bb8b 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

b83b 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

CREED  JONES 

OAK  GROVE  2  WSW 

b8bb 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

2b 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

bS1 1 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

b938 

07 

ALLEN 

30 

3b 

92 

47 

b5 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

b'5b2 

05 

r  U  1  IN  1  t    L  U  Ur  t 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

It  c  rnoDC  nr  rwriMrroc 
U   b   LUnrb   Ur  tlNolNtLnb 

OLLA  3  SSW 

b978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

1  b 

1 00 

8A 

8A 

C 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

b995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

bO 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

70'5b 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

2b 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

71b1 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 
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PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

Ob 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

73bb 

08 

IBERVILLE 

30 

1  9 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

73b8 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

once  T  C  D 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

icii   Drn  DT\/rD   \/iv  rvn 
LbU   nLU   nlVtn   VLT  LXP 

RESERVE 

77b7 

09 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENOERSON 

ROBSON 

7924 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

39 

IbO 

8A 

LSU  PECAN  EXP  STN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  FISH  &  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

804b 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

PUSTON 

80b5 

02 

LINCOLN 

32 

32 

92 

3b 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

80b7 

02 

LINCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

81b3 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

Ob 

LlACU  T  MRTflM 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

1  A  nrDT  nc  wathdai  ore 

LM    ULrl    Ur    nIMIUnML  ntb 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

843b 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORO  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

4b 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8bb9 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8b83 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

Ob 

LIVINGSTON 

30 

2b 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

32 

43 

92 

05 

bO 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

1  70 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBOOAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF  THIBOOAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1580 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VIDALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WESTDALE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9357 
S375 
9480 
9b10 
9803 
980fc 
9809 
98b5 
9930 


CONCORDIA 
CALCASIEU 
LIVINGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


31  35 
30  12 

30  3b 

32  08 

31  5b 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


91  2b 
93  35 

90  54 
93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


bO 
19 
b5 
140 
IbO 
80 
220 
11b 
85 


H 

C  H 
CGH 


VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ABSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIANA      -      MARCH  1980 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Environmental  and  economic  impacts  of  climate  are 
often  the  result  of  short-lived  weather  events.  At 
the  very  beginning  of  March,  a  two-day  record  break- 
ing polar  outbreak  set  monthly  minimum  temperature 
records  and  set  back  vegetation  development  across 
Louisiana  for  weeks.     And  late  in  the  month  recurring 
slow  moving  stationary  fronts  and  "wave-cyclone  de- 
velopment" along  the  fronts  set  the  stage  for  heavy 
rains  and  major  flooding  along  most  streams  and 
rivers  that  drain  southern  Mississippi  and  southeast- 
ern Louisiana. 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
(iver  southeastern  Louisiana  for  March,  shows  the 
following  frequencies,  with  the  ten-year  average  for 
1966-1975  included  for  comparison. 

March 
1966-1975 


Synoptic  Weather  Type 

1980 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

3 

8 

Continental  High  (CH) 

23 

22 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

26 

21 

Coastal  Return  (CR) 

3 

11 

Gulf  Return  (GR) 

13 

20 

Frontal  Gulf  Return  (FOR) 

32 

18 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

0 

Gulf  High  (GH) 

0 

0 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

49 

43 

Tropical  Index  (GR  +  FGR) 

45 

38 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR) 

58 

39 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Frontal  Overrun- 
ning (FOR)  was  a  little  above  normal,  and  the  Frontal 
Gulf  Return  (FGR)  the  highest  of  the  data  series  be- 
ginning with  1963;  the  Storminess  Index  frequency 
was  the  second  highest  of  the  data  series.  Fronts 
were  in  the  vicinity  of  southeastern  Louisiana  nearly 
60%  of  the  time,  and  there  was  much  greater  cloudi- 
ness and  precipitation  than  normal.     In  Baton  Rouge, 
for  example,  the  Storminess  Index  persisted  through 
most  of  6  consecutive  days  late  in  the  month.  Since 
February  was  a  bit  less  stormy  than  normal,  the 
stormy  weather  during  March  was  particularly  dis- 
couraging for  all  who  were  awaiting  delightful  spring 


days. 

For  the  month  as  a  whole,  mean  temperatures  ranged 
from  about  1  to  2°  below  normal  over  most  of  the 
State  to  a  little  more  than  1°  above  normal  in 
southeastern  sections.     Precipitation  ranged  from  a 
little  below  normal  over  the  extreme  northwest  to 
much  above  normal  across  eastern  and  southern  sections. 
Many  stations  reported  more  than  10  inches,  and 
Marksville  received  nearly  17  inches. 

The  record-breaking  polar  outbreak  (Frontal  Overrun- 
ing  followed  by  Continental  High)  during  the  lst-3d 
was  accompanied  by  snow  flurries  in  some  sections, 
winds  of  15  to  25  miles  per  hour,  and  temperatures  in 
the  upper  teens  in  north  Louisiana  (a  minimum  of  11° 
was  reported  for  Ashland)  and  mid  20 's  across  south- 
ern sections.     In  Baton  Rouge,  the  temperature  fell 
to  20°,  falling  well  below  the  minimum  temperature 
for  March  of  26°  during  the  previous  30  years.  From 
a  "phenologlcal"  perspective,  plants  and  trees  were 
set  back  several  weeks.     For  example,  the  azalea  and 
dogwood  blossoms  were  delayed  several  weeks,  and  the 
leafing  out  of  live  oaks  and  pecans  even  longer. 
Winter  gardens  and  strawberry  crops  were  severely 
damaged  and  in  some  cases  lost. 

The  stage  for  winter-spring  flooding  in  southeastern 
sections  was  set  by  the  seasonal  climatic  regime  of 
Louisiana.     Precipitation  over  the  winter  had  been 
below  or  near  normal,  but  the  energy  available  for 
evaporation  and  transpiration  by  plants  is  so  low 
during  the  winter  that  soil  moisture  was  near  capa- 
city, and  groundwater  levels  rising.     Even  though 
antecedent  precipitation  was  less  than  normal,  heavy 
late  winter  or  spring  rains  "must"  produce  high  water 
and  flooding.     Over  southeastern  Louisiana  the  rains 
began  slowly  on  the  25th  with  flood  producing  rain- 
falls (3  to  6  inches)  on  the  27th  and  28th;  the  heavy 
rains  were  associated  with  a  nearly  stationary  warm 
front  astride  the  southeastern  Louisiana  coastline, 
and  the  storminess  was  further  Intensified  by  a  cold 
front  approaching  slowly  from  the  west. 

Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville, 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  tine.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation* 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  2A  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Wlnnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 
:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 


0% 

0.1%  to  S 

0% 
0% 

0% 

0% 
0% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record  in   the   "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   mav   vary   slightly   from   the   amounts   to   be   published   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

^  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  this  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  pr.ce  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  Instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  Is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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2 

-  2.b 

Bb 

25 

44 

14 

28 

104 

0 

0 

0 

0 

15 

50 

11.15 

fa. 92 

13 

.0 

0 

10 

4 

4 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP  fl 

7b. 7 

55.7 

bb 

2 

-  2.4 

85 

2bt 

44 

14 

38 

85 

0 

0 

0 

0 

lb 

12 

11  .97 

5.27 

12 

.0 

0 

B 

b 

3 

N  0  AOBON  WSFO  CI  R 

75.5 

58.1 

bb 

8 

-  2.7 

83 

22 

44 

14 

30 

90 

0 

0 

0 

0 

20 

24 

15. 4B 

b.72 

2 

.0 

0 

8 

7 

5 

PARAOIS  7  S 

77.4 

5b. 8 

b7 

1 

Bb 

23 

41 

14 

27 

"Sb 

0 

0 

0 

0 

22 

12 

17.84 

7.27 

13 

.0 

0 

8 

5 

4 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

77.7 

58.3 

be 

0 

Bb 

22 

45 

14 

27 

123 

0 

0 

0 

0 

15 

b2 

B.Ol 

2 

.0 

0 

fa 

5 

4 

RESERVE 

77.0 

5b. 0 

bb 

5 

-  2.0 

Bb 

23 

44 

14 

3'3 

91 

0 

0 

0 

0 

12 

99 

8.7b 

b.72 

13 

.0 

0 

7 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

77.7 

55. b 

bb 

7 

Bb 

2b 

43 

14 

33 

89 

0 

0 

0 

0 

24 

Ob 

8.73 

13 

.0 

0 

7 

fa 

5 

THIBODAUX 

77. B 

54.1 

bb 

0 

-  3.0 

87 

24 

42 

14 

4b 

B2 

0 

0 

0 

0 

20 

22 

15.49 

11 .80 

13 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

bb 

5 

-  2.8 

lb 

10 

1 1  .94 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6  7 


9    10  1112    13  14  15    16  17  18    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


NOHTHUEST  01 

eCTHAHI 
COnON  V«LIET 
CLOSIER  I  U 
H>NNA  3  S 
HOSSTON 

KElIHmif 
KOft«N 

LOCDNSPOni  4  ENE 
ntNSFIELD  3  USH 
HINDEK 

nOORINGSPODT  1  N 

PLIIN  OEtLINC 

BED  RIV  V«LLtI  EXP  ST» 

ROeSON 

SHREVEPORT  OOUNTOMN 


NORTH  CENIR«L  02 

81ENVILLE  3  HE 
OLHOUK  E>P  STtllON 
COLUnBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  SIITION 
JONESSORO  riRE  TOHER 

ntRION 

HONROE  EAA  AP 
MONROE  HLU 
RUSTON 

ROSION-IA  lECH  UNfV 

SPEARSVILLE  FIRE  lOUER 
STERLINCTON 
U1NNFIELD  2  U 
UINONA  FIRE  lOUER 


NORTHEASt  0 

8ASTR0P 
EPPS  i  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USH 
SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 


UESI  CENTRAL  0' 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANT 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
SEAVER  FIRE  TOHER 
SELAH  FIRE  TOHER 
BOTCE  3  UNU 
eUNKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAHOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROAOS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOODHORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


OG 


AeiTA  SPRINGS  FIRE  TUR 

AMITE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USD  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPEIER 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNH 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENHELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NH 

KENTHOOO 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SLIOELL  HSFO 


b.83 
6.55 
5. 41 


fc.14 
7.5b 
II  .07 
8.78 
5.% 


6.^2 
G.GO 
8.27 
(.01 
8.28 

5.72 
b.32 
G.3B 
fc.77 
6.91 

7.21 
7. 11 
10.21 
13. ')2 


5.58 
6.40 

11  .53 
6.07 
9. 66 

7.63 
10.12 

7.% 


B.30 
1.21 
11  .68 
8.2'! 
7.51 


12.18 
11  .15 
15.51 
16.53 
14.12 

13.62 
11  .51 
10.12 
15.11 
17.05 

15.43 
14  71 

14.62 
15.18 
12.03 


.17     .08  .05 


3.42 
1 .05  1 .47 

2.02  1 .56 
1 .77  1  - 
3.15 

2.50 
.60  1 .18 
.64  1  .11 
.77  I .02 

3.32 


.53  1 .23 
1  .80  1  .74 
2.17  .52 


T  T 
.08  T 
.02 


.40  .36 
.08 

.38  T 


.44  1.11 

.31  .64  .0 

.23  1  .05  T 

.28  I .74  .0 


.28  1 .25  .62 


.81     .01  .47 


1  .15 
2.34 
7.78 
4.75 

1  .22 

1  .01 
.75 
1  .23 
2.01 
1  .11 


1 .63  1 .37 
T      1  .10 
2.25 


1  .56 
1  .10 
2.02 


.17  3.36 

1.66 
2.52 


1  .50 
2.27 
3.17 
5.01 


3.64 
3.45 
2.43 
3.50 
2.82 


2.12 
3.60 
2.57 
5.06 


2.85 
2.03 
4.54 


2.77 
T  2.17 
.07  3.15 

2.03 
1.15 
.12  1 .57 


1  .71 
.07  2.00 
.03  1 .36 

3.20 


1  .26 
2.75 
2.33 


2.60 
2.47 
1  .51 
1  .13 
2.01 


2.04 
1  .05 
2.05 
3.12 


2.30 
2.40 
2.54 

2.54 
2.08 
1  .53 
2.35 


1  .50 
1  .51 
1  .07 
1  .28 


2.75 
3.20 
2.54 


3.10 
3.52 
3.77 
6.50 
3.33 

5.64 
3.34 
2.56 
3.46 
4.02 

4.78 
2.38 
2.15 
4.05 
5.41 

4.28 
2.12 
3.10 
3.37 
3.13 

3.81 
4.60 
2.38 
2.43 
6.38 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1.75 
4.07 
1.81 


1.98 
1.47  T 
.01  1.72 

1.86 
.30  1.52 

1.82  .68 
2.00 
3.67 

1.40  3.37 


2,25 
4.01 
1  .75 


4.01 

3.37 
.06  2.21 
1  .87 


2.15 
.05  1.35 
.14  2.34 
2.58 

1  .68 


.12 


3.51 
3.35 
1  .64 


1  .67 
5.53 
5.87 


4.02 
4.82 
1  .58 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SPRINOILLE  FIRE  lOHCR 
U«ISON  3  ENE 
2«CHtRr  2  ESE 


SOUIHBESI  ( 
•eSEVILLE 

CROULET  IXP  STIIIOH 
OE  aUINCT  4  N 
OE  RIOOER 
ELIZABETH 

HACKSERRT  8  SSU 

JENNINGS 

HINDER  3  N 

LM  CHURLES  2  H 

LAKE  CHtRLES  USO  tP 

LONCVILLE 
HERHENTKU 
mniE  2  SE 
0«ICO«LE 

OBERLIN  EIRE  TONER 

ROCKEFELLER  NL  REFUGI 

SUCHRTOUN 

SULPHUR 

VERKILION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRHL 

B«TOU  SORREL  LOCK 
euTTE  L«  ROSE 
ORVILLE  2  SN 
FRANKLIN  3  NH 
JEtNERETTE  EXP  ST« 

L«F«IETTE  r««  «P 
MORGAN  CITT 
NEH  ISERIA  5  NU 
PLAOUEHINE  2  N 


SOUTHEAST  01 

BOOTHVlLLE  HSCnO  CI 
OELTA-BRETON  UL  REF 
OONALOSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUNA 

NEH  ORLEANS  USCHO  AP 
N  0  ADBON  USrO  CI 
NEH  ORLEANS  ALGIERS 
NEH  ORLEANS  0  P  S  14 

NEH  ORLEANS  HATER  PLT 
NEH  ORLEANS  CITT  HALL 
NEH  ORLEANS  0  P  5  5 
NEH  ORLEANS  0  P  S  3 
NEH  ORLEANS  0  P  S  b 

PARAOIS  '  S 
PLA9UEHINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUI 


14. 4G 
14.7G 
15.19 


5.G7 
5.17 
2.52 
S.4S 
5.04 

3.81 
5.G3 
3.25 
2.34 
1 .51 

3.73 
5.02 
3.43 
4.77 
3.0G 

5.12 
6.42 
1  .S3 
5.3G 


10.53 
10.20 
14.46 
8.37 

8.42 

15.50 
7.23 
11  .10 


1.b5 
10.12 
12.78 
13.75 
11.24 

15.50 
lb. 12 
20.24 
22.44 
15.18 

11.4b 

22. b1 
18.15 
17.17 
tb.82 

22.12 
15  b2 
12.11 
24.0b 
20.22 


2.00  .70 

5.55  T 

1.53  .23 

3.54 

2.1b  2.34 

1.1b  .08 

2.10  1 .30 


b.05  I 
2.24  3.38 
.13  2.17 
1  .b4  4  .21 
1  .75  2.45 

1 .41  3.b2 
4.85 

b.72 

3.87  1 .28 
2.15  1 .20 


4.72 


.40 


3.15  1  .85 

2.75  1.75 

3.50  1.33 

3 . 12  1.1b 


1  .88  2  .b1 
b.BO 

3.35  4.00 


.35    .50  .30 
.21 

.22  1 .4b  .02 


.70    .40  .42 


2.12 
3.03 
2.15 
1  .75 
1  .58 


.81    .03  .17 


2.35 
.13  3.00 
2.31 


.10 

.80 
2.2b 


4.04 

3.b1 
3.b4 


3.54 
3.48 

5.20 
b.70 
3.15 

2.58 
1.10 
3.10 
4.bO 


2.b0 
b.50 
b.02 


b.12 
3.28 
3.28 
1.71 
b.OO 


1.28 
.84 
.11 


.15 
1.45 

3.72 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


5 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

cc 

1 

2 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1  3 

I  4 

1 5 

1  6 

1 8 

1  g 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

71 

79 

81 

76 

68 

74 

76 

85 

73 

76 

82 

76 

56 

46 

62 

75 

81 

69 

70 

80 

83 

65 

86 

80 

61 

65 

56 

70 

75 

83 

74 

MIN 

42 

50 

60 

47 

39 

43 

53 

58 

40 

38 

43 

56 

45 

37 

33 

38 

48 

51 

46 

46 

4  7 

51 

52 

50 

65 

53 

50 

44 

44 

49 

47 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

83 

78 

80 

74 

78 

75 

67 

80 

78 

83 

80 

71 

53 

66 

77 

83 

80 

74 

81 

85 

84 

66 

83 

84 

60 

66 

70 

76 

86 

78 

MIN 

48 

57 

64 

49 

46 

45 

60 

57 

39 

38 

61 

52 

40 

35 

35 

40 

51 

48 

44 

47 

46 

50 

54 

59 

63 

54 

52 

42 

46 

56 

49 

3 

MiNOEN 

MAX 

70 

79 

77 

76 

75 

76 

75 

80 

75 

82 

80 

77 

56 

46 

62 

81 

77 

66 

67 

79 

81 

64 

84 

82 

82 

67 

59 

69 

74 

75 

73 

.9 

MIN 

40 

50 

57 

43 

49 

49 

59 

60 

38 

42 

60 

47 

44 

37 

36 

36 

52 

48 

49 

51 

52 

53 

56 

57 

65 

53 

52 

45 

49 

49 

2 

PLAIN  DEALING 

MAX 

76 

79 

75 

68 

73 

74 

85 

74 

77 

62 

76 

54 

44 

60 

73 

79 

69 

83 

78 

80 

65 

57 

69 

74 

62 

72 

.1 

MIN 

36 

46 

53 

46 

41 

4 1 

50 

54 

38 

37 

37 

53 

43 

35 

33 

33 

40 

50 

52 

52 

61 

52 

49 

42 

42 

4b 

44 

7 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

88 

78 

76 

76 

70 

74 

74 

86 

74 

76 

62 

77 

56 

52 

62 

75 

81 

70 

71 

60 

82 

84 

64 

81 

81 

66 

60 

71 

75 

84 

74 

2 

MIN 

43 

51 

56 

48 

45 

49 

56 

57 

43 

40 

49 

55 

44 

38 

37 

43 

52 

50 

48 

48 

53 

57 

55 

60 

63 

55 

52 

47 

48 

53 

49 

6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

80 

79 

76 

71 

74 

74 

88 

74 

77 

83 

77 

65 

51 

63 

75 

62 

73 

72 

76 

62 

84 

85 

BO 

82 

69 

61 

71 

75 

84 

^5 

f          1  1 

MIN 

49 

56 

59 

48 

45 

50 

62 

52 

45 

4 1 

60 

4B 

40 

38 

36 

42 

54 

50 

46 

50 

51 

54 

52 

62 

58 

53 

52 

50 

50 

62 

50 

6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

82 

73 

78 

68 

74 

75 

85 

74 

75 

63 

73 

64 

46 

62 

75 

83 

69 

70 

82 

84 

86 

88 

85 

63 

66 

68 

65 

74 

63 

75 

0 

MIN 

49 

54 

57 

46 

4 1 

51 

57 

51 

39 

38 

56 

46 

38 

37 

35 

40 

51 

52 

45 

46 

48 

54 

56 

58 

62 

49 

49 

44 

42 

58 

46 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

70 

78 

73 

80 

69 

72 

76 

78 

74 

75 

81 

78 

62 

47 

61 

73 

80 

70 

70 

80 

62 

85 

66 

84 

83 

66 

69 

67 

75 

73 

MIN 

48 

53 

56 

48 

39 

47 

59 

62 

41 

39 

54 

61 

45 

39 

35 

40 

52 

52 

48 

47 

49 

54 

58 

58 

62 

55 

50 

44 

48 

57 

49 

9 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

75 

79 

78 

75 

69 

72 

76 

64 

72 

74 

62 

76 

58 

45 

60 

73 

70 

67 

68 

79 

82 

65 

66 

81 

82 

65 

56 

68 

74 

82 

73 

2 

MIN 

37 

52 

54 

46 

38 

44 

52 

59 

43 

39 

44 

52 

43 

36 

33 

40 

45 

51 

47 

48 

50 

55 

57 

59 

61 

51 

48 

48 

48 

53 

47 

8 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

73 

68 

77 

66 

67 

72 

76 

73 

74 

78 

78 

63 

48 

60 

75 

61 

71 

68 

79 

82 

84 

65 

84 

82 

78 

69 

68 

74 

82 

77 

73 

7 

MIN 

47 

55 

60 

48 

45 

51 

59 

56 

43 

41 

54 

46 

40 

40 

38 

46 

53 

53 

52 

52 

56 

58 

61 

61 

64 

53 

53 

49 

55 

61 

51 

7 

MONROE  NLU 

MAX 

67 

75 

70 

79 

68 

69 

74 

77 

74 

75 

82 

76 

62 

47 

61 

72 

76 

70 

67 

77 

81 

65 

65 

84 

81 

66 

67 

68 

74 

82 

73 

2 

MIN 

47 

53 

58 

50 

45 

50 

56 

58 

44 

43 

55 

60 

44 

39 

38 

44 

52 

51 

50 

50 

53 

56 

60 

60 

63 

56 

52 

47 

50 

59 

51 

4 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

71 

80 

74 

80 

71 

73 

75 

81 

74 

77 

82 

77 

52 

47 

62 

74 

82 

70 

74 

81 

63 

86 

66 

84 

83 

67 

68 

66 

75 

64 

74 

7 

MIN 

47 

55 

56 

47 

42 

47 

60 

62 

39 

39 

57 

46 

44 

36 

34 

40 

53 

52 

48 

47 

49 

55 

65 

62 

53 

49 

44 

52 

59 

49 

7 

UINNFIELD  2  U 

MAX 

80 

75 

82 

72 

78 

75 

82 

75 

77 

82 

79 

72 

51 

63 

75 

81 

7b 

70 

79 

83 

65 

86 

84 

81 

75 

66 

66 

75 

63 

81 

76 

3 

I          t  t 

MIN 

45 

56 

57 

50 

4 1 

42 

59 

63 

40 

39 

56 

50 

4 1 

37 

39 

39 

49 

52 

44 

45 

46 

51 

54 

56 

60 

55 

46 

44 

49 

59 

46 

9 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

77 

75 

80 

76 

72 

76 

80 

72 

76 

62 

81 

65 

52 

61 

74 

80 

76 

69 

83 

86 

68 

63 

82 

65 

68 

84 

83 

75 

9 

MIN 

46 

40 

62 

50 

42 

50 

60 

64 

47 

44 

59 

49 

4 1 

38 

36 

48 

56 

51 

50 

55 

57 

61 

63 

53 

51 

49 

60 

51 

2 

EPPS  i>  UNH 

MAX 

64 

77 

69 

77 

69 

70 

75 

78 

74 

75 

79 

74 

61 

49 

59 

70 

78 

72 

72 

76 

80 

85 

85 

84 

81 

70 

67 

65 

73 

80 

72 

9 

MIN 

46 

52 

60 

50 

45 

50 

58 

63 

46 

42 

56 

59 

43 

39 

38 

48 

53 

51 

49 

50 

55 

57 

61 

59 

62 

56 

52 

46 

52 

59 

52 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

62 

75 

69 

72 

66 

69 

76 

78 

75 

75 

80 

5b 

47 

58 

69 

77 

74 

68 

78 

81 

86 

88 

85 

84 

71 

65 

6b 

74 

79 

72 

5 

MIN 

46 

49 

59 

50 

43 

52 

54 

60 

45 

44 

5b 

42 

38 

37 

45 

54 

52 

53 

55 

53 

55 

61 

56 

60 

56 

51 

47 

49 

53 

50 

9 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

67 

78 

65 

75 

65 

69 

75 

7b 

73 

73 

79 

73 

63 

51 

61 

71 

7b 

72 

68 

76 

80 

84 

8b 

81 

81 

76 

66 

69 

73 

60 

72 

8 

MIN 

49 

57 

57 

52 

44 

45 

54 

57 

46 

45 

5b 

59 

49 

40 

40 

4  7 

54 

53 

4  7 

49 

52 

58 

60 

59 

62 

60 

52 

47 

52 

57 

52 

0 

TALLULAH 

MAX 

64 

77 

67 

76 

66 

69 

71 

74 

75 

75 

79 

67 

b2 

49 

70 

69 

70 

74 

68 

77 

80 

85 

86 

85 

81 

70 

67 

65 

75 

61 

72 

5 

MIN 

42 

55 

58 

51 

42 

49 

58 

60 

44 

41 

54 

54 

48 

39 

43 

48 

52 

52 

50 

49 

50 

55 

61 

56 

60 

59 

52 

49 

53 

58 

51 

5 

UINNSeORO 

MAX 

67 

77 

65 

81 

69 

72 

75 

77 

76 

77 

60 

60 

b3 

50 

64 

73 

79 

74 

70 

79 

82 

66 

87 

83 

83 

69 

71 

67 

77 

84 

74 

6 

>          <  > 

MIN 

45 

53 

57 

51 

40 

49 

58 

61 

44 

4 1 

54 

60 

46 

39 

38 

45 

53 

51 

49 

48 

50 

54 

57 

61 

60 

51 

46 

48 

55 

50 

6 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

78 

79 

74 

82 

73 

74 

76 

64 

73 

76 

75 

74 

62 

47 

64 

74 

81 

69 

79 

80 

82 

84 

85 

83 

82 

69 

63 

68 

75 

73 

74 

6 

MIN 

48 

55 

60 

48 

38 

45 

60 

60 

35 

36 

40 

43 

45 

36 

31 

39 

49 

51 

50 

45 

46 

48 

51 

55 

62 

50 

45 

39 

42 

51 

46 

8 

CONVERSE 

MAX 

74 

80 

70 

83 

70 

74 

73 

84 

75 

74 

62 

73 

65 

47 

65 

75 

80 

71 

70 

79 

81 

83 

84 

80 

62 

65 

62 

68 

75 

84 

74 

3 

MIN 

44 

55 

59 

49 

41 

44 

57 

59 

38 

37 

4 1 

60 

45 

37 

37 

39 

49 

48 

44 

48 

48 

49 

52 

55 

65 

59 

51 

42 

42 

57 

46 

4 

LEESVILLE 

MAX 

74 

80 

69 

85 

73 

78 

75 

83 

76 

77 

83 

63 

75 

50 

65 

77 

82 

78 

72 

81 

83 

84 

85 

84 

61 

75 

67 

67 

7b 

84 

76 

7 

MIN 

48 

58 

62 

52 

42 

4  7 

61 

63 

40 

40 

61 

63 

47 

37 

38 

4  3 

49 

52 

47 

48 

49 

49 

50 

51 

49 

42 

45 

51 

49 

4 

MANY 

MAX 

73 

81 

82 

87 

75 

74 

75 

86 

75 

77 

84 

77 

65 

66 

76 

83 

80 

62 

82 

83 

83 

85 

83 

63 

62 

64 

68 

75 

85 

77 

b 

MIN 

49 

56 

58 

46 

39 

40 

48 

61 

38 

37 

44 

60 

45 

35 

35 

39 

49 

42 

45 

47 

45 

46 

51 

57 

58 

54 

48 

40 

44 

50 

47 

0 

NATCHITOCHES 

MAX 

70 

79 

68 

83 

72 

75 

75 

86 

77 

79 

84 

80 

66 

50 

67 

78 

84 

72 

72 

79 

84 

86 

65 

84 

63 

69 

68 

70 

77 

86 

76 

3 

MIN 

49 

53 

55 

51 

45 

50 

58 

63 

43 

43 

52 

63 

44 

39 

42 

43 

53 

53 

49 

50 

52 

56 

55 

61 

65 

55 

51 

46 

51 

56 

51 

7 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

75 

76 

68 

87 

73 

75 

72 

80 

75 

76 

60 

81 

70 

52 

68 

72 

80 

76 

70 

79 

82 

83 

84 

81 

74 

67 

68 

75 

85 

75 

3 

■          t  1 

MIN 

50 

57 

59 

53 

43 

50 

59 

63 

4 1 

40 

57 

63 

46 

36 

40 

45 

50 

53 

48 

47 

51 

51 

50 

57 

60 

50 

43 

47 

5b 

50 

5 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

72 

.5 

67 

84 

73 

72 

75 

80 

75 

71 

60 

82 

69 

54 

66 

75 

77 

77 

68 

79 

82 

84 

85 

82 

81 

75 

70 

67 

7b 

84 

75 

MIN 

52 

56 

58 

54 

45 

52 

59 

63 

43 

43 

57 

61 

4  7 

38 

4  1 

4  7 

53 

55 

46 

49 

52 

54 

53 

60 

62 

59 

49 

46 

49 

50 

51 

8 

BELAH  FIRE  TOMER 

MAX 

72 

78 

65 

84 

72 

74 

76 

76 

78 

76 

63 

60 

59 

63 

65 

72 

81 

76 

72 

80 

63 

87 

87 

64 

62 

70 

71 

67 

75 

85 

75 

9 

MIN 

46 

56 

59 

52 

44 

49 

56 

60 

40 

42 

59 

58 

46 

38 

40 

44 

50 

54 

54 

49 

54 

55 

56 

57 

61 

58 

47 

45 

50 

60 

51 

4 

BOYCE  3  HNU 

MAX 

75 

65 

85 

73 

74 

74 

82 

75 

77 

82 

83 

70 

56 

64 

77 

79 

77 

69 

79 

83 

84 

86 

83 

62 

73 

69 

69 

76 

65 

76 

76 

2 

MIN 

53 

59 

58 

51 

46 

53 

59 

63 

48 

47 

60 

49 

40 

38 

4b 

48 

55 

53 

50 

53 

56 

56 

61 

59 

57 

51 

49 

49 

5b 

56 

52. 

6 

BUNK  IE 

MAX 

72 

78 

68 

83 

71 

71 

76 

81 

75 

75 

61 

61 

70 

53 

66 

77 

80 

77 

61 

77 

61 

83 

86 

82 

84 

82 

72 

65 

75 

83 

75 

5 

MIN 

51 

56 

61 

56 

49 

55 

61 

64 

47 

41 

56 

60 

50 

40 

40 

52 

57 

54 

51 

53 

57 

58 

56 

61 

63 

61 

52 

48 

48 

57 

53. 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  HONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

GRAND  COTEAU 

MAX 

7b 

73 

91 

79 

73 

75 

73 

79 

77 

80 

80 

7 1 

~b4 

66 

7b 

~79 

'-^ 

'— ^ 

7b 

8 1 

62 

65 

81 

65 

81 

77 

70 

75 

83 

83 

.  2 

MIN 

54 

b2 

b4 

5b 

45 

5b 

bl 

b9 

49 

49 

bl 

61 

50 

39 

46 

53 

56 

54 

50 

52 

5b 

57 

56 

57 

b4 

58 

50 

49 

53 

61 

55 

,0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

b9 

78 

bb 

80 

79 

79 

73 

72 

72 

70 

60 

92 

bb 

52 

b3 

74 

7  7 

74 

74 

80 

81 

8b 

65 

82 

82 

7b 

71 

66 

70 

83 

74 

MIN 

48 

51 

58 

55 

54 

52 

47 

b2 

50 

50 

54 

62 

46 

40 

36 

36 

50 

58 

57 

57 

57 

57 

59 

bO 

b2 

bO 

53 

51 

49 

55 

53 

!o 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

72 

75 

b7 

83 

72 

70 

74 

80 

74 

75 

6 1 

82 

b9 

55 

b5 

75 

79 

77 

b8 

78 

81 

62 

65 

82 

83 

77 

70 

bb 

75 

63 

75 

.  2 

MIN 

49 

5b 

bO 

54 

4b 

52 

52 

57 

44 

44 

57 

5b 

38 

43 

48 

55 

54 

50 

50 

53 

58 

55 

bO 

b1 

50 

49 

52 

62 

52 

.3 

MAMOU  4  S 

MAX 

77 

76 

9b 

8b 

72 

74 

81 

79 

77 

81 

61 

80 

59 

b7 

77 

80 

76 

70 

77 

62 

84 

8b 

8b 

62 

81 

74 

73 

7b 

65 

85 

78 

1 

MIN 

54 

b3 

b4 

59 

53 

59 

b3 

70 

50 

51 

b7 

59 

50 

40 

51 

56 

56 

57 

54 

57 

59 

b9 

56 

b2 

b8 

58 

58 

49 

52 

62 

57 

MELVILLE 

MAX 

75 

75 

b7 

80 

70 

72 

7b 

73 

72 

7b 

61 

82 

66 

53 

b5 

75 

78 

77 

72 

7b 

60 

83 

64 

62 

82 

61 

78 

b5 

75 

83 

75 

'.\ 

MIN 

4b 

54 

bl 

55 

45 

55 

b2 

b4 

47 

4b 

57 

b2 

50 

40 

42 

51 

51 

55 

51 

51 

52 

55 

57 

57 

b2 

bl 

49 

51 

52 

57 

53 

NEU  ROAOS  5  ESE 

MAX 

74 

7b 

b7 

80 

71 

74 

72 

73 

79 

75 

60 

94 

b5 

55 

b5 

74 

7b 

77 

72 

77 

81 

83 

65 

83 

83 

83 

80 

b4 

75 

83 

75 

.5 

MIN 

53 

58 

59 

58 

44 

54 

57 

b2 

48 

45 

52 

61 

53 

41 

43 

49 

55 

54 

50 

50 

52 

55 

57 

5b 

bl 

b4 

51 

48 

52 

59 

53 

.4 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

7 1 

78 

75 

80 

b8 

72 

75 

73 

73 

79 

8b 

62 

81 

80 

76 

63 

74 

82 

.  9 

MIN 

4b 

49 

59 

57 

47 

48 

55 

bl 

50 

b5 

61 

44 

40 

40 

47 

50 

52 

5? 

53 

52 

55 

55 

55 

59 

bl 

51 

49 

49 

53 

52 

.2 

OLLA  3  SSW 

MAX 

70 

78 

b5 

83 

70 

71 

7b 

79 

75 

82 

90 

64 

63 

74 

80 

72 

69 

78 

82 

85 

86 

83 

82 

b8 

70 

66 

75 

83 

74 

.5 

MIN 

45 

52 

52 

52 

4 1 

4  7 

56 

39 

36 

53 

55 

bO 

bO 

4  7 

4  3 

46 

50 

48 

.7 

WOOOUORTH  2  SE 

MAX 

b2 

b7 

bb 

63 

80 

78 

90 

63 

52 

b3 

68 

76 

61 

83 

65 

81 

75 

7b 

67 

77 

86 

73 

9 

■         ■  ■ 

MIN 

50 

54 

53 

53 

4b 

54 

57 

b5 

4b 

45 

5b 

b2 

48 

39 

38 

50 

56 

54 

50 

50 

55 

55 

57 

bl 

b4 

b2 

50 

48 

54 

63 

53 

.  1 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

MAX 

75 

78 

b7 

79 

75 

74 

75 

75 

78 

79 

82 

90 

b4 

b4 

b5 

75 

76 

79 

bb 

76 

62 

85 

67 

84 

65 

63 

82 

63 

75 

63 

76 

4 

MIN 

51 

59 

bl 

bO 

41 

5b 

bO 

b2 

49 

44 

54 

bl 

57 

40 

41 

45 

46 

51 

49 

51 

49 

52 

58 

b2 

bO 

b2 

50 

46 

49 

54 

52 

7 

BATON  ROUGE  USO  AP 

MAX 

74 

b7 

92 

74 

74 

78 

75 

80 

7b 

81 

83 

7b 

bb 

bb 

75 

78 

78 

68 

7  7 

81 

64 

85 

64 

83 

64 

82 

b2 

75 

83 

79 

77 

0 

MIN 

52 

bl 

b2 

53 

4b 

55 

b2 

5b 

52 

49 

bl 

b4 

4b 

45 

50 

51 

53 

54 

51 

53 

53 

bO 

b2 

59 

b7 

59 

54 

51 

53 

65 

55 

3 

BOGALUSA 

MAX 

71 

79 

bb 

7b 

73 

73 

75 

72 

81 

7b 

81 

71 

b7 

70 

b3 

74 

78 

79 

b3 

74 

82 

64 

87 

8b 

64 

84 

82 

bb 

74 

61 

75 

7 

MIN 

49 

49 

bO 

bl 

48 

49 

55 

bl 

51 

44 

49 

bO 

58 

41 

43 

42 

47 

54 

50 

49 

49 

58 

59 

55 

bl 

b4 

51 

48 

49 

55 

52 

3 

CLINTON  5  SE 

MAX 

72 

77 

75 

79 

70 

72 

72 

7  \ 

78 

75 

79 

8 1 

b3 

57 

b7 

72 

75 

75 

b5 

74 

80 

82 

84 

61 

80 

61 

79 

bO 

72 

79 

74 

2 

MIN 

49 

59 

bO 

57 

41 

51 

59 

b4 

49 

43 

55 

bl 

54 

40 

43 

44 

50 

49 

49 

49 

50 

55 

58 

52 

59 

bl 

46 

47 

51 

59 

52 

2 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

78 

75 

74 

7b 

74 

73 

70 

61 

76 

79 

79 

73 

b9 

67 

73 

75 

7b 

72 

74 

81 

91 

87 

64 

8 1 

82 

61 

76 

75 

62 

79 

77 

2 

MIN 

48 

59 

59 

bo 

40 

49 

50 

bb 

47 

41 

47 

50 

60 

41 

39 

41 

45 

50 

46 

47 

47 

53 

55 

49 

58 

b3 

50 

44 

49 

57 

50 

4 

FRANKLINTON  3  SH 

MAX 

79 

b3 

77 

74 

72 

75 

75 

64 

79 

92 

7  7 

72 

64 

62 

7b 

79 

80 

64 

75 

8 1 

85 

69 

8b 

64 

62 

83 

b4 

77 

82 

82 

76 

6 

MIN 

47 

58 

b2 

49 

41 

49 

59 

50 

46 

42 

49 

bO 

45 

41 

43 

41 

4b 

50 

49 

49 

48 

55 

5b 

52 

59 

56 

50 

45 

49 

59 

50 

3 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

74 

7  7 

70 

78 

74 

73 

75 

72 

8 1 

79 

60 

79 

b5 

76 

78 

78 

67 

74 

85 

8b 

85 

83 

60 

76 

62 

7b 

3 

MIN 

49 

57 

59 

bO 

39 

49 

bO 

63 

45 

43 

51 

bO 

59 

40 

42 

45 

49 

49 

49 

50 

49 

54 

56 

51 

59 

b2 

49 

46 

51 

59 

51 

7 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

73 

74 

70 

82 

71 

72 

73 

72 

78 

74 

79 

91 

b7 

56 

b4 

74 

77 

76 

71 

76 

80 

82 

85 

82 

62 

84 

80 

64 

74 

61 

75 

1 

MIN 

54 

fe2 

b3 

bO 

42 

55 

bO 

65 

49 

45 

59 

62 

55 

40 

49 

51 

53 

54 

48 

51 

50 

55 

55 

53 

b2 

bO 

5b 

4  7 

52 

62 

54 

3 

SEIDELL  NSFO 

MAX 

74 

7b 

bb 

75 

7b 

75 

74 

7 1 

91 

74 

74 

7  7 

70 

7  3 

b4 

74 

7b 

76 

69 

75 

83 

84 

96 

84 

82 

83 

80 

75 

81 

75 

6 

t          t  ■ 

MIN 

52 

5S 

b2 

b3 

45 

53 

59 

b4 

50 

4b 

54 

62 

bl 

44 

48 

47 

47 

54 

50 

50 

52 

bl 

64 

57 

b5 

b5 

57 

50 

55 

65 

55 

4 

SOUTHWEST  07 

CROWLET  EXP  STATION 

MAX 

75 

75 

72 

83 

72 

73 

73 

80 

78 

78 

90 

81 

74 

5b 

bb 

75 

79 

78 

70 

77 

80 

63 

84 

60 

82 

60 

73 

65 

76 

85 

7b 

1 

MIN 

55 

bO 

b5 

57 

47 

5b 

bl 

b8 

50 

48 

59 

bb 

51 

39 

4b 

54 

55 

57 

50 

52 

55 

59 

56 

59 

bb 

58 

49 

4b 

52 

60 

55 

2 

DE  QUINCT  4  N 

MAX 

7b 

7  7 

b9 

8b 

73 

7b 

75 

79 

77 

77 

91 

79 

79 

57 

b7 

77 

79 

77 

77 

81 

8 1 

63 

83 

81 

62 

79 

7^ 

70 

76 

84 

77 

0 

MIN 

44 

54 

bl 

54 

44 

49 

51 

b5 

41 

43 

53 

b5 

50 

3b 

41 

50 

50 

53 

48 

56 

57 

51 

50 

59 

65 

52 

58 

4b 

46 

49 

51 

4 

DE  RIDDER 

MAX 

75 

7  7 

b4 

82 

74 

7  7 

74 

80 

76 

77 

81 

87 

76 

51 

bb 

77 

80 

75 

72 

82 

83 

83 

84 

8 1 

61 

77 

70 

b  7 

65 

7b 

4 

MIN 

4b 

47 

5b 

54 

44 

45 

52 

bO 

44 

44 

45 

b4 

49 

42 

42 

43 

55 

55 

50 

51 

56 

58 

56 

57 

65 

58 

58 

47 

46 

52 

51 

5 

ELIZABETH 

MAX 

7b 

7B 

b8 

87 

7b 

74 

75 

81 

79 

79 

92 

84 

b9 

53 

bb 

78 

60 

78 

68 

79 

83 

85 

67 

82 

82 

76 

7 1 

b4 

85 

7b 

6 

MIN 

51 

57 

b2 

54 

48 

48 

52 

b5 

44 

42 

62 

b3 

49 

36 

46 

49 

54 

56 

52 

49 

52 

54 

54 

bl 

65 

b4 

53 

47 

51 

59 

53 

4 

HACKBERRr  8  SSU 

MAX 

72 

73 

b9 

60 

79 

b9 

b7 

7b 

7b 

7b 

7b 

79 

76 

54 

67 

73 

75 

75 

71 

78 

80 

85 

61 

76 

78 

7b 

73 

70 

7  7 

74 

4 

MIN 

59 

b3 

b5 

59 

5b 

bl 

b4 

67 

57 

56 

b5 

70 

50 

42 

52 

5b 

b3 

60 

51 

b2 

b3 

60 

bS 

70 

60 

53 

55 

57 

59 

4 

JENNINGS 

MAX 

74 

7b 

70 

62 

74 

7b 

75 

9b 

80 

79 

82 

91 

78 

57 

69 

78 

82 

81 

73 

78 

63 

84 

86 

84 

94 

75 

75 

b7 

7  7 

86 

77 

7 

MIN 

53 

53 

55 

5b 

4b 

49 

5b 

60 

45 

46 

51 

b5 

49 

38 

36 

50 

54 

54 

50 

53 

5b 

55 

55 

55 

5b 

59 

49 

45 

45 

46 

51 

5 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

MAX 

74 

b6 

82 

75 

71 

b9 

75 

79 

79 

78 

80 

73 

56 

b5 

75 

7b 

77 

73 

79 

82 

61 

82 

78 

79 

77 

75 

72 

78 

84 

75 

75 

b 

MIN 

5b 

b2 

bb 

53 

48 

57 

bb 

55 

47 

49 

bb 

55 

43 

39 

50 

52 

53 

55 

51 

54 

5b 

56 

53 

bl 

bl 

54 

51 

49 

52 

60 

54 

3 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

MAX 

7b 

77 

70 

64 

74 

74 

73 

79 

60 

80 

81 

81 

70 

55 

70 

79 

80 

79 

73 

79 

93 

85 

Bb 

61 

82 

81 

79 

b9 

79 

86 

77 

5 

MIN 

52 

b1 

59 

5b 

4b 

53 

bl 

68 

44 

45 

57 

bl 

49 

37 

44 

53 

5b 

56 

49 

50 

55 

53 

54 

59 

b4 

58 

48 

4b 

51 

58 

53 

4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

75 

74 

70 

82 

73 

72 

70 

79 

77 

79 

78 

80 

92 

56 

bb 

72 

78 

77 

72 

77 

81 

92 

83 

60 

79 

74 

b9 

75 

79 

75 

5 

MIN 

57 

b2 

b4 

bO 

53 

55 

b3 

68 

57 

55 

bO 

bb 

51 

42 

50 

5b 

bO 

63 

55 

59 

bO 

61 

59 

66 

bl 

53 

54 

54 

52 

57 

8 

VERMILION  LOCK 

MAX 

73 

72 

72 

61 

71 

72 

70 

79 

78 

75 

76 

78 

80 

68 

82 

72 

74 

75 

72 

76 

80 

81 

82 

91 

78 

77 

7b 

b9 

74 

80 

75. 

8 

1          ■  ■ 

MIN 

57 

59 

fe3 

58 

49 

53 

b2 

68 

53 

55 

62 

bB 

52 

42 

42 

53 

53 

5b 

53 

53 

53 

60 

58 

60 

b9 

bl 

52 

53 

55 

59 

56. 

4 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SU 

MAX 

75 

75 

b7 

61 

75 

71 

70 

74 

79 

76 

79 

79 

66 

65 

76 

77 

7b 

74 

76 

82 

84 

85 

63 

81 

61 

82 

b3 

76 

63 

7b. 

2 

HIN 

53 

58 

60 

bO 

45 

55 

57 

58 

50 

47 

57 

b2 

56 

40 

47 

51 

53 

54 

49 

52 

53 

57 

58 

56 

b3 

59 

51 

48 

52 

60 

54  . 

0 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

76 

b7 

72 

72 

73 

75 

75 

79 

75 

7b 

79 

75 

66 

6b 

67 

78 

77 

73 

75 

61 

82 

85 

81 

81 

81 

82 

65 

7b 

6 1 

75 

75. 

b 

MIN 

55 

b2 

64 

55 

48 

49 

65 

58 

53 

52 

50 

b3 

43 

41 

52 

52 

53 

53 

52 

54 

52 

58 

bO 

59 

67 

60 

50 

49 

63 

63 

55. 

2 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

74 

75 

70 

81 

71 

72 

75 

75 

77 

75 

80 

80 

73 

57 

65 

75 

78 

78 

71 

72 

80 

83 

85 

81 

81 

79 

80 

b5 

75 

82 

75. 

5 

MIN 

52 

59 

64 

bO 

53 

55 

62 

62 

52 

50 

54 

b9 

54 

41 

45 

53 

55 

55 

51 

53 

58 

60 

bl 

59 

66 

62 

51 

51 

51 

55 

55. 

8 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

75 

b9 

80 

71 

71 

72 

78 

78 

75 

78 

78 

74 

64 

64 

72 

76 

75 

b9 

76 

79 

81 

83 

79 

79 

78 

75 

64 

73 

81 

76 

74. 

7 

MIN 

54 

59 

65 

54 

49 

58 

63 

57 

51 

51 

62 

b3 

43 

40 

45 

54 

56 

54 

51 

52 

57 

59 

bO 

60 

66 

56 

51 

50 

55 

61 

55. 

2 

MORGAN  CITY 

MAX 

75 

78 

66 

80 

73 

70 

73 

75 

80 

77 

79 

80 

74 

69 

64 

74 

76 

76 

73 

7b 

81 

82 

84 

82 

78 

80 

80 

66 

80 

75 

75. 

9 

KIN 

50 

bO 

63 

b4 

54 

5b 

58 

65 

57 

52 

58 

bO 

56 

42 

43 

48 

53 

54 

53 

54 

58 

61 

bl 

58 

60 

64 

52 

52 

53 

62 

56. 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

APRIL  1SB0 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


7    8  9 


10   II  12 


13   14  15 


16   17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30  31 


NEH  IBERIA  5  NM 

sat 

SOUTHEAST  0 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
DELTA-BRETON  UL  REF 
DONALOSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  HSCMO  AP 
N  0  AOBON  USFO  CI 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


74  75  73 
56    59  b5 


62  72  73 
bO    49  57 


75  B1  7") 
62    bB  54 


bb  78 
b2  b2 


bS  bb 
5t  54 


73  b7 
55  b4 


73  74 
b5  b4 


74  73 
b4  b2 


72  80 
b4  b5 


89  82 
84  bb 


71  83 
83  83 


72  84 
80  87 


74  73 
82  82 


70  81 
81  80 


78  89 
59  59 


85  70 
53  53 


70  85 
55  53 


74  71 
48  49 


74  72 
54  5B 


75  70 
51  57 


71  74 
55  53 


71  74 
53  53 


72  72 
50  53 


73  78 
80  80 


75  72 
48  58 


73  73 
53  51 


75  72 
48  46 


86  BO 
84  83 


71  69 
58  59 


75  72 
58  80 


75  75 
54  86 


74  78 
81  87 


71  81 
81  80 


70  60 
82  84 


71  61 
81  b7 


74  61 
bO  85 


74  72 
58  58 


73  81 
50  84 


75  74 
48  85 


80  80  81 
82    81  71 


77  78 
59  82 


73  81  74 
47    41  47 


74  75 
59  83 


7B  81 
54  87 


79  81 
81  72 


80  75 
59  83 


60  79 
83  80 


80  79 

81  81 


80  81 
58  82 


60  7b 
80  59 


81  62 
50  89 


82  72 
45  57 


71  84 
49  50 


81  81 
45  4b 


74  84 
45  48 


77  84 
44  47 


84  75 
44  52 


b4  74 
41  48 


b5  89 
45  52 


83  85 
44  47 


84  7b 
43  54 


72  bb 
42  45 


74  77  76 
51     55  80 


71  70  73 
54    52  58 


88  71  71 
55    54  51 


73  61  78 
50    54  57 


74  75  78 
55     51  58 


72  77  78 
53    52  58 


75  78  73 
50     47  53 


73  77  71 
55    53  55 


74  75  75 
54     54  55 


77  77  62 
51     57  54 


62  85  61 
57    59  57 


62  60  78 
58    82  50 


85  78  82 
49    58  57 


74  74 
53  50 


75  75 
53  50 


86  73 
57  59 


86  88 
57  58 


72  73 
53  54 


73  73 
52  55 


73  74 
51  54 


73  60 
54  51 


71  76 
58  5b 


72  79 
54  54 


70  60 
5b  53 


80  79 
80  80 


71  79 
53  52 


78  78 
50  50 


63  61 
85  84 


78  80 
82  82 


62  85 
59  80 


83  65 
59  83 


63  65 
56  82 


85  83 
82  82 


83  82 

84  85 


85  88 
82  83 


88  85 
82  88 


64  8b 
83  82 


85  65 
82  82 


85  68 
59  81 


60  61 
85  88 


75  77 
82 


80  62 
87  88 


88  62 
86  83 


64  85 
67  62 


82  61 
69  63 


81  63 
55  54 


63  85 
85  88 


82  84 
85  85 


84  88 
84  84 


81  84 
58  65 


76  75 
80  85 


71  71 
58  63 


75  81 
51  57 


75  80 
57  83 


75  BO 
57  63 


83  79 
58  64 


85  73 
57  53 


80  78 
59  68 


61  60 
57  84 


60  80 
59  82 


75  82 
52  59 


61  61 
47  83 


76  84 
54  58 


77.0 
56.4 


73.4 
58.9 


71 .6 

57.1 


75.8 
55.6 


78.8 
56.3 


78.6 
57.6 


76.7 
55.7 


75.5 
56.1 


77.4 
56.8 


77.7 
58.3 


77.0 
56.0 


77.7 
55.6 


77.8 
54.1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

8 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

APRIL  1S80 


DAY  OF  MONTH 


9      10     II     12     U     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     26     29     30  31 


CALHOUN  EXP  STATION 


CflOHLEY  EXP  STATION 


LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


03 
hi 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

STAT  ION 

*  cr  e> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JU 

"3  1 

t     (  1 

NORTHWEST  01 

Drn  Diu   uni  i  rv  rvD  ct* 

U!n' 

.  1( 

.  1  '< 

.  1  ( 

.2C 

.  25 

.  1 5 

.  27 

.31 

.  30 

.  3b 

.  1( 

.  1  7 

.00 

.19 

.20 

.  If 

.21 

.22 

.2b 

.  20 

.21 

.  Ob 

.  1  ( 

.  1  7 

.27 

25 

5 .  9b9 

'3' 

90 

59 

40 

52 

109 

138 

b7 

52 

101 

73 

87 

85 

75 

27 

49 

49 

27 

21 

lb 

24 

37 

52 

77 

35 

b9 

31 

b3 

47 

1757 

NORTH  CENTRAL  02 

r£i  uniiM  fyo  cTATtnu 

LALHUUN  tAr  blAllUN 

.  1  ( 

.  1  * 

.  Of 

.  21 

.22 

.21 

.  1 ' 

.  1 1 

.  3: 

.27 

.25 

.01 

.19 

.20 

.21 

.  1 1 

.  1 ; 

.23 

.  23 

.24 

.  1 1 

.  1( 

.Ob 

.  1  * 

.  22 

.24 

5 . 428 

UINC 

21 

30 

39 

74 

42 

23 

54 

78 

5b 

42 

33 

31 

94 

91 

52 

27 

27 

31 

30 

19 

13 

lb 

21 

25 

24 

19 

49 

42 

41 

32 

117b 

s      a  I 

NORTHEAST  03 

.  0* 

,  1  * 

.0( 

.2( 

.2'. 

.  1  ^ 

.24 

.22 

.  3: 

.21 

.21 

.  1 7 

.21 

.  1 : 

.09 

.18 

.2: 

.22 

,  1 1 

.  35 

.21 

.00 

.  Ob 

.  1 C 

.  1  * 

.23 

5 . 1 49 

um 

47 

30 

50 

■3; 

b1 

38 

59 

8b 

71 

45 

29 

118 

92 

125 

bj 

'4; 

"3; 

45 

30 

27 

27 

19 

33 

39 

45 

b3 

4b 

51 

45 

1552 

■         ■  I 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.2b 

.02 

.13 

.lb 

.21 

.22 

.33 

.21 

.24 

.24 

.10 

.16 

.23 

.19 

.13 

.12 

.21 

.19 

.3b 

.lb 

18 

.23 

.  1 1 

.39 

.12 

.34 

b.0b9 

HIND 

3b 

87 

9! 

b5 

8; 

3b 

82 

59 

5b 

35 

55 

123 

66 

1  32 

74 

55 

1 9 

39 

58 

39 

23 

At 

35 

31 

3b 

97 

75 

b6 

49 

bO 

1819 

7b 

67 

85 

82 

7": 

7^. 

7: 

92 

61 

85 

7' 

b4 

b2 

b9 

79 

97 

85 

92 

80 

85 

97 

88 

67 

92 

95 

85 

65 

8C 

Ob 

79.7 

HIN 

54 

59 

62 

58 

47 

52 

58 

b3 

52 

52 

53 

b2 

b2 

42 

48 

54 

59 

58 

52 

57 

58 

59 

b2 

59 

59 

b5 

53 

49 

52 

b3 

5b. 1 

sat 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 

.31 

.22 

.11 

.23 

.22 

.14 

.42 

.23 

.22 

.lb 

.29 

.21 

.20 

.21 

.32 

.23 

.25 

.25 

.23 

.33 

.  1 1 

.2b 

.2b 

7.048 

HIND 

23 

75 

69 

50 

58 

44 

59 

55 

44 

31 

3b 

101 

124 

141 

75 

71 

19 

35 

57 

34 

33 

45 

37 

31 

52 

99 

77 

55 

bO 

7b 

179b 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ^Tal?'"" 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  It 

NORTHUEST  01 
PLAIN  DEALING 

SNOUFALL 
SN  ON  GNO 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING 


STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CL. 

31 

Q. 

t_) 
UJ 
CC 
CL 

a. 

SPECIAL 
iSEE  NOTES! 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

29 

58 

92 

08 

1  n 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

ni 

in 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

00S8 

05 

RAPIDES 

31 

1  9 

°iO 

9R 

R  7 

Q  A 

Q  A 
OA 

r 

L 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

TO 
J  u 

il 

1  \j 

in 

1  Rn 

1  0  u 

Q  A 

Q  A 
0  A 

|_( 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

32 

07 

93 

06 

99R 

t.  c.  J 

Q  A 

Q  A 
D  A 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

0462 

06 

E  BATON  ROUG 

O  J 

91 

1  n 

fln 

7  A 
/  A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BAS  FROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

Or 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

054fe 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

33 

91 

03 

b5 

Q  A 
OA 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

TO 

10 

9 1 

U  0 

LA 

n  i  u 

M  1  n 

n  1  u 

r  w  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

■J  \j 

00 

J  1 

n  1 

c  J 

7  A 
/  A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

05b5 

08 

IBERVILLE 

■J  \J 

u  o 

9 1 

1  9 

1  R 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

Ofcl  7 

05 

EVANGELINE 

in 

1  flR 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

J  1 

J  o 

1 1 

q  A 

1  D 
1  r 

u 
n 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BETHANY 

078fc 

01 

CADDO 

J  ^ 

01 

U  J 

T  7n 

J  /  u 

Q  A 
o  A 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

0  0 

95 

Do 

JU  / 

M  T  n 
n  1  u 

M  T  n 
n  1  u 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

4  7 

0  J 

1  m 

1  U  J 

Q  A 

Q  A 
0  A 

u 
n 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1 157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

n  1  u 

M  T  n 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92 

43 

110 

n  i  u 

M  T  n 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1  287 

05 

AVOYELLES 

m 

J  u 

R  7 

99 
^  ii 

1  n 

!  U 

on 

Q  A 

Q  A 
O  A 

r  u 

L  n 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

J  u 

1  y 

9 1 

4  1 

c 

Q  A 
o  A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHI TA 

1 1 

1  on 

1  0  u 

8A 

8A 

8A 

r  n  u 

L  b  n 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

1  0 

n  7 

8A 

8A 

u 

n 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1  891 

06 

E  FELICIANA 

J  u 

q  1 

n  1 

U  1 

1  QO 

Q  A 
0  A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  g<5<5 

06 

E  FELICIANA 

J  u 

M  0 

■^n 

Q  A 
0  A 

Q  A 
OM 

rr. 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

J  tL 

1  0 
1  u 

nf^ 

UD 

oU 

Q  A 
o  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

T 1 
J  1 

"  J 

Q  A 

Q  A 
oA 

u 
n 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7  A 

7  A 
/  A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

c;  D 

Or 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

221  2 

07 

ACADIA 

TO 

1  5 

9? 

Q  A 

Q  A 
0  A 

r,  u 

u  n 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

C  J 

1 1 

O  1 

1  f. 

c 

Q  A 
OH 

Q  A 
D  A 

u 
n 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

m 

J  u 

<L  0 

J  u 

J  0 

J  0 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

J  U 

'5  1 

91 

b 

8A 

8A 

u 
n 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

J  u 

91 
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Q  A 
0  M 

Q  A 
0  A 
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n 

CITY  WATER  PLANT 
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2534 

09 
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n  7 

9n 
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0  A 
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ALLEN 

10 
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n 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  b  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

17 

91 
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0  M 

7  J 

Q  A 
0  A 

Q  A 
0  A 
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TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

2b 

50 

7  n 
/  A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

M  T  n 
n  1  u 

M  T  n 
n  1  U 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASHINGTON 

30 
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1  n 
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1  A  ^ 

0  A 

oA 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 
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06 

WASHINGTON 
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0  u 

49 

9n 

1  1 

1  A^ 

n  1  u 
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n 
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GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 
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8A 

8A 

u 
n 

1  AFOIIRCHF  PARISH  SHFR  n 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

1  2 

91 

Rn 
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7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 
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30 

1  4 

90 
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1  n 
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r 
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GRAND  COTEAU 

3800 
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ST  LANDRY 

30 

26 

99 
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Or 
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n 

ST  CHARI  FS  rni  1  FGF 
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GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 
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48 

91 

nK 
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CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

1  4 

90 

00 

2 

f 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 
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0  A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 
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MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

9R 

b 

Q  A 
0  A 

Q  A 
D  A 

Ll 

n 

U  S  FISH-WIini  IFF  SFRV 

\j      J     1    Ijri     MlLULi'L  OLn» 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

"1  J 

Q  A 

7  A 

Q  A 
7  A 

1  A  DEPT  nF  NATURAI  RFC; 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

3 1 

54 

93 

21 
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8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

3 1 

00 

91 

91 
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8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 
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OA 

Q  A 
o  A 

u 
n 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 
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A  D 
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THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

1  5 

Q  A 
u  A 

0  A 

Q  A 
o  A 

U  n 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

Q  A 
O  A 

0  A 
0  A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

Q  A 
oA 

O  A 

o  A 

:  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 
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1  D 

1  r 

1  A  DEPT   Of   NATIIRai  RF<; 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

Q  A 
OA 
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O  A 

U  S  CORPS  OF  FNGINFFRS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 
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7  A 

/  A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

30 

56 

90 

31 
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8A 

MRS  N  I  TK  ciAi  nn  i  Mn 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 
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"LLA      L-UL/'i*  ILLl. 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 
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8A 
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LAFAYETTE 
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08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 
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LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 
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H 
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LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 
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30 

15 

93 

13 

5 

8A 
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LAKE  CHARLES  WSO  AP 
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07 
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30 

07 

93 

13 
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MID 
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NATL  WEATHER  SERVICE 
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5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 
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8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 
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5266 

04 
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31 

09 
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16 
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8A 
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JAMES  M  MILLER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


12 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
LkJ 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES] 

L 1 VtHPUUL   J  tNt 
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8A 
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5b20 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

31 
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92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

tVHlNuLL  IinL 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDAMCrnKJTIWFWTAl          D  C 
InMiNbLUINIIiNCiNIML    u    r  L 

MANSF 1  ELD  3  WbW 

5874 

01 

nr  c n  T n 
Ut  bU  1  u 

32 

01 

93 

44 
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7A 

H 

DFMMFTT  CTDAMf^F 
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04 

c  A D  r  Mr 

31 

34 

93 

29 
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8A 

8A 

H 

DnRFRT    R  RFMTRY 
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5308 

02 

1 IM  T  n Kl 
UIN  1  U  IN 

32 

54 

92 

15 
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8A 
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lUWIN    Ur  IIMnlUIN 

MARKSV I LLE 

5^20 

05 

A  \y  n  V  r  1  i  r  c 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TnUM    flF    MARWCUll  1  F 
1  UWIN    Ur  riMnKDVlLLc 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5'535 

01 

n  t  U   n  1  V  t  n 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

UFDCUFI     1     rill  DFDDFD 
HLnbHcL    L  LULrtrrcn 

MELVILLE 

6117 

05 

C  T    1  A  KiriD  Y 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MDC    RIITU    T  UFRFRT 
Ilnj    nUtn    1  ncuLnl 

MERMENTAU 

()1  42 

07 

A  r  A  n  T  A 

30 

1 1 

92 

35 

16 

8A 

uAoni  n  D  RpniiccARn 

rlMnULU    r  DnUUbbMnU 

M I NDEN 

fe244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

1  7 

1  85 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

fe271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

ni  1 A r u  I  T  A 

UUH  L  n 1  1 M 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 
r  M  M 

MONROE  NLU 

6314 

02 

n  1 1 A  r  u  I  T  A 

U  U  A  L  H  i  1  M 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

wnRTUFACT    1  A  IIMlUFDCITY 
iNUnlncMbl    LM  UPilVtnblli 

nOORINGSPORT  1  N 

6364 

01 

r  A  nnn 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

cm  1  T  UUF  C  T  F  R  W    Ft  CC    C  f\ 
bUUinWcblLnlN    cLcL  LU 

MORGAN  CITY 

63S4 

08 

C  T     M  A  D  V 

29 

4 1 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

c 

It  c  rnRDC  nF  fmpimffrc 

U   b   LUnrb   Ur  ciNbllNcCnb 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

MATruTTfirurc 

INHILHi  lULntb 

31 

4b 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

c 

H 

MIIMiriDAI     DnuFR    Dl  AWT 
nUINlLlrML    rUHCn  rLMINI 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

T  or D  I  A 
i  D  t  n  i  M 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

Pill  F    C    DFCFADPU  TWCT 
uULr    b    ncbCnnLn    1  INb  1 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

R 

6660 

09 

J t  r  r  t  n bUlN 

29 

59 

90 

1 5 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

MATI      UFATUFR  CFRUTPF 
INMIL    WcHlntn  bCnVlLC 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

n  D  1  C"  A  M  c 
UHL c  HNb 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

MATI      UFATUFR  CFDUIPF 
INMIL    HcMlrlcn  bCnViLc 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

66bg 

09 

no  1  i:  A  MC 

Un L  t  H iNb 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

CUP  AMn  uATFR  onARn 

bWu    HINU    WMIcn  dUMnU 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

UnL  t  H  Nb 

29 

57 

90 

04 

5 

1  2M 

CUP  AMn  UATFR  onARn 

dWu    MFNU    WMICn  DUMnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

n  D 1  r  A  M  c 

UnL  L  M  IN  b 

29 

59 

90 

01 

1 0 

1  2M 

CUP    AMn   UATFR  RnARn 
bWu    MNU    WMIcn  DUMnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

HDl  r  A  MC 
UnL  t  H  INb 

29 

59 

90 

04 

1 2 

1  2M 

CUP    AWn   UATFR  RnARn 
bWu    MiNU    HMIcn  DUMnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  b 

R 

6679 

09 

noi  r A w c 

UnL  t  MiNb 

29 

59 

90 

07 

0 

1  2M 

CUP    AMn    UATFR  DHARn 
bWu    MINU   WMIcn  oUMnU 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

rU  1  IN  1  t  LUUrt 

30 

4 1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

PA  IKM    Fl  FP    DUR    PHHD  IMP 
LMJUiN   cLcL   rWn   LUUr  iiNL 

OAKDALE 

6836 

07 

A 1  1  r  M 

ALL  t  N 

30 

49 

92 

4 1 

1 00 

7A 

PDFFn  inwFC 
LnccU  JUNcb 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

UPCT    PADDm  1 

WLb 1  LrtnnULL 

32 

51 

91 

26 

1 1 0 

8A 

MDC      iFCCrr  DFTFRCnM 

nnb   Jcbbcc  rtlcnbUN 

OAKNOL  I  A 

6S1 1 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

3b 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

rUllNIL  LUUrL 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

It    C    PnRDC    nF  FMPIMFFDC 
U    b    LUnrb    Ur  ciNullNccnb 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

1  A    C  A 1  1  r 
L  H    b ML L L 

31 

52 

92 

1  6 

1 00 

8A 

8A 

c 

IIMITFn    PAC    DIDF    1   IMF  Pn 
UINMcU    bHb    rlrc    LliNc  LU 

OPELOUSAS 

6995 

05 

C  T    I  A  MflD  V 
b  1     L  MINUn  T 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

uARni  n  1  RAniir 
HMnULU    L  DMUUc 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

CT  ruADirc 

bl  UMMnLtb 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

Rlinm  DU    MFl   AMPAM  IR 
nUUULrn    rlcLMNLMIN  Jn 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

C  T    T  A  MM A  M  Y 
O  1      1  H  1  IMH  IN  1 

30 

27 

89 

4  7 

30 

8A 

II    C    PHRDC    nr  FMPIMFFDC 
U    b    LUnrD    Ur  ClNullNctnb 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

C  T    ur  1  F  M  A 
b  1    n  t  L  t  IN  H 

30 

42 

90 

45 

1  90 

1  P 

1  A    nFD    nF    MAT  DFCnilDPFC 
LM    UCr    Ur    NMI  ncbUUnLcb 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

dU  b  b 1 1  n 

32 

54 

93 

4 1 

291 

8A 

8A 

H 

1  F  n  M    C  A  MnF  DC  ID 
LcUiN    bMINUCnb  Jn 

PLAQUEMINE  2  N 

7366 

08 

I  DC D u  1 1  1  r 
1  DC  n  V 1 L  L  C 

30 

1  9 

91 

1  4 

20 

7A 

nnu    PUFMIPAI  MCA 
UUW    LrlcnlLML  UbM 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

1  3 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

D  U  bb 1 C  n 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

1  Cll    RFn    DIUFR    Ml  Y  FVD 
LbU    nLU    nlVcn    VLT  CAr 

RESERVE 

7767 

09 

Ol     JUnIN  DHrl 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

nnnPUAHV-UFMnFRCHM 
bUULMMUA  ncINUcnbUfN 

ROBSON 

7924 

01 

r  A  nnn 

L  MUUU 

32 

21 

93 

39 

1  bO 

8A 

ICII    DFPAM    FvD  CTW 
LbU    rcLMN    CAT  bIN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

L  n  1  1 C  n  U  IN 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

It    C    FICU    B  UTinilFF 
U    b    rlDH    6  WlLULirC 

RODESSA 

7950 

01 

r  A  nnn 

L  MUUU 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

iMAPTiuc  m/oi/on 
ilNMLIlVc  UJ/Jl/oU 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

w  r  DMn  w 

V  L nINU IN 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

1  Cm    UFCT    I  A    CVD  CTA 
LbU    Wcbi     LM    CAr  bIM 

RUSTON 

8065 

02 

1  1  wr ni  M 

L  I  INL.  U  L  IN 

32 

32 

92 

3b 

300 

8A 

c 

PITY  nr  RiicTnM 

L  1  1  I    Ur    nUb  1  UiN 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

1  T  MP  ni  M 

L  1  INL  UL  IN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

1  A    TFPU  MMIWFRCITV 
LH     IcLM  UlNlVCnbilT 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

bHtnlUflN  r IHt  lUWtn 

Ub 

u  A c u  I  wn  T n  w 

JU 

^  1 
0  1 

0  " 

J  JU 

1  D 
1  r 

1  A  nFDT  nr  matmdai  dcc 
LM   Ucrl    Ur    INMIUnML  neb 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

r  flnnn 

L  MUUU 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MFRFHRn    D  DFMMFTT 
llCUrUnU    D    DClNINcI  1 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

r  flnnn 

L  MUUU 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

MATI     UFATUFR  CFDUlPF 
INMIL    WCMIncn  bCnVlLc 

SIMMESPORT 

8507 

05 

A  un  Y  Fl  1  FQ 
MVU'CLLCj 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MDC    PADMFM    R    DADAI  ATC 
nriD   LMnntlN   n  nMbMLMlb 

SLAGLE 

8524 

04 

w  F  D wn w 

V  C  n  IN  U  IN 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MDC    MADPIF    A  UAYMnkI 
nno   riMnbic    M  HHTnUN 

SEIDELL  WSFO 

8539 

06 

CT  TAMMflWY 
3  1      1  M  n  I  1 H  IN  I 

30 

15 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

WnAA-MATi      UFATUFD  CrD\/ 
INUMM    INMIL    WcMIHcn  bcnV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

t  IKl  T  n  KJ 
UIN  i  U  IN 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

UADmn    1  ATUFll 
nMnULU   L  MIWcLL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACH ! TA 

32 

43 

92 

05 

bO 

8A 

LA  POWER  K  1  IGHT  Tfl 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1^80 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
VIOALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

BETHANY 


9013 
9319 
9357 
9375 
9480 
9803 
980fe 
9809 
98b5 
9930 


078fe 


01 


LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

L IVINGSTON 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


CADDO 


29  48 

29  47 
31  35 

30  12 

30  3b 

31  5fe 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


32  23 


90  49 

92  12 

91  2f> 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


94  03 


20 
14 
60 
19 
b5 
IbO 
80 
220 
lib 
85 


370 


OA 


C  H 
CGH 


CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


NORMAN  G  ALEXANDER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIANA      -      APRIL  1980 
SPECIAL      VJEATHER  SUMMARY 


The  excessive  flooding  at  the  end  of  March  in  south- 
eastern Louisiana  was  further  aggravated  by  persis- 
tent frontal  activity  over  most  of  the  same  areas  for 
the  first  2  weeks  of  April.     Nearly  stationary  east- 
west  fronts  were  again  the  rule,  with  the  atmospheric 
circulation  patterns  of  late  March  more-or-less  re- 
peated again  and  again  during  early  April.  Fortu- 
nately,  the  atmospheric  circulation  pattern  broke 
down  near  the  middle  of  the  month,  and  the  final  2 
weeks  produced  only  modest  amounts  of  rainfall  over 
most  of  the  State. 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  April,  shows  the 
following  frequencies,  with  the  10-year  average  for 
1966-1975  included  for  comparison.     Average  frequen- 
cies for  May  are  also  shown. 

April 


1966-1975 

Synoptic  Weather  Type 

1980 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

6 

5 

Continental  High  (CH) 

26 

17 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

21 

12 

Coastal  Return  (CR) 

3 

10 

Gulf  Run  (GR) 

11 

35 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

13 

18 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

0 

Gulf  High  (GH) 

20 

4 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

47 

29 

Tropical  Index  (GR  +  FGR) 

24 

53 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR) 

34 

30 

In  synoptic  weather  type  terms,  the  Frontal  Overrun- 
ning (FOR)  frequency  of  21%  was  the  third  highest  for 
April  in  the  data  series  from  1963  to  date,  and  the 
Continental  Index  (CI)  frequency  of  47%  was  the 
second  highest  of  the  data  series.     At  the  same  time, 
the  Gulf  High  (GH)  percentage  of  20%  was  the  highest 
for  April.     The  CH,  FOR,  and  GH  weather  was  associ- 
ated with  unusually  strong  southward  penetration  of 
high-pressure  systems  to  the  Gulf  -  with  much  fair 
weather  during  the  latter  half  of  the  month.     At  the 
same  time,  the  Tropical  Index  (TI)  of  only  24%  was 
the  lowest  of  the  data  series.     Over  southeastern 
Louisiana,  therefore,  winds  with  a  northerly  compon- 


ent were  much  more  frequent  than  normal,  and  winds 
from  the  southeast  much  less  common  than  usual  during 
April.     Hence,  temperatures  were  below  normal,  and 
with  the  Storminess  Index  (SI)  above  normal,  percipi- 
tation  was  again  above  normal. 

For  the  month  as  a  whole,  temperatures  ranged  from 
about  2°  below  normal  over  southeastern  sections  to 
between  3  to  4°  below  normal  over  northern  and  west- 
ern sections  of  the  State.    Monthly  precipitation 
totals  ranged  from  less  than  3  inches  over  some  south- 
western sections  (much  below  normal)  to  more  than  21 
inches  over  a  narrow  band  extending  from  near  Houma 
and  Thibodaux  eastnortheastward  across  the  New  Orleans 
metropolitan  region.     The  March  and  April  precipita- 
tion added  together,  becomes  enormous  amounts  of 
precipitation  over  southeastern  Louisiana.  Again, 
there  is  a  narrow  belt  from  near  Thibodaux  to  New 
Orleans  with  2-month  totals  greater  than  32  inches. 
Much  of  the  March  and  April  rainfall  over  southeast- 
ern Louisiana  fell  during  the  last  5  days  of  March 
and  the  first  15  days  of  April. 

During  the  first  half  of  the  month  the  extremely 
heavy  precipitation  produced  2  flash  flood  crests  on 
most  of  the  rivers  and  waterways  of  southeastern 
Louisiana.     The  most  extensive  flooding  occurred  in 
Baton  Rouge  on  the  12th,  and  across  the  New  Orleans 
area  from  the  13th  to  the  15th.     Nine  Louisiana 
parishes  were  declared  eligible  for  flood  relief  aid. 

There  was  also  some  severe  weather  during  the  month. 
On  the  18th  large  hail  fell  over  some  sections  be- 
tween Baton  Rouge  and  New  Orleans,  piling  up  to  a 
depth  of  10  inches  in  the  vicinity  of  Livingston;  2 
tornadoes  were  also  spotted  near  Greenwell  Springs. 
On  the  25th  there  was  another  small  tornado  near 
Clinton. 

Groundwater  levels  rose  over  all  sections  except  for 
a  slight  decline  in  southwestern  sections,  and  soil 
moisture  was  adequate  to  excessive  just  about  every- 
where at  the  end  of  the  month.     The  heavy  precipita- 
tion, coupled  with  above  normal  discharges  within  the 
Mississippi-Atchafalaya  system,  are  expected  to  re- 
duce the  supply  of  crawfish  and  shrimp  for  the  1980 
season . 

Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  bS"?.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dally  Precipitation"  table ,  "Dally 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Mia  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequent ly ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack.  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  lo 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


OX 

0.1%  to  S 
OX 

oz 

oz 

oz 
ox 


-        No  record   in   the  "Supplemental  Data"   table,   "Dally  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data- 
*        Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days   record   is  missing.      See   "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate    but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be   published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual, 
issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  Instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle.  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 
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2.04 

lb 

.0 

0 

7 

3 

1 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

84 . 3 

b4  . 3 

74 

3 

S4 

2b 

50 

<5 

4 

288 

7 

0 

0 

0 

4  42 

.b2 

1  .87 

1 5 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

72 

.2 

4.4b 

95 

.0 

«      •  ( 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

84. b 

b1  .7 

73 

2 

83 

17 

48 

8 

2 

263 

10 

0 

0 

0 

7.00 

2.35 

lb 

.0 

0 

5 

3 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

82.1 

bl  .5 

71 

8 

1  . 1 

92 

28 

48 

10  + 

8 

22b 

2 

0 

0 

0 

b.02 

.  71 

3.05 

lb 

0 

0 

8 

2 

2 

HOMER  EXP  STATION 

8t  .bM 

b0.4M 

71 

DM 

30 

28  + 

48 

10  + 

13 

212 

3 

0 

0 

0 

5.28 

1  .8b 

lb 

.0 

0 

7 

4 

2 

MONROE  FAA  AP 

83  0 

b5  5 

74 

3 

1  .0 

<52 

31 

52 

1 0+ 

1 

287 

4 

0 

0 

0 

b  48 

1  .b8 

2  21 

1  b 

.0 

0 

7 

3 

2 

MONROE  NLU 

80 : 8 

b2:7 

71 

8 

88 

31* 

52 

10+ 

8 

227 

0 

0 

0 

0 

8!42 

4  !bO 

lb 

.0 

0 

8 

4 

2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

82.  7M 

b2. 1M 

72 

4M 

.2 

81 

27 

53 

10 

3 

241 

2 

0 

0 

0 

4.51 

-   1  .54 

2.03 

lb 

.0 

0 

b 

4 

1 

WINNFIELD  2  U 

83 . 7 

bl  .*3 

72 

g 

81 

2b 

48 

9 

2 

252 

2 

0 

0 

0 

7.74 

1  88 

4.10 

1  b 

]o 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

72 

5 

_  2 

b  .  48 

1.11 

.0 

It, 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

83. 4M 

b2.0M 

72 

7M 

.1 

83 

31 

48 

8 

4 

248 

5 

0 

0 

0 

8,01 

3.35 

4  .22 

lb 

0 

0 

8 

3 

3 

EPPS  b  HNW 

81  .4 

b2.7M 

72 

IM 

82 

30 

52 

8 

b 

231 

4 

0 

0 

0 

7.31 

2.63 

lb 

^0 

0 

8 

3 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

81  2 

b3  1 

72 

2 

1  5 

80 

28+ 

54 

1 0  + 

4 

234 

2 

0 

0 

0 

7  72 

3  28 

1  65 

1  b 

.0 

0 

1 1 

5 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

3^'.^ 

b4!2 

73 

0 

'.2 

80 

28 

54 

10 

1 

258 

1 

0 

0 

0 

b!48 

1  .hS 

3.' 12 

lb 

,0 

0 

8 

3 

2 

TALLULAH 

81  .b 

b2.8 

72 

2 

_ 

.2 

80 

28  + 

50 

10 

7 

23b 

2 

0 

0 

0 

8.05 

3.43 

3.02 

22 

,  0 

0 

10 

4 

2 

UlNNSBORO 

83 . 2 

b3.0 

73 

1 

3 

82 

28 

50 

10+ 

^ 

2b4 

3 

0 

0 

0 

b  80 

2  27 

2 . 72 

1  b 

.  0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

72 

,  Q 

7.41 

2  74 

.0 

III 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

82. '5 

bO.2 

71 

b 

81 

31  + 

48 

8 

7 

217 

4 

0 

0 

0 

b.13 

3.71 

lb 

0 

0 

7 

3 

1 

CONVERSE 

83. 2 

bl  .1 

72 

2 

82 

27 

47 

8 

7 

237 

1 

0 

0 

0 

b.b5 

4.00 

lb 

^0 

0 

7 

5 

1 

LEESVILLE 

B4 .  ? 

b3  2 

74 

1 

84 

27 

51 

0 

280 

5 

0 

0 

0 

4  53 

.8b 

1  b4 

1  b 

.0 

0 

7 

3 

1 

MANY 

84 '.4 

bl  !l 

72 

8 

82 

27  + 

4b 

8 

3 

253 

b 

0 

0 

0 

7!87 

3^45 

lb 

.0 

0 

6 

5 

2 

NATCHITOCHES 

64.5 

b3.S 

74 

2 

.  1 

83 

31  + 

52 

8 

2 

284 

7 

0 

0 

0 

6.43 

2.54 

3.b5 

lb 

0 

0 

8 

5 

3 

ROSEPINE  EXP  STATION 

84  1 

b3  2 

73 

7 

83 

27 

50 

5 

0 

277 

3 

0 

0 

0 

4  80 

1  78 

1  b 

0 

0 

^ 

4 

2 

DIVISION 

73 

1 

2 

b  42 

54 

.0 

til 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

83.2 

b3  3 

/3 

3 

83 

27 

52 

1 

2b5 

3 

0 

0 

0 

3 . 70 

1  . 38 

1  b 

0 

0 

7 

2 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

83 '.  7 

b3  b 

73 

7 

82 

27 

51 

1  0 

3 

28 1 

5 

0 

0 

0 

b '.  53 

3 '.  05 

1  b 

.0 

0 

8 

4 

2 

BOrCE  3  WNW 

84  8 

b4  5M 

74 

7M 

84 

2b 

51 

<9 

0 

302 

b 

0 

0 

0 

7 "  90 

2  85 

1  b 

.0 

0 

5 

4 

3 

BUNKIE 

84!2 

b4:7 

74 

5 

.3 

8b 

2b 

55 

8 

0 

300 

7 

0 

0 

0 

7!lb 

.70 

2'bO 

lb 

0 

0 

7 

5 

3 

GRAND  COTEAU 

85.0 

b5.5 

75 

3 

81 

2fe 

57 

10* 

0 

328 

2 

0 

0 

0 

11  .72 

b.44 

8.25 

16 

0 

0 

8 

3 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

83  4 

b4  3 

73 

81 

27 

55 

1 0  + 

0 

278 

2 

0 

0 

0 

5  34 

1  56 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

83^0 

64^2 

73 

b 

81 

27 

53 

10+ 

0 

27b 

1 

0 

0 

0 

3!b0 

1  !31 

lb 

,0 

0 

8 

2 

2 

MAMOU  4  S 

87.2 

b8.2 

77 

7 

84 

31 

58 

8 

0 

403 

8 

0 

0 

0 

12.12 

3,75 

lb 

Q 

Q 

8 

7 

4 

MELVILLE 

83.4 

b4.7 

74 

1 

- 

.3 

81 

28  + 

5b 

10 

0 

287 

3 

0 

0 

0 

8.80 

3.45 

5,43 

lb 

.0 

0 

b 

3 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

83. b 

b5.4 

74 

5 

83 

27 

5b 

1 0  + 

0 

304 

4 

0 

0 

0 

8.78 

3  .  bb 

1  b 

.0 

0 

8 

5 

4 

OLD  RIVER  LOCK 

83.0 

b3.8 

73 

4 

82 

28  + 

5b 

10 

0 

2bb 

2 

0 

0 

0 

5.72 

2.50 

lb 

0 

Q 

b 

3 

3 

OLLA  3  SSW 

82.  S 

bl  .3 

72 

1 

80 

31  + 

48 

10 

6 

23t 

2 

0 

0 

0 

8.1b 

4.48 

lb 

Q 

Q 

8 

3 

2 

WOOOHORTH  2  SE 

83 .  b 

b4  .  7 

74 

2 

82 

27 

53 

0 

285 

4 

0 

0 

0 

4  97 

.87 

2  42 

1  b 

0 

0 

2 

2 

DIVISION 

74 

2 

,  1 

7  35 

1  bb 

.0 

III 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

84. b 

b3  .  b 

74 

1 

0 

82 

27 

53 

1 0 

Q 

288 

b 

0 

0 

0 

9  43 

3  05 

1  7 

.0 

0 

(J 

_ 

_ 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

85  2 

b7  1 

7b 

2 

1  4 

83 

2b 

57 

10 

0 

352 

b 

0 

0 

0 

7  28 

2  89 

4 "  25 

1  b 

,0 

0 

7 

BOGALUSA 

84!5 

b3!b 

74 

1 

- 

.5 

83 

28 

52 

10 

0 

268 

5 

0 

0 

0 

13!38 

8!38 

4^22 

17 

.0 

0 

8 

b 

4 

CLINTON  5  SE 

82.1 

b3.0 

72 

b 

1.0 

80 

27 

52 

10 

0 

241 

1 

0 

0 

0 

b.81 

2.05 

2.07 

lb 

Q 

0 

7 

5 

3 

COVINGTON  4  NNW 

84. b 

b2.e 

73 

7 

- 

.4 

81 

2b 

48 

10 

0 

277 

3 

0 

0 

0 

11  .b7 

b.62 

4.05 

18 

'.0 

0 

b 

4 

4 

FRANKLINTON  3  SH 

84.8 

fa2.0 

73 

4 

83 

28  + 

50 

10 

0 

2b7 

7 

0 

0 

0 

1 1  .b3 

4  .54 

18 

.0 

0 

b 

5 

4 

HAMMOND  3  NU 

83. b 

b3.b 

73 

b 

.b 

81 

28  + 

51 

10 

0 

27b 

3 

0 

0 

0 

10.88 

b.lb 

3.48 

20 

Q 

Q 

8 

5 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

83. b 

b5.b 

74 

b 

82 

27 

55 

5 

0 

307 

4 

0 

0 

0 

10.06 

3.b5 

lb 

0 

0 

8 

5 

4 

SEIDELL  HSFO 

84  .0 

b5.b 

74 

8 

82 

27 

54 

1 0 

0 

313 

3 

0 

0 

0 

14.02 

3  80 

1  8 

:o 

0 

9 

^ 

^ 

DIVISION 

74 

1 

.  1 

10.58 

5.71 

.0 

III 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

84. 1M 

b5.7M 

74 

9M 

82 

27 

57 

8 

0 

318 

3 

0 

0 

0 

lb. 81 

11.66 

8.67 

lb 

.0 

0 

8 

5 

3 

DE  QUINCY  4  N 

84  .8 

b3  7 

74 

3 

82 

28  + 

53 

0 

284 

b 

0 

0 

0 

12  2b 

b.54 

4  23 

lb 

.0 

0 

8 

3 

DE  BIDDER 

84.7 

b3.^ 

74 

3 

83 

27 

54 

10+ 

0 

284 

5 

0 

0 

0 

7.38 

3. '50 

lb 

.0 

0 

7 

4 

2 

SEE 

REFE 

RENCE 

NOT 

ES  F 

)LLOUI 

NO  ST 

N  1 

NDE 

< 

2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

S  i 
"  ^ 

a  a 

i  * 

tt  o 

a  u. 

a 

S 
' 

° 

3 

° 

^  S 

I  o 

'C 

o  S 
O  Q 

NO 

.  OF  OATS 

a  a 
f-  z 
«  0 

0  u. 

_ 

a 
*^ 

° 

SNOH,  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX. 

MIN. 

uj  % 

■  0 

a 
? 

g 

s 

a 
I 

s 
s 

S. 

Sg 

Us 

°! 
ii 

ELIZABETH 

84  5 

63.9 

74 

2 

.1 

93 

27 

53 

9 

0 

291 

4 

0 

0 

0 

20 

1  .39 

3.20 

16 

Q 

Q 

8 

4 

2 

HACKBERRT  8  5SM 

82  *  2 

69.7 

7b 

.9 

90 

28 

60 

9 

0 

347 

1 

0 

0 

0 

92 

7.56 

5.05 

17 

'.0 

0 

8 

6 

4 

JENNINGS 

Bb'.O 

&4  0 

75 

0 

55 

10+ 

0 

319 

4 

0 

0 

0 

18 

30 

.0 

0 

4 

4 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

84.2 

67  J 

75 

7 

!5 

92 

26 

58 

9 

0 

337 

2 

0 

0 

0 

20 

71 

15^65 

15^67 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

OBERLIN  FIRE  TOMER 

84.2 

65.3 

74 

8 

93 

27 

55 

10 

0 

309 

3 

0 

0 

0 

12 

26 

4.18 

16 

0 

Q 

9 

6 

4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

83.5 

68  1 

75 

8 

91 

27 

60 

lOt 

343 

2 

0 

0 

0 

9 

03 

3  61 

^  J 

Q 

Q 

(, 

4 

3 

VERMILION  LOCK 

81  .S 

68  0 

75 

0 

90 

27 

58 

319 

1 

0 

0 

0 

11 

29 

5  37 

1  7 

Q 

Q 

9 

4 

2 

DIVISION 

75 

0 

2 

12 

73 

7  44 

.0 

s      *  s 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

84  5M 

65.3 

74 

.0 

92 

27 

56 

10* 

0 

314 

2 

0 

0 

0 

8 

04 

3.15 

2.72 

17 

.  0 

8 

4 

3 

FRANKLIN  3  NH 

83!8 

67.1 

75 

5 

.3 

93 

27 

bO 

9 

0 

331 

2 

0 

0 

0 

12 

99 

7.59 

5.00 

16 

.0 

0 

9 

9 

4 

JEANERETTE  EXP  STA 

82.9 

bb .  4 

74 

7 

92 

27 

59 

9 

0 

306 

2 

0 

0 

0 

11 

47 

6 . 75 

4.27 

.0 

0 

^ 

^ 

LAFAYETTE  FAA  AP 

66.6 

7^ 

-  .3 

92 

2b 

59 

9 

0 

305 

1 

0 

0 

0 

1  3 

52 

8.35 

10.38 

16 

Q 

9 

3 

1 

MORGAN  CITT 

83  7 

66.4 

-  .8 

92 

27 

b2 

10» 

0 

316 

2 

0 

0 

0 

58 

6.77 

7.2b 

17 

Q 

Q 

10 

4 

2 

NEM  IBERIA  5  NU 

QA 

■ 

bb  0 

92 

bO 

1  0 

0 

32b 

2 

0 

0 

0 

53 

'  -  bU 

Q 

Q 

1 0 

^ 

3 

DIVISION 

75 

0 

10 

86 

5  94 

.0 

s      «  > 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSCMO  CI 

81  .3 

bS  0 

75 

2 

07 
o/ 

2  7 

- 

n 

0 

0 

0 

0 

7 

02 

2  7b 

.0 

0 

7 

4 

3 

DELTA-BRETON  HL  REF 

79.7 

73 

8 

86 

27 

bO 

1  7 

0 

282 

0 

0 

0 

0 

7 

07 

^  ^ 

.0 

0 

3 

DONALDSONVILLE 

83. 2M 

67^2 

75 

2M 

-  .8 

91 

27 

59 

1 1 

0 

320 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

2^75 

17 

Q 

Q 

9 

4 

3 

GALLIANO 

83. b 

68.1 

75 

9 

93 

27 

60 

12« 

0 

344 

1 

0 

0 

0 

11 

44 

7.21 

17 

.0 

0 

10 

4 

2 

HOUMA 

84.4 

67  5 

76 

0 

' 

91 

60 

° 

345 

3 

0 

0 

0 

10 

29 

5  50 

6  22 

^  7 

.0 

0 

2 

NEU  ORLEANS  HSCMO  AP  R 

Sk.b 

69.2 

77 

9 

2.8 

93 

26 

57 

5 

0 

409 

6 

0 

0 

0 

9 

65 

5.45 

4.49 

16 

.0 

0 

9 

3 

3 

N  0  ADBON  USFO  CI  R 

84.7 

70.5 

77 

6 

2.0 

94 

26 

61 

10* 

0 

397 

8 

0 

0 

0 

7 

99 

3.83 

3.69 

16 

.0 

0 

10 

5 

2 

PARADIS  7  5 

84.4 

67.3 

75 

9 

91 

27» 

60 

10» 

0 

343 

3 

0 

0 

0 

12 

31 

7.42 

4.00 

16 

.0 

0 

8 

5 

5 

PLAQUEMINES  EXP  SIA 

84.8 

68.1 

76 

4 

92 

25 

58 

10 

0 

359 

4 

0 

0 

0 

12 

26 

4.82 

17 

.0 

0 

7 

5 

5 

RESERVE 

84.5 

66.5 

75 

5 

.3 

92 

27 

58 

10* 

0 

332 

2 

0 

0 

0 

10 

12 

5.22 

3.66 

17 

.0 

0 

7 

4 

4 

SAINT  BERNARD 

85. 0 

64.9 

75 

0 

94 

25 

55 

5 

0 

316 

3 

0 

0 

0 

9 

19 

3.39 

17 

.0 

0 

9 

5 

3 

THIBODAUX 

85.1 

66.0 

75 

6 

.8 

93 

27 

58 

1 

0 

336 

5 

0 

0 

0 

12 

78 

7.14 

6.77 

17 

.0 

0 

9 

5 

3 

DIVISION 

75 

6 

.3 

9 

82 

5.34 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLDUING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


1  12    13  14  15   16  17  18 


9  20  2 


22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


NORTHUESI  01 

SEIHUNT 
COTIOH  »«LLET 
GLOSTER  1  U 
H<NN>  3  S 
HOSSTON 

KEIIHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  <  ENE 
HtHSFIELD  3  USU 
HINOEN 

nOORINGSRORT  1  K 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEt  EXP  SIA 

ROBSON 

SHREVEPORT  OOUNTOUN 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HONER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TONER 

MARION 

nONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOUER 
STERLINGTON 
UINNFIELD  2  U 
UINONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  b  HNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  ST* 


UESI  CENTRAL  0' 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANt 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLACLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
SELAH  FIRE  TOUER 
BOTCE  3  UNU 
SUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAHOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VI  DAL  I A  2 
UOODUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TUR 

AMIIE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  S  SE 

COVINGTON  A  NNU 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NU 

KENTHOOO 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  6EN-HUR  EXP  STA 

OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SLIOELL  USFO 


a.10 
3.72 
i.W 
i.tl 
5.70 

5.97 

5.77 
G.30 
3.Gb 


7.b3 
G.4B 
B.42 
G.01 
4.51 


7.B7 
B.43 
4.10 

5.35 


3.70 
11.2') 
G.53 
7.50 
7. It 

10.45 
11  .72 
5.34 

3.  GO 
12.12 

4.  B 


B.35 
i.10 
5.05 
4.97 


10.00 
I3.3B 
5.54 
b.BI 
11  .G7 

B.35 
11  .37 
11  .63 
12.45 

7.10 

10. SB 

5.35 
11.00 
10.08 

12,14 
13.15 
11  .37 
14.22 
14.02 


.03  1.23  .05 


.02 
.03 


.40    .15  ,43 


,25    ,03  ,04 


,03  ,80  ,01 
,12  ,18 

,03    ,33  ,03 


,50    ,50  ,t0 


3,75  1,14 

1.37  ,24 
2,32  1 ,24 
4,70  ,52 
2,50 

2,1b  1 ,13 

2,10  ,30 

1  ,57  1  Ob 

3,15  1,05 

1,75  ,b7 

3.38  ,11 
1,45  ,10 
2,04  ,52 
2,00  ,bO 
1,50  ,74 

,56 


3,05  44 
3,55  ,b4 
1 ,5b  1 ,01 
2,70  ,b5 

1 ,57  1 ,1b 
2,21 

4,b0  ,22 
2,50  ,bO 
2,03  ,51 

,70  1 ,00 


3,5b 
4,10 

2,80 


4,22 

2,83 
1  ,85 
2,30 
3,12 


3,71 
4,00 
3,41 
2,70 
1  ,b4 


3,45  ,51 
3,b5  ,62 
1 ,78  1 ,05 
2,40  1 ,20 


1 ,38  1 ,25 
2,40  1 ,15 
3 , 05  1 , 20 
2,55  ,10 

2,  b0  1 ,42 

1  ,57  3,b3 

8 , 25  ,88 

1,45  1,15 

1 ,31  1.15 

3-75  1,10 

2,82  1 ,34 
5,43  1 ,3b 

3,  bb  1 ,bB 
2,50  1 ,33 
4,45  ,85 

3,78  2,b4 
3,20  3,02 
2,25  1,35 
1 ,b4  1 ,20 
2,42  1 ,15 


2,b1  2,52 
1  ,48  3  ,05 
2,20  2,5b 
1,50  ,b5 
4,25  ,40 

3,45  2,85 
1 ,80  4,22 
4,32  1 ,85 
2,07  2,02 
3,10  2,85 

2.50  3,35 
1,58  3,0b 
3,18  1 ,50 
3,80  3,00 
I  ,70  3  ,24 

2,73  2,bb 

2.  bO  2,55 

2.51  2.75 
3.47  3.01 

3.  b5  2.81 

1 .38  2.18 
.75  5.85 
1  .50  2  .52 
2.10  3.10 
1  .05  3.Bb 


,20  1 ,87  3,10 


,08     ,48  ,0b 


,45    ,02  ,03 


1  ,25 

,15  1  ,b5 
,70  3,72 
t,b1  1,28 
1,05  ,83 
4,05 


,05 


1 ,32  2,33 
4,54  1,18 
2,10  1 ,4b 


b,30  ,52 
2,70  2,40 
3,31  1,11 
1  ,55  3,75 
3,50  1 ,25 


1  ,24 

,3b 
1  ,05 


2,00 
,b8 
,07 


see  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SPRING* I  LIE  FIRE  TOUER 
mISON  3  EKE 
Z«CM«RY  2  Est 


SOUIHUESI  07 
•eSEVILLE 

CROKLET  EIP  SKIION 
OE  QUINCT  4  H 

01  BIDDER 
ELI2HBEIM 

M«C«BERRI  9  SSM 

JENNINGS 

KINDER  3  u 

L««E  CH«RLES  2  N 

L«KE  CHIRLES  NSO  tP 

LONG«ILLE 
MERHENTAU 
(1III1E  2  SE 
OIKOHLE 

OBEREIN  EIRE  TONER 

ROCKEFELLER  NL  REFUGE 

SUGARTONN 

SULPHUR 

lERHlLION  LOCK 

■INTON 


SOUTH  CENIRtL 

e«lOU  SORREL  LOCK 
BUITE  L»  ROSE 
C«R*ILLE  1  SN 
FRANKLIN  3  NN 
JEANERETTE  EIP  STA 

LAFAYETTE  FAA  AP 
HORGAN  CITY 
NEN  IBERIA  5  NN 
PLAtUENINE  2  N 


SOUTHEAST  01 

BOOTH* RLE  NSCHO  CI 
DELTA-8REI0N  NL  REF 
00NALD50N»ILLE 
GALLIANO 
GONJALES 

HOUMA 

NEN  ORLEANS  NSCNO  AP 
N  0  AD60N  NSFO  CI 
NEN  ORLEANS  ALGIERS 
NEN  ORLEANS  0  P  S  14 

NEN  ORLEANS  NATER  PLT 
NEN  ORLEANS  CITY  HALL 
NEN  ORLEANS  D  P  S  5 
NEN  ORLEANS  D  P  S  3 
NEN  ORLEANS  D  P  S  f> 

PARADIS  7  S 
PLASUEnlNES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  eERNARO 
THIBODAUK 


12.24 

k.ai 

7.42 


Ib.'il 
12.2b 
7.3') 
7.20 

It  .12 
18.30 
17.20 
11.45 
20.71 


•3.03 

20.31 
11 .2'i 
11.42 


13.44 

14.27 
8.04 
12.11 
1 1  .47 

13.52 
11  ,58 
7.53 
1.85 


10.21 
1  15 
7.11 
1.25 
7.81 

7.41 
1.71 
8.40 
8.53 
8.72 

12.31 
12.26 
10.12 
1.11 


.14  T 

I  .1 
1 .28 


1 .01 
.12 
.52 


.25  .21 
.02  .17 
.03  .14 


.15  3.00 
.03  1.62 

.02  1.31 

.05  .44 

.04    .27  .26 


.52  t.54  1.78 

.51  .23  .k5 

.il  .25  3.84 

.08  .11  .54 


.20  .25 
1.55  1.10 
1.03  1.54 


.02  .41  .28 
.05     to  .84 


3.60  2.30 
1.55  2.85 
1 .81  2.47 


2.25  5.10 

8.87  4.51 
4.23  4.05 
3.50  1 .45 
3.20  1 .40 

2.31  5.05 

7.88  5.37 
8.00  5.10 

12.00  4.75 
15.67  T 

5.10  3.15 
15.67  T 
3.40  2.26 
1.45  .13 
4.18  3.11 

.27  3.81 
3.65 

12.30  3.10 

.71  5.37 

1.08  6.18 


2.60  2.46 
4.25  3.60 
2.05  2.72 
5.00  .11 
1 .68  4.27 

10.36  .14 

,11  7,26 

1  ,28  2.60 

3,85  2.55 


2.76  1 .53 
5.42 

1 .30  2.75 
.03  7.21 

1.64  2.30 

.01  6.22 
4.41  1.30  2.23 
3.61  1 .11 

2.31  3.15 
2.33  3.00  .30 


2.06  2.76 
2.65  3.38 

2.85  3.01 
2.11  3.25 

2.86  3.16 

4.00  2.85 
2.25  ' .il 
3.25  3.66 
2.43  3.31 
,33  6.77 


.42 


.06  4.45 

.03  1 .12 
.01  I .36 


2.13 
1  .26 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1       ■  t 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

73 

75 

80 

79 

81 

87 

68 

81 

88 

77 

62 

83 

80 

68 

69 

69 

84 

86 

88 

79 

84 

82 

77 

63 

87 

87 

92 

83 

87 

87 

87 

81 

,  7 

MIN 

60 

80 

57 

51 

53 

54 

60 

60 

46 

47 

51 

70 

86 

61 

81 

61 

82 

83 

65 

63 

63 

82 

60 

60 

63 

70 

88 

87 

67 

71 

70 

61 

.0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

81 

82 

81 

81 

84 

86 

69 

88 

84 

80 

65 

87 

86 

88 

80 

79 

87 

89 

91 

90 

87 

83 

82 

85 

91 

92 

95 

93 

90 

90 

92 

36 

.  3 

MIN 

!>1 

82 

57 

57 

58 

53 

56 

64 

83 

46 

47 

70 

69 

68 

80 

63 

65 

62 

62 

68 

81 

59 

62 

57 

82 

73 

70 

67 

68 

71 

70 

62 

.2 

MINDEN 

MAX 

75 

78 

79 

79 

82 

86 

66 

80 

88 

77 

64 

83 

B7 

78 

74 

72 

83 

34 

68 

86 

83 

60 

78 

83 

89 

88 

91 

68 

89 

68 

69 

32 

,  4 

MIN 

bO 

81 

58 

58 

58 

57 

80 

83 

49 

50 

54 

71 

68 

63 

62 

63 

62 

63 

64 

83 

84 

61 

60 

81 

84 

89 

70 

69 

70 

69 

70 

62 

.3 

PLAIN  DEALING 

MAX 

72 

74 

78 

78 

81 

65 

84 

81 

85 

77 

84 

84 

78 

84 

67 

68 

79 

83 

88 

81 

83 

61 

77 

82 

86 

37 

90 

87 

88 

87 

88 

80 

.  6 

MIN 

58 

59 

55 

52 

52 

54 

57 

57 

47 

47 

50 

70 

84 

80 

60 

80 

81 

61 

63 

59 

58 

57 

57 

57 

62 

68 

67 

88 

87 

88 

87 

59 

.4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

75 

80 

61 

80 

81 

68 

85 

83 

70 

78 

85 

64 

80 

87 

76 

72 

62 

85 

83 

81 

84 

83 

79 

65 

90 

88 

92 

88 

90 

91 

90 

83 

.2 

MIN 

81 

81 

58 

58 

58 

56 

63 

83 

46 

49 

58 

70 

67 

82 

61 

82 

62 

64 

67 

65 

82 

80 

61 

61 

69 

89 

88 

89 

70 

69 

69 

82 

.5 

SHREVEPORT  USD  AP 

MAX 

77 

80 

78 

81 

87 

67 

62 

70 

76 

84 

83 

61 

83 

76 

74 

85 

68 

90 

84 

85 

82 

80 

65 

91 

89 

94 

89 

90 

90 

91 

93 

64 

.3 

IBS 

MIN 

81 

80 

58 

55 

57 

81 

85 

56 

50 

51 

70 

71 

68 

63 

65 

65 

65 

84 

69 

68 

85 

62 

61 

65 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

64 

.3 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

77 

78 

77 

83 

67 

68 

83 

70 

60 

87 

91 

87 

83 

80 

72 

83 

93 

91 

80 

84 

79 

80 

85 

91 

69 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

84 

8 

MIN 

80 

58 

58 

53 

54 

57 

85 

56 

49 

52 

67 

66 

67 

63 

82 

63 

81 

60 

68 

61 

61 

60 

57 

62 

71 

87 

87 

89 

86 

66 

70 

61 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

78 

78 

78 

79 

81 

65 

87 

77 

69 

74 

65 

87 

64 

83 

77 

73 

80 

64 

86 

78 

83 

80 

78 

80 

68 

87 

90 

39 

92 

89 

89 

82 

1 

MIN 

80 

80 

58 

53 

53 

58 

85 

62 

49 

49 

57 

70 

bb 

88 

63 

85 

64 

59 

66 

61 

61 

80 

59 

60 

89 

86 

65 

66 

68 

62 

69 

61 

5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

75 

78 

79 

77 

80 

84 

85 

80 

85 

75 

77 

84 

61 

83 

36 

89 

63 

82 

37 

78 

83 

81 

77 

90 

87 

90 

87 

90 

68 

89 

81 

6 

MIN 

80 

54 

52 

54 

57 

82 

56 

48 

46 

65 

62 

60 

64 

82 

83 

86 

62 

80 

60 

58 

58 

82 

85 

85 

88 

88 

89 

80 

4 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

7^ 

74 

60 

80 

65 

89 

81 

71 

75 

67 

91 

86 

64 

79 

75 

76 

62 

86 

78 

85 

75 

78 

82 

86 

90 

69 

91 

88 

B7 

89 

92 

83 

0 

MIN 

83 

82 

59 

59 

59 

81 

86 

61 

52 

52 

68 

71 

71 

88 

67 

87 

68 

85 

68 

65 

84 

65 

83 

87 

74 

70 

70 

71 

70 

71 

74 

65 

5 

MONROE  NLU 

MAX 

78 

77 

75 

77 

61 

84 

87 

71 

87 

72 

84 

88 

84 

33 

75 

72 

78 

82 

88 

76 

80 

74 

77 

84 

87 

86 

87 

86 

89 

33 

89 

30 

8 

MIN 

81 

82 

52 

58 

58 

59 

64 

62 

53 

52 

56 

70 

67 

66 

64 

65 

84 

61 

88 

82 

63 

80 

81 

62 

71 

68 

87 

68 

66 

69 

70 

62 

7 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

78 

79 

81 

79 

62 

88 

67 

79 

89 

77 

85 

67 

8b 

85 

76 

72 

80 

65 

89 

76 

83 

81 

79 

85 

89 

89 

91 

86 

69 

90 

62 

7 

MIN 

80 

81 

57 

55 

55 

58 

65 

57 

55 

53 

8b 

69 

67 

64 

81 

64 

67 

60 

86 

62 

63 

59 

56 

58 

70 

87 

86 

67 

68 

69 

62 

1 

UINNPIELD  2  H 

MAX 

80 

80 

79 

82 

65 

87 

84 

78 

77 

65 

89 

66 

82 

61 

78 

75 

82 

68 

84 

83 

81 

76 

64 

88 

87 

91 

88 

89 

88 

89 

90 

83 

7 

(It 

MIN 

59 

81 

58 

55 

53 

57 

83 

62 

46 

49 

88 

70 

69 

64 

62 

64 

83 

59 

bb 

60 

63 

82 

57 

60 

89 

66 

66 

67 

68 

84 

88 

81 

9 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

74 

80 

82 

85 

85 

82 

75 

75 

89 

88 

83 

83 

70 

30 

84 

87 

31 

83 

79 

84 

90 

91 

90 

91 

93 

83 

4 

MIN 

59 

58 

55 

57 

81 

68 

56 

49 

55 

70 

b7 

86 

64 

84 

65 

84 

b8 

61 

61 

81 

85 

67 

62 

59 

70 

62 

0 

EPPS  b  UNU 

MAX 

77 

80 

78 

78 

81 

83 

85 

75 

70 

72 

64 

86 

8b 

82 

78 

73 

78 

83 

68 

73 

62 

75 

77 

83 

81 

83 

69 

90 

90 

92 

91 

81 

4 

MIN 

82 

80 

5b 

56 

58 

60 

60 

80 

52 

54 

58 

89 

69 

68 

65 

65 

65 

63 

63 

82 

65 

83 

61 

62 

68 

70 

89 

71 

89 

82 

7 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

BO 

75 

75 

78 

60 

86 

88 

73 

70 

73 

67 

86 

85 

82 

75 

72 

77 

62 

88 

74 

81 

71 

78 

80 

87 

90 

88 

89 

90 

89 

89 

81 

2 

MIN 

5S 

59 

58 

58 

57 

59 

81 

80 

54 

54 

59 

87 

70 

64 

85 

64 

85 

63 

68 

63 

64 

63 

61 

62 

66 

66 

68 

70 

89 

70 

72 

63 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

75 

81 

77 

78 

81 

63 

84 

74 

72 

75 

84 

69 

87 

31 

83 

30 

72 

80 

87 

74 

81 

79 

78 

83 

87 

64 

89 

90 

89 

33 

69 

81 

7 

MIN 

83 

84 

58 

55 

57 

62 

85 

81 

55 

54 

62 

89 

71 

69 

69 

65 

65 

63 

84 

b2 

66 

65 

62 

85 

86 

67 

88 

70 

70 

69 

70 

64 

2 

TALLULAH 

MAX 

78 

78 

76 

79 

80 

65 

85 

74 

70 

74 

85 

69 

87 

82 

80 

77 

74 

82 

87 

72 

81 

75 

79 

82 

68 

98 

86 

90 

90 

68 

69 

81 

6 

MIN 

82 

59 

58 

59 

54 

57 

83 

82 

51 

50 

55 

69 

70 

6b 

67 

64 

b5 

61 

bb 

60 

83 

62 

80 

84 

70 

65 

83 

71 

68 

6b 

71 

82 

8 

UINNSeORO 

MAX 

78 

80 

80 

60 

83 

67 

88 

77 

72 

78 

86 

68 

89 

83 

87 

80 

75 

82 

37 

73 

82 

60 

80 

84 

87 

86 

89 

92 

90 

89 

90 

83 

2 

III 

MIN 

82 

80 

57 

52 

55 

57 

84 

61 

50 

50 

59 

70 

71 

89 

87 

68 

b4 

61 

68 

61 

64 

62 

6' 

63 

68 

85 

67 

69 

70 

70 

71 

83 

0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

77 

78 

80 

79 

83 

85 

87 

61 

70 

79 

75 

90 

35 

83 

7b 

72 

82 

83 

69 

79 

85 

81 

79 

85 

90 

88 

91 

88 

39 

39 

91 

82 

9 

MIN 

58 

80 

55 

52 

51 

53 

81 

82 

48 

49 

56 

70 

68 

80 

60 

60 

62 

58 

64 

60 

84 

59 

55 

57 

62 

87 

83 

86 

86 

68 

68 

80 

CONVERSE 

MAX 

77 

79 

81 

79 

82 

85 

85 

80 

71 

78 

64 

87 

68 

89 

62 

75 

62 

84 

88 

30 

64 

77 

79 

84 

89 

88 

92 

86 

67 

88 

87 

83 

2 

MIN 

58 

80 

55 

58 

54 

54 

57 

62 

47 

50 

53 

70 

69 

84 

62 

b4 

81 

62 

65 

82 

60 

81 

58 

59 

85 

70 

67 

87 

68 

88 

87 

61 

1 

LEESVILLE 

MAX 

7'3 

83 

83 

60 

83 

87 

88 

78 

86 

82 

65 

89 

87 

85 

80 

79 

77 

68 

88 

79 

85 

80 

82 

87 

91 

92 

94 

B8 

90 

89 

90 

84 

9 

MIN 

80 

82 

55 

80 

54 

57 

83 

65 

51 

52 

68 

72 

72 

85 

85 

bb 

63 

59 

66 

63 

85 

85 

58 

82 

71 

74 

87 

65 

65 

84 

83 

83 

2 

MANY 

MAX 

79 

81 

81 

82 

63 

88 

87 

81 

77 

82 

90 

85 

84 

66 

79 

77 

81 

68 

90 

30 

86 

77 

80 

85 

92 

90 

92 

39 

89 

89 

90 

64 

4 

MIN 

80 

82 

56 

55 

52 

56 

62 

62 

46 

49 

55 

80 

71 

62 

83 

65 

83 

58 

60 

61 

81 

63 

57 

81 

71 

70 

65 

67 

68 

bb 

67 

81 

1 

NATCHITOCHES 

MAX 

61 

82 

82 

81 

65 

88 

89 

80 

73 

80 

87 

85 

88 

63 

79 

77 

77 

63 

89 

30 

85 

30 

80 

87 

91 

91 

93 

91 

90 

90 

93 

84 

5 

MIN 

81 

82 

59 

81 

57 

83 

85 

86 

52 

54 

61 

71 

71 

64 

84 

60 

84 

61 

87 

65 

85 

62 

59 

64 

b8 

71 

69 

89 

89 

66 

70 

83 

9 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

78 

80 

62 

78 

83 

86 

88 

76 

85 

80 

84 

87 

87 

82 

81 

78 

74 

85 

87 

62 

87 

80 

82 

67 

88 

91 

93 

90 

86 

68 

89 

84 

1 

I          1  1 

MIN 

80 

84 

57 

81 

50 

80 

85 

88 

52 

53 

52 

70 

70 

85 

85 

88 

62 

60 

65 

64 

88 

68 

59 

63 

89 

74 

70 

66 

86 

64 

70 

83 

2 

CENTRAL  05 

ALEXANOR I A 

MAX 

82 

82 

79 

83 

65 

88 

75 

76 

79 

84 

87 

85 

82 

81 

78 

72 

82 

38 

78 

64 

79 

31 

88 

87 

90 

93 

90 

87 

89 

39 

83 

2 

MIN 

80 

80 

58 

58 

58 

59 

83 

64 

52 

53 

57 

70 

70 

88 

86 

88 

63 

60 

64 

84 

67 

84 

59 

63 

70 

71 

83 

67 

67 

87 

70 

b3. 

3 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 

79 

62 

82 

79 

83 

61 

89 

78 

72 

78 

85 

90 

86 

83 

84 

80 

73 

82 

69 

77 

65 

81 

32 

88 

68 

87 

92 

90 

90 

89 

91 

83. 

7 

MIN 

81 

83 

59 

58 

56 

80 

83 

82 

52 

51 

87 

78 

69 

68 

66 

85 

63 

59 

6b 

60 

65 

88 

59 

61 

70 

83 

67 

68 

85 

67 

70 

83 

60YCE  3  MNH 

MAX 

83 

62 

80 

63 

87 

90 

76 

35 

79 

83 

88 

88 

82 

81 

30 

73 

82 

67 

79 

84 

89 

81 

87 

86 

90 

94 

91 

89 

89 

90 

MIN 

82 

82 

57 

61 

81 

84 

86 

60 

51 

53 

66 

68 

89 

66 

66 

64 

64 

82 

b3 

84 

83 

63 

64 

72 

73 

88 

70 

88 

72 

70 

64! 

5 

BUNK  IE 

MAX 

80 

64 

81 

78 

32 

85 

88 

78 

BO 

77 

79 

89 

90 

83 

88 

80 

70 

83 

80 

86 

84 

81 

62 

86 

68 

96 

91 

91 

90 

90 

91 

84. 

2 

MIN 

82 

83 

82 

62 

59 

81 

85 

68 

55 

58 

83 

88 

68 

86 

68 

82 

64 

82 

60 

84 

67 

65 

82 

86 

68 

75 

70 

89 

67 

70 

70 

64, 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES  ^Z'r^ 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

o 
cr 

] 

J 

4 

c 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1 3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

1 8 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

UJ 

5 

GRAND  COTEAU 

MAX 

82 

84 

81 

62 

86 

86 

87 

67 

80 

83 

66 

Bb 

61 

86 

81 

81 

60 

87 

84 

64 

82 

63 

85 

87 

89 

91 

69 

88 

67 

68 

90 

65 

.0 

MIN 

b2 

63 

bO 

bl 

61 

64 

64 

68 

57 

57 

67 

be 

71 

65 

67 

65 

b4 

64 

68 

64 

67 

64 

b4 

65 

72 

74 

70 

69 

bB 

69 

b9 

65 

.5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

76 

83 

80 

7b 

80 

65 

86 

78 

75 

78 

85 

90 

89 

69 

86 

82 

73 

81 

87 

74 

84 

80 

80 

65 

67 

68 

91 

89 

86 

88 

89 

83 

.4 

MIN 

b4 

64 

62 

59 

60 

61 

63 

64 

55 

55 

5b 

65 

b7 

69 

70 

62 

b5 

65 

67 

65 

65 

66 

b3 

63 

bl 

72 

70 

70 

88 

68 

89 

64 

.3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

T> 

83 

81 

76 

83 

85 

87 

76 

76 

77 

84 

67 

87 

63 

63 

80 

71 

81 

87 

77 

82 

78 

80 

86 

67 

69 

91 

68 

69 

87 

69 

63 

.0 

MIN 

bl 

65 

54 

b2 

64 

66 

bb 

64 

53 

53 

59 

b9 

70 

66 

66 

67 

b5 

62 

65 

bb 

67 

65 

60 

63 

b4 

70 

b9 

67 

b5 

68 

69 

64 

.2 

MAMOU  4  S 

MAX 

Bb 

85 

82 

84 

69 

91 

91 

62 

78 

84 

86 

88 

65 

87 

83 

83 

64 

90 

90 

Bb 

86 

67 

88 

69 

90 

93 

93 

89 

89 

91 

94 

87 

.2 

MIN 

64 

64 

63 

b5 

62 

65 

b9 

65 

59 

b2 

69 

72 

73 

69 

69 

67 

b7 

6e 

71 

b7 

69 

67 

67 

74 

7b 

7b 

74 

70 

b9 

70 

73 

68 

.2 

MELVILLE 

MAX 

78 

82 

82 

82 

62 

86 

86 

79 

83 

60 

85 

89 

89 

80 

83 

81 

b8 

79 

86 

75 

62 

80 

BO 

65 

88 

84 

91 

91 

66 

88 

90 

83 

.4 

MIN 

b2 

b4 

60 

60 

57 

61 

b5 

66 

57 

56 

65 

b7 

b7 

68 

68 

67 

b3 

62 

69 

b2 

64 

63 

62 

64 

b6 

74 

70 

68 

66 

b9 

70 

64 

.7 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

78 

81 

61 

78 

32 

65 

85 

80 

62 

80 

8b 

90 

91 

82 

81 

83 

b9 

80 

66 

74 

82 

80 

83 

85 

66 

90 

93 

89 

88 

89 

89 

83 

.6 

MIN 

b2 

64 

64 

58 

56 

62 

bl 

66 

b2 

56 

b5 

69 

70 

70 

70 

65 

b4 

64 

65 

b4 

67 

67 

64 

65 

b9 

73 

70 

70 

66 

70 

88 

65 

.4 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

78 

82 

61 

78 

82 

85 

8b 

76 

82 

78 

85 

87 

68 

80 

64 

83 

70 

76 

66 

71 

63 

79 

81 

85 

87 

88 

92 

92 

68 

86 

89 

83 

.0 

MIN 

bO 

62 

61 

60 

59 

59 

b3 

65 

bO 

56 

57 

67 

68 

66 

66 

65 

b4 

64 

65 

bl 

63 

66 

62 

63 

b4 

71 

b9 

69 

67 

68 

b7 

83 

.8 

OLLA  3  SSH 

MAX 

80 

80 

80 

78 

81 

65 

8b 

79 

70 

75 

85 

89 

87 

82 

82 

80 

74 

Bl 

87 

76 

83 

84 

78 

85 

89 

87 

90 

89 

69 

89 

90 

82 

.9 

MIN 

58 

60 

56 

55 

54 

55 

bO 

60 

49 

48 

5b 

70 

70 

65 

65 

65 

b3 

58 

b7 

60 

61 

62 

58 

60 

bb 

b7 

66 

67 

65 

65 

b9 

bl 

.3 

HOODHORTH  2  SE 

MAX 

BO 

82 

79 

79 

64 

85 

86 

74 

80 

78 

82 

88 

87 

B3 

82 

79 

70 

82 

Bb 

85 

62 

63 

81 

86 

90 

90 

92 

89 

86 

89 

90 

83 

.6 

III 

MIN 

62 

60 

60 

58 

62 

b5 

65 

53 

55 

b7 

70 

72 

67 

6b 

65 

b5 

61 

b8 

bb 

68 

65 

60 

64 

b7 

73 

70 

66 

67 

68 

71 

84 

.7 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMI  TE 

MAX 

80 

64 

90 

80 

63 

66 

87 

63 

84 

65 

8b 

88 

90 

65 

62 

83 

70 

82 

87 

74 

82 

83 

82 

86 

88 

90 

92 

91 

90 

89 

90 

84 

.6 

MIN 

b3 

b3 

60 

55 

55 

61 

b3 

66 

bO 

53 

5b 

68 

68 

69 

70 

64 

b4 

62 

bb 

bl 

61 

b5 

66 

63 

bb 

71 

67 

67 

66 

65 

b7 

63 

.6 

BATON  ROUGE  USO  AP 

MAX 

83 

81 

81 

83 

65 

86 

64 

65 

79 

86 

89 

69 

61 

83 

Bb 

76 

62 

67 

79 

84 

60 

64 

Bb 

88 

90 

93 

91 

90 

68 

90 

90 

85 

.2 

MIN 

b5 

b9 

b3 

62 

59 

64 

b9 

67 

bO 

57 

b7 

73 

71 

69 

70 

b7 

b5 

64 

b7 

b5 

67 

be 

67 

66 

72 

7b 

71 

72 

66 

69 

71 

67 

.1 

BOGALUSA 

MAX 

BO 

84 

82 

79 

60 

84 

88 

85 

86 

76 

64 

89 

91 

83 

82 

65 

71 

62 

87 

75 

61 

64 

83 

87 

68 

88 

91 

93 

90 

90 

89 

84 

.5 

MIN 

64 

b3 

54 

54 

55 

64 

65 

bO 

52 

55 

69 

70 

70 

70 

b5 

b3 

64 

b5 

b4 

62 

b5 

66 

63 

b7 

69 

67 

69 

68 

65 

87 

63 

.6 

CLINTON  5  SE 

MAX 

75 

80 

76 

78 

80 

82 

85 

79 

63 

76 

84 

88 

89 

60 

82 

81 

b7 

81 

87 

72 

82 

80 

81 

83 

8b 

87 

90 

89 

87 

85 

8b 

82 

1 

MIN 

b1 

b2 

59 

58 

55 

60 

62 

b2 

bO 

52 

b3 

69 

69 

69 

b9 

b3 

b3 

60 

65 

bO 

62 

b5 

64 

61 

bb 

71 

57 

68 

65 

65 

67 

63 

0 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

81 

60 

81 

82 

85 

88 

87 

65 

81 

82 

85 

66 

65 

82 

90 

77 

81 

66 

83 

82 

81 

61 

66 

87 

86 

91 

90 

87 

88 

86 

87 

84 

6 

MIN 

b2 

b3 

bO 

59 

51 

58 

59 

b3 

bl 

49 

b3 

67 

69 

69 

bB 

b4 

63 

62 

65 

b3 

61 

b5 

65 

62 

b4 

68 

65 

67 

64 

64 

85 

62 

6 

FRANKLINTON  3  SU 

MAX 

85 

77 

7<i 

81 

66 

90 

86 

97 

79 

63 

68 

89 

62 

81 

83 

b9 

81 

86 

75 

79 

84 

63 

87 

90 

69 

92 

93 

92 

93 

89 

92 

84 

8 

MIN 

b2 

b2 

bO 

54 

53 

59 

61 

65 

55 

50 

b4 

65 

68 

69 

68 

b3 

63 

59 

65 

bl 

61 

67 

67 

61 

b5 

68 

65 

51 

63 

63 

b4 

62 

0 

HAMMOND  3  m 

MAX 

7<? 

81 

80 

62 

92 

86 

88 

84 

64 

79 

eb 

87 

98 

82 

81 

61 

71 

82 

66 

73 

82 

81 

82 

85 

87 

88 

91 

91 

67 

90 

67 

63 

6 

MIN 

b2 

65 

58 

55 

54 

61 

61 

64 

60 

51 

67 

68 

71 

67 

b9 

63 

62 

61 

66 

b7 

63 

66 

66 

63 

85 

71 

66 

68 

64 

64 

65 

63 

6 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

77 

81 

80 

60 

82 

85 

82 

64 

85 

79 

84 

68 

90 

92 

82 

82 

70 

80 

88 

74 

84 

78 

86 

85 

87 

89 

92 

90 

89 

86 

90 

83 

b 

MIN 

b3 

b5 

b3 

68 

55 

61 

61 

b5 

b2 

56 

b6 

70 

71 

69 

70 

65 

62 

63 

69 

b3 

66 

67 

67 

65 

b7 

73 

69 

69 

65 

87 

69 

65 

b 

SLIOELL  WSFO 

MAX 

78 

82 

81 

62 

83 

64 

8b 

65 

85 

62 

83 

61 

66 

82 

94 

63 

72 

61 

84 

7b 

84 

62 

85 

86 

68 

89 

92 

91 

90 

68 

67 

64 

0 

I          1  1 

MIN 

b4 

b5 

b2 

57 

55 

63 

b3 

70 

bO 

54 

b7 

71 

73 

73 

69 

65 

64 

65 

b5 

6b 

63 

65 

69 

68 

b9 

70 

66 

69 

68 

67 

68 

65 

b 

SOUTHWEST  07 

CROMLET  EXP  STATION 

MAX 

77 

83 

83 

61 

62 

87 

69 

85 

67 

76 

82 

86 

82 

91 

87 

82 

60 

88 

77 

85 

92 

82 

85 

92 

69 

69 

97 

88 

84 

1 

MIN 

62 

b4 

b4 

62 

59 

64 

64 

b7 

57 

59 

bB 

71 

71 

68 

b7 

64 

65 

b9 

64 

66 

64 

64 

67 

72 

68 

67 

70 

70 

65 

7 

OE  QUINCt  i  N 

MAX 

75 

81 

84 

63 

82 

66 

88 

86 

85 

61 

8b 

66 

86 

83 

64 

81 

70 

66 

87 

81 

87 

81 

80 

86 

90 

92 

92 

92 

90 

89 

90 

84 

8 

MIN 

57 

bl 

57 

60 

56 

62 

bl 

67 

53 

54 

b3 

68 

72 

65 

b5 

65 

b4 

60 

b9 

62 

67 

65 

59 

64 

70 

73 

69 

67 

66 

65 

67 

63 

7 

OE  RIDDER 

MAX 

77 

81 

8b 

82 

82 

66 

89 

78 

85 

94 

85 

87 

66 

86 

80 

79 

74 

85 

87 

81 

66 

77 

81 

68 

90 

91 

93 

90 

69 

69 

90 

84 

7 

MIN 

bl 

b2 

59 

60 

60 

61 

b5 

69 

54 

54 

55 

b7 

70 

66 

bb 

67 

b3 

61 

b2 

b7 

68 

66 

61 

60 

bl 

73 

70 

69 

69 

67 

67 

63 

9 

ELIZABETH 

MAX 

78 

62 

85 

80 

65 

86 

89 

77 

87 

80 

84 

87 

87 

64 

63 

81 

71 

84 

88 

76 

87 

7b 

83 

84 

88 

91 

93 

90 

89 

89 

91 

84 

5 

MIN 

61 

63 

59 

64 

57 

62 

64 

66 

53 

59 

bO 

b9 

71 

67 

b5 

68 

65 

60 

61 

64 

68 

bb 

61 

62 

b4 

b5 

67 

67 

67 

67 

68 

63 

9 

HACKBERRY  9  SSH 

MAX 

80 

77 

84 

83 

82 

84 

63 

79 

62 

76 

62 

62 

82 

80 

64 

80 

73 

78 

81 

60 

83 

79 

83 

83 

85 

81 

69 

90 

86 

66 

85 

62 

2 

MIN 

64 

67 

b7 

67 

65 

66 

b8 

70 

60 

64 

74 

73 

73 

68 

b7 

be 

b5 

70 

be 

68 

72 

70 

70 

74 

74 

7b 

77 

74 

75 

74 

72 

69 

7 

JENNINGS 

MAX 

77 

84 

82 

65 

85 

86 

90 

85 

87 

65 

85 

68 

85 

84 

89 

88 

78 

63 

65 

83 

88 

83 

84 

87 

89 

92 

93 

90 

88 

88 

66 

86 

0 

MIN 

5b 

5b 

bl 

60 

60 

60 

63 

64 

55 

55 

b4 

b9 

b9 

67 

b7 

b4 

b2 

62 

b4 

63 

63 

b3 

62 

62 

70 

74 

74 

67 

67 

69 

72 

64 

0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

81 

8b 

64 

64 

86 

67 

81 

65 

80 

63 

85 

64 

80 

87 

81 

7b 

79 

84 

79 

85 

81 

83 

83 

8b 

86 

92 

90 

87 

67 

88 

86 

64 

2 

MIN 

b2 

b5 

bl 

63 

62 

63 

b7 

63 

56 

59 

71 

72 

bB 

66 

b6 

66 

b5 

b5 

69 

67 

69 

bb 

64 

71 

75 

75 

73 

71 

72 

be 

73 

67 

1 

OBERLIN  FIRE  TOUER 

MAX 

77 

82 

85 

84 

83 

88 

89 

77 

76 

87 

83 

Bb 

65 

60 

85 

81 

74 

82 

67 

7b 

85 

81 

84 

86 

88 

91 

93 

89 

87 

68 

90 

84 

2 

MIN 

bl 

b5 

58 

bl 

59 

63 

b4 

68 

56 

55 

be 

70 

71 

66 

85 

66 

b4 

b2 

69 

b3 

75 

b4 

60 

b5 

71 

74 

69 

67 

67 

b7 

69 

65 

3 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

MAX 

74 

60 

84 

84 

63 

85 

85 

80 

64 

80 

62 

82 

83 

79 

68 

80 

71 

61 

87 

78 

85 

65 

84 

65 

Bb 

66 

91 

90 

67 

69 

88 

83 

5 

MIN 

b5 

b7 

b7 

b5 

64 

67 

b6 

68 

60 

60 

69 

73 

73 

69 

b5 

67 

64 

66 

69 

6b 

67 

be 

67 

b9 

74 

75 

74 

72 

71 

71 

72 

66! 

1 

VERMILION  LOCK 

MAX 

75 

7b 

83 

62 

63 

84 

84 

79 

84 

79 

81 

82 

83 

80 

64 

82 

71 

65 

80 

78 

62 

7b 

82 

84 

83 

87 

90 

67 

85 

85 

84 

61 . 

9 

III 

MIN 

64 

67 

b7 

b5 

62 

64 

67 

68 

58 

60 

70 

74 

74 

68 

bb 

65 

65 

66 

68 

6b 

67 

be 

68 

70 

72 

74 

75 

74 

74 

70 

73 

68. 

Q 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SU 

MAX 

77 

63 

83 

82 

63 

65 

87 

83 

86 

84 

64 

86 

88 

61 

81 

83 

62 

88 

74 

61 

84 

81 

8b 

87 

69 

92 

91 

86 

87 

66 

64 

5 

MIN 

b3 

64 

b2 

56 

56 

63 

b3 

65 

63 

56 

66 

64 

b9 

61 

b9 

65 

63 

68 

70 

62 

70 

b5 

67 

b5 

b8 

70 

71 

69 

67 

89 

69 

65! 

3 

FRANKLIN  3  NM 

MAX 

81 

83 

61 

83 

63 

85 

83 

85 

60 

80 

63 

85 

80 

82 

63 

79 

64 

67 

79 

83 

75 

80 

65 

85 

88 

92 

93 

88 

86 

67 

89 

83 

Q 
1 

b3 

65 

63 

b2 

61 

64 

bb 

67 

60 

65 

67 

72 

72 

67 

67 

66 

bb 

66 

67 

63 

67 

67 

69 

88 

70 

74 

73 

7) 

70 

72 

70 

67! 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

76 

81 

83 

81 

84 

87 

67 

80 

8b 

80 

81 

63 

84 

80 

85 

81 

72 

80 

67 

72 

84 

75 

81 

65 

85 

68 

92 

90 

87 

8b 

88 

82 

MIN 

64 

66 

b5 

bl 

62 

b3 

b5 

66 

59 

60 

62 

71 

73 

67 

67 

66 

b3 

65 

70 

63 

65 

66 

b3 

b9 

70 

72 

74 

71 

70 

70 

71 

66 ! 

4 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

80 

81 

81 

81 

83 

85 

61 

63 

79 

80 

83 

64 

79 

83 

81 

75 

79 

85 

76 

82 

76 

84 

84 

65 

88 

92 

87 

67 

86 

86 

68 

82 , 

9 

MIN 

b3 

bb 

b5 

62 

62 

b7 

63 

65 

59 

60 

b9 

71 

71 

68 

67 

65 

b5 

65 

66 

64 

64 

61 

bB 

67 

72 

7b 

71 

70 

70 

71 

72 

66. 

b 

MORGAN  CITY 

MAX 

78 

80 

83 

62 

83 

64 

85 

80 

89 

81 

62 

64 

65 

79 

87 

82 

78 

80 

86 

79 

82 

78 

61 

85 

67 

BB 

92 

91 

87 

89 

87 

63. 

7 

MIN 

62 

64 

64 

65 

62 

62 

b4 

6b 

83 

62 

b4 

70 

72 

65 

67 

69 

64 

64 

70 

65 

6b 

bb 

64 

69 

70 

73 

73 

b9 

67 

bS 

70 

6b. 

4 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

MAT  nao 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13   14  15 


16   17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30  31 


NEU  IBERIA  5  NU 
■  It 

SOUTHEAST  0 
BOOTHVILLE  USCMO  CI 
DELTA-BRETON  WL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 
N  0  A060N  USED  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


7fe  85  65 
(>3    bl  b3 


7S  81 
(.5  hb 


7b  7B 
b3  b3 


81  83 
bb  65 


79  81 
(.7  bS 


81  82 
be  bb 


83  84 
88  b4 


78  80 
70  b4 


60  81 
bO  b5 


78  80 
b7  b6 


82  60 
b7  b3 


80  81 
bt  b1 


7S  85 
b2  b4 


62  63  87 
b4    81  b2 


80  82  85 
87    b2  b7 


81  79  80 
b5    b3  87 


82  82  84 
b4    b1  b2 


64  82  85 
83    bO  b5 


65  85  6b 
b2    bO  84 


83  68  91 
82    57  88 


79  82  84 
84    b1  bb 


83  64  88 
bO    83  88 


82  84 
88  bb 


84  82  87 
80    56  83 


81  83  65 
58    55  b4 


85  85  87 
bO    81  82 


67  62  65 
83    b3  b1 


80  84  75 
89    88  82 


76  78  63 
88    bb  bb 


67  63 
bb    87  83 


68  63  87 
87    88  b5 


88  83  86 
b3    b8  b4 


87  89  62 
70     70  82 


80  89  88 
80    87  72 


79  80 
82  86 


85  80  62 
89    b7  b4 


84  80  81 
b5    81  8b 


88  76  6b 
b4    84  87 


82  83  8b 
b4    b5  70 


85  92  92 
70     73  74 


89    87  89 
71    89    71  70 


79  82 
b1  b1 


6b  88 
bO  73 


82  65 
b6  70 


8b  67 
88  88 


8b  85 
85  87 


85  85 
85  88 


64  84 

88  70 


82  8b 
58  72 


83  68 
58  87 


89  64  90 
bb    b7  b3 


80  80 
71  71 


66  67 
72  71 


65  83 
72  71 


65  83 
72  86 


85  68 
75  73 


80  81 
73  70 


64  82 
71  88 


84  85 
71  bS 


87  62 
71  89 


68  81 
70  71 


88  82 
72  87 


76  60 
b5  b5 


78  78 
73  bO 


82  71 
88  85 


82  79 
89  85 


84  79 
70  85 


61  63 
70  89 


80  83 
88  70 


82  80 
85  85 


76  82 
84  b7 


62  77 
88  84 


80  80 
83  b3 


84  70 
87  85 


79  61 

73  70 


81  60 
73  89 


8b  81 
71  b9 


88  61 
70  87 


82  85 
72  73 


85  62 
89  87 


65  83 
89  b6 


88  87 
70  b4 


85  62 
b7  85 


88  78 
81  85 


80  83 
86  75 


78  81 
89  89 


79  82 
88  72 


80  62 
bb  70 


82  87  89 
bb    b8  71 


87  89 
72  75 


83  6b 
be  70 


76  63 
b7  b9 


67  89 
b3  70 


60  85 
87  87 


84  87 
75  73 


69  91 
73  73 


89  93 
75  74 


89  91 

74  72 


93  91 
75  72 


94  92 

79  77 


91  91 

75  72 


91  90 
70  70 


84  83  85 
71     71  71 


89  87 
73  73 


89    8b  85 


72    70    72  70 


68  65  65 
70    88  71 


89  91 
70  73 


89  92 

73  75 


90  91 
72  89 


91  93 
73  72 


71     88    89  70 


87  8b  87 

88  85  84 


B4.8 
88. 0 


81  .3 
b9.0 


79.7 
87.9 


83.2 
87.2 


63.8 
88.1 


64.4 
87.5 


8b. b 
b9.2 


84.7 
70.5 


84.4 

b7.3 


84.8 
86.1 


84.5 
88.5 


85.0 
84.9 


85.1 
bb.O 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

MAY  t^eo 


DAY 

OF  MONTH 

u 

STATION 

o. 

r 

ac 

Ui 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

to 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

* 

CALHOUN  EXP  STATION 

(  INI 

4 

MAX 
MIN 

72 
hi 

75 
b7 

74 
bb 

7b 
b5 

77 
b5 

77 
b5 

80 

b7 

7b 
70 

72 
63 

80 

b2 

81 
65 

82 

72 

80 
72 

79 
72 

7b 
71 

70 

7b 
7C 

81 

84 

70 

77 
71 

82 
71 

77 
70 

78 
69 

81 

b9 

83 
71 

84 

75 

8b 

75 

85 

7  7 

8! 

77 

88 

7* 

87 

7i 

79 
70 

5 

CLINTON  5  SE 

(  INI 

4 

MAX 
MIN 

71 
64 

7b 
bb 

7b 
b8 

77 
b7 

81 

bb 

82 

b7 

84 

69 

78 

72 

83 

70 

83 

b8 

84 
68 

87 
73 

87 
7b 

79 
75 

80 
74 

77 

73 

6E 

81 

73 

74 
69 

80 
6E 

76 
71 

80 
71 

79 
71 

81 
71 

83 
71 

85 
75 

84 

7? 

87 
7? 

B8 

75 

88 

7^ 

80 

70 

7 

CROHLEY  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

78 
bb 

85 

b7 

SO 

72 

91 
71 

S2 
bS 

90 
b9 

90 
71 

85 
72 

86 
bb 

87 
b7 

87 
71 

91 

73 

89 
74 

82 
74 

87 
71 

- 

69 

84 

87 
70 

77 
70 

87 
69 

81 
70 

83 
70 

9b 

7C 

- 

- 

93 
76 

90 
75 

90 
7^ 

95 

7i 

9( 

71 

b 
0 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

74 
bb 

81 
b7 

77 
69 

80 
b8 

8b 
b8 

83 
68 

84 

b9 

83 

b9 

87 
70 

80 
b7 

81 

67 

85 
71 

84 
74 

7b 
72 

79 
71 

7b 

74 

67 

78 
70 

72 
69 

79 
69 

72 
68 

76 
68 

83 
71 

84 

71 

8b 

72 

90 
7^ 

87 
7b 

SI 

7t> 

SO 
7b 

85 
76 

81 

70 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

(  INI 

4 

MAX 
MIN 

75 
bb 

80 
b2 

78 
b7 

7b 
b7 

79 
b7 

80 
68 

83 
b9 

75 
70 

70 
b4 

79 
b4 

79 
65 

84 

70 

85 

71 

80 
73 

80 
72 

75 

72 

70 

84 

70 

75 
71 

81 
72 

75 
70 

78 
69 

80 

b& 

83 
71 

84 

75 

85 
75 

83 
74 

85 
74 

97 

75 

89 
75 

80 

0 
8 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

(  INI 

4 

MAX 
M I N 

72 
b3 

77 
b3 

T) 
b5 

78 
b3 

80 

b3 

82 
63 

82 
bb 

82 
70 

75 
bO 

84 

bO 

82 
63 

80 
7 1 

75 
b9 

84 

b3 

7b 
b3 

71 
bb 

eo 

66 

86 
bb 

87 
68 

81 
71 

84 

70 

81 
68 

82 
68 

85 

b7 

86 

bS 

84 

73 

93 

73 

89 

75 

74 

75 

93 

82 
6  7 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

72 
bb 

78 
b') 

78 
70 

78 
bb 

81 
bb 

80 
b8 

79 
68 

74 
69 

72 

b5 

78 
65 

81 
bb 

85 
72 

81 
SO 

80 
74 

80 
74 

77 
72 

72 
69 

77 
69 

82 
71 

75 
72 

78 
71 

76 
71 

74 

70 

78 
70 

81 
73 

80 
74 

82 
79 

89 
78 

85 
79 

8b 
79 

85 
76 

79 
71 

2 
3 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

71 
bb 

75 
b7 

7b 
b7 

79 
b5 

81 
65 

82 
bb 

83 
b8 

73 
69 

70 
b4 

81 
62 

81 
b5 

83 
72 

80 
73 

7b 
73 

83 
73 

75 
70 

71 
69 

79 
69 

82 
67 

74 
69 

77 
68 

73 
69 

7b 
b9 

80 
b8 

80 
70 

80 
73 

85 

72 

8b 
74 

8b 
7b 

87 
7b 

86 

77 

79 
b9 

1 
4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY  OF 

^ONTH 

^  cr  o 

o  °  2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t        >  ■ 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 

.  1 0 

.  1 1 

.  1  b 

.  1 5 

.22 

.24 

.22 

.15 

.  15 

.2b 

.26 

.  14 

.05 

.15 

.07 

.19 

.11 

.24 

.23 

.  1 1 

.  1  7 

.15 

.  lb 

.25 

.21 

.  12 

.29 

.21 

.30 

.28 

.3b 

5.93 

UINO 

50 

4b 

28 

lb 

31 

32 

50 

40 

27 

44 

13b 

90 

b5 

51 

34 

74 

70 

40 

30 

15 

15 

50 

1  7 

3b 

54 

24 

35 

3b 

be 

b2 

59 

1425 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.  12 

.  1 1 

.  1 ' 

.  33 

.o; 

.2C 

.19 

.09 

.15 

.22 

.21 

.19 

.  1 1 

.11 

.13 

.09 

.lb 

.24 

.09 

.18 

.  1  7 

.12 

.22 

.18 

.15 

.27 

.21 

.23 

.24 

.20 

5.288 

HIND 

12 

19 

18 

19 

lb 

15 

28 

15 

37 

20 

38 

28 

23 

1  7 

25 

32 

27 

]  I 

17 

10 

12 

28 

22 

IB 

13 

1 1 

17 

1 1 

14 

1b 

14 

bOb 

«      s  s 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.1C 

.20 

.2; 

.21 

,24 

.14 

.09 

.15 

.25 

.27 

.31 

.18 

.  1 1 

.  15 

.23 

.05 

.lb 

.lb 

.18 

.21 

.22 

.lb 

.23 

.29 

.29 

.  30 

b.09B 

HINO 

27 

37 

31 

25 

21 

31 

39 

22 

b5 

3b 

72 

57 

70 

35 

3b 

59 

50 

31 

27 

18 

18 

39 

25 

24 

2b 

18 

35 

18 

48 

48 

57 

1 145 

sit 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.33 

.25 

.41 

.07 

.15 

.28 

.34 

.28 

.24 

.lb 

.lb 

.21 

.34 

.37 

.14 

.21 

.19 

.2b 

.29 

.  1  7 

.29 

.38 

UINO 

40 

52 

35 

34 

41 

37 

4b 

40 

49 

31 

b7 

80 

b7 

35 

32 

88 

77 

1  b 

41 

41 

18 

25 

35 

27 

27 

18 

21 

19 

29 

35 

31 

1234 

MAX 

77 

Sb 

87 

88 

88 

88 

92 

87 

8b 

88 

91 

91 

92 

B2 

8b 

83 

75 

83 

93 

75 

93 

80 

88 

91 

94 

9b 

101 

94 

94 

95 

98 

88.5 

MIN 

b4 

b5 

bb 

b2 

b1 

b3 

b5 

bb 

b2 

b7 

b4 

70 

71 

70 

70 

b7 

bb 

b7 

70 

b5 

bb 

72 

b8 

70 

70 

72 

74 

72 

70 

70 

72 

b7.b 

SOUTHEAST  09 

HOUnA 

EVAP 

.00 

.35 

.25 

.20 

.25 

.22 

.24 

.25 

.29 

.19 

.20 

.27 

.14 

.20 

.09 

.lb 

.Ob 

.00 

.lb 

.08 

.14 

.20 

.2b 

.18 

.21 

.2b 

.2b 

.24 

.25 

5.998 

HIND 

51 

42 

25 

40 

2b 

5b 

42 

54 

48 

30 

49 

b4 

bO 

27 

53 

80 

85 

22 

48 

b5 

19 

25 

48 

34 

2b 

32 

27 

29 

38 

45 

144 

1434 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1980 


C  T  A  T  T  n  M 

b  1  A  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

PHI  1  M  T  V 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcrD\/rD 
UDbLH V tn 

TEMP. 

PRECIP. 

□. 
LiJ 

SPECIAL 
{SEE  NOTESI 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

1 0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  EIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

1 P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

1 80 

8A 

8A 

f-l 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

l-l 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

04fc2 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

054fc 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

33 

9 1 

03 

65 

8A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

9 1 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

05fc5 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

1  9 

1 5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

Obi  7 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

1  05 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0b39 

05 

LA  SALLE 

0  1 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BETHANY 

0786 

01 

CADDO 

32 

23 

94 

03 

370 

BA 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

M I D 

M I D 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

Ob 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1 232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92 

4  3 

1 1 0 

M I D 

M 1 0 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1 287 

05 

AVOYELLES 

o  u 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  3b5 

08 

ST  MARTIN 

1  7 

91 

4 1 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHI TA 

o  ^ 

31 

92 

20 

1 80 

8A 

8A 

8A 

CGH 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  5b5 

08 

IBERVILLE 

30 

1  P 

91 

07 

25 

8A 

8A 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1  891 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

0 1 

1  80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  lOLEWILD  EXP  STA 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
VIDALIA  2 
V  INTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOOOWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9013 
9319 
9357 
9375 
9480 
9803 
980b 
9809 
98b5 
9930 


LAFOURCHE 

VERMIL ION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


29  48 

29  47 
31  35 

30  12 

30  3fe 

31  5f> 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  49 

92  12 

91  2fe 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


20 
14 
f>0 
19 
65 
IbO 
80 
220 
lib 
85 


C  H 
CGH 


CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LOUISIANA      -      MAY       19  8  0 
SPECIAL       WEATHER  SUMMARY 


Frontal  activity  during  the  1st  two-thirds  of  May 
produced  above  normal  rainfall  over  much  of  the  State. 
Ground  water  levels  rose  over  most  of  the  State  due 
to  high  rainfall  and  stream  stages. 

The  heaviest  rainfall  occurred  over  the  southwest  and 
south  central  zones  on  the  15th  and  16th.  Rainfall 
was  3  to  4  times  above  the  May  normal  over  these 
areas.     The  National  Weather  Service  at  Lake  Charles 
airport  set  a  new  record  rainfall  in  a  24-hour  period 
with  16.88  inches  recorded  on  the  15th  and  16th.  The 
greatest  reported  total  was  22.05  inches  in  downtown 
Lake  Charles. 

Six  Louisiana  parishes  were  declared  eligible  for 
flood  disaster  relief.     Civil  Defense  estimated  $25, 
000,000  damage  to  homes  and  businesses.  Agricultural 
losses  were  estimated  at  $10,000,000.     Soybeans  had 
to  be  replanted  and  some  of  the  rice  crops  was  lost 
due  to  the  flooding. 

The  same  frontal  system  spawned  a  tornado  that  killed 
a  woman  in  Jarreau,  near  New  Roads,  on  the  16th.  Two 
tornadoes  tore  through  a  trailer  home  in  Fort  Neces- 
sity injuring  4  persons. 

Winds  of  60  miles  per  hour  and  golf  ball  size  hail  at 
Baton  Rouge  downed  trees  and  produced  damage  to  homes 
and  Automobiles.     Heavy  rains  caused  some  street 
flooding  in  the  city. 

There  was  some  more  flooding  in  the  Slidell  area  with 
spot  flooding  on  the  19th.     On  the  same  date  2  per- 
sons were  injured  and  2  buildings  unroofed  in  Reserve 
and  dozens  of  other  reports  of  minor  damage.  In 
Lacombe  in  St.  Tamany  Parish  a  tornado  smashed  a 
mobile  home. 

The  southern  and  central  portions  of  the  State  were  not 
the  only  areas  hit  by  the  stormy  weather.     There  was 
considerable  street  and  underpass  flooding  in  Shreve- 
port  on  the  15th  when  over  2  inches  of  rain  fell  in 
less  than  1  hour.     Severe  thunderstorms  occurred  over 
parts  of  the  northeast  and  north  central  Louisiana  on 
the  15th,   16th,  and  the  19th  with  isolated  tornado 
touchdowns.  * 

Except  for  a  few  areas  of  very  light  precipitation. 


the  last  part  of  the  month  was  warm  and  dry.  High 
pressure  aloft  kept  frontal  activity  to  the  north- 
west and  east  of  Louisiana. 

Mean  temperatures  during  the  first  quarter  of  the 
month  ranged  from  3  to  6°  below  normal  in  the  north 
to  1°  below  normal  in  the  south.     The  mean  position 
of  the  polar  front  was  south  in  the  central  Gulf  of 
Mexico  during  this  period. 

During  the  second  quarter  the  mean  position  of  the 
polar  front  moved  northward  astride  the  Gulf  coast 
producing  means  of  1  to  3°  above  normal  in  the  south 
to  1°  below  in  the  north. 

Means  were  mostly  1  to  3°  above  normal  during  the 
third  quarter  with  the  polar  front  across  the  cen- 
tral and  south  portions  of  the  State. 

A  high  pressure  ridge  aloft  during  the  last  part  of 
the  month  kept  frontal  activity  west,  north  and  east 
of  Louisiana  causing  means  to  be  1  to  5°  above 
normal . 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  May,   1980  shows  the 
following  frequencies,  with  the  10-year  average  for 
1966-75  included  for  comparison.     Average  frequen- 
cies for  June  are  also  shown. 


May 


1966-1975 

Synoptic  Weather  Type 

1980 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

6 

6 

Continental  High  (CH) 

10 

22 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

10 

12 

Coastal  Return  (CR) 

23 

11 

Gulf  Return  (GR) 

26 

26 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

23 

17 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

1 

Gulf  High  (GH) 

3 

5 

Continental  Index  (CH  +  FOR) 

20 

34 

Tropical  Index  (GR  +  FGR  +  GTD  +  GH) 

52 

49 

Storminess  Index  (FOR  +  FGR  +  GTD) 

33 

30 

LOUISIANA      -      MAY  1980 
SPECIAL      FATHER  SUMMARY 


For  the  month  as  a  whole  the  synoptic  weather  type 
frequencies  are  relatively  similar  to  the  longterm 
averages,  with  the  exception  that  the  Contintental 
Index  (CI)  was  well  below  average.     A  dramatic  change 


in  the  circulation  pattern  began  about  May  21st. 
After  this  date  there  was  little  to  no  signinicant  rain 
across  Louisiana,  and  this  same  pattern  has  contin- 
ued well  into  June. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


AddlClonal  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  IrT  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Stat  ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dally  Precipitation"  table ,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houraa 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 
:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


0% 

O.U  to  S 

0% 
0% 

0% 

07. 

07. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No   record   In  the   "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than    10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   b  t   may   vary   slightly   f rem   the   amounts   to   be   published    later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed     in    a    shelter    located    a    few    feet    above    sod-covered    ground ;    however ,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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Climatological  Data 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

LOGANSPORT  4  ENE 

102 

DATE 

27 

LOWEST  TEMPERATURE: 

ASHLAND  2  S 

52 

DATE 

10 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 

CLINTON 

7.21 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 

HACKBERRY  8  SSW 

.&4 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION: 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

4  .5^ 

DATE 

23 

SUPPLEMENTAL  DATA 


WIND 

ISPEEO  -  M.P.H.  1 

RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION 

T  OF 

LE  SUNSHINE 

E  (TENTHSl 
«ER 

E  TO  SUNSET 

RESULTANT 
DIRECTION 

RESULTANT 
SPEED 

FASTEST 
MILE 

DIRECTION  OF 
FASTEST  MILE 

DATE  OF 
FASTEST  MILE 

STANDARD  OF  TIME 

CENTRAL 

TRACE 

o 

2.00 

AND  OVER 

TOTAL 

00 

Ob 

12 

18 

S  " 

SUNRISI 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

21 

2 

h 

b.2 

35  +  + 

34 

19 

82 

87 

55 

59 

0 

4 

3 

0 

1 

1 

9 

4  . 

9 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

ig 

4 

7.b 

2'5  +  + 

31 

20 

94 

97 

b2 

b9 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

88 

4  . 

3 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

22 

3 

0 

7.4 

2b  +  + 

31 

ig 

81 

84 

59 

b2 

2 

1 

4 

1 

1 

0 

9 

79 

5. 

7 

SHREVEPORT  WSO  AP 

19 

4 

7.5 

24  +  + 

32 

08 

83 

87 

5fe 

54 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

7 

79 

4  . 

7 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPl TATION 

AVERAGE 
MAXIMUM 

5  — 

a  a 
a  o 

HIGHEST 

»- 

3 

o 

DEGREE  DATS 

COOLING 
DEGREE  DATS 

NO 

,  OF  DAYS 

DEPARTURE 
FROM  NORMAL 

S 

SNOW,  SLEET 

NO 

OF  DAYS 

MAX. 

MIN. 

MAX,  DEPTH 
ON  GROUND 

Q 

i 

a 
o 

g 

o 

S 

S„ 

r? 

"  * 

'! 

o  a 

o 

SIS 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

S0.5M 

b9.9M 

80 

.2M 

98 

28 

5b 

10 

0 

460 

22 

0 

0 

0 

4,08 

1  .66 

23 

.0 

0 

4 

4 

1 

LOGANSPORT  4  ENE 

95.2 

b9.8 

82 

5 

102 

27 

5b 

10 

0 

533 

28 

0 

0 

0 

1 .86 

-   1  .97 

1  .12 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

MINDEN 

32 . 1 

70.  b 

81 

.  4 

2.1 

1  oc 

28 

57 

10 

0 

496 

25 

0 

0 

0 

3.05 

.41 

1  ,51 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

PLAIN  DEALING 

90.7 

67.9 

79 

.3 

,5 

98 

28 

55 

10 

0 

437 

22 

0 

0 

0 

2.57 

-  .71 

1.10 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

92.2 

70 . 4 

81 

3 

99 

28 

5E 

1  0 

0 

496 

26 

0 

0 

0 

4  .02 

1  .86 

21 

.0 

0 

4 

4 

1 

SHREVEPORT  USD  AP  R 

94.1 

72.7 

83 

4 

3,2 

100 

27 

61 

1 1  + 

0 

560 

27 

0 

0 

0 

2.60 

-  .74 

1  .21 

20 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

81 

4 

2.2 

3.03 

-  .40 

.  0 

s         ■  1 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

93.2 

69 . 2 

81 

2 

100 

27 

55 

10 

0 

492 

27 

0 

0 

0 

4  . 34 

2.41 

22 

,0 

0 

3 

3 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

91  .b 

68. 9 

80 

3 

,6 

99 

28 

54 

10 

0 

4b7 

23 

0 

0 

0 

1  ,91 

-  1  .b7 

.77 

20 

,0 

0 

5 

1 

0 

HOMER  EXP  STATION 

90. 4M 

68. 9M 

79 

7M 

98 

28 

55 

10 

0 

448 

21 

0 

0 

0 

5,45 

3,97 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

MONROE  EAA  AP 

93.0 

72.2 

82 

6 

2,5 

99 

27  + 

60 

10 

0 

535 

25 

0 

0 

0 

1 ,83 

-  1 . 98 

,97 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONROE  NLU 

90. B 

70.1 

80 

5 

99 

28 

5b 

10 

0 

470 

20 

0 

0 

0 

1 .88 

.83 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

92.3 

68.6 

80 

5 

1  ,5 

101 

28 

5b 

10 

0 

472 

24 

0 

0 

0 

2.13 

-  1  .7b 

.80 

23+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

u I  wnf  I fi  n  5  u 

ntFinr  ILLU    c  H 

91.9 

68,2 

80 

1 

.3 

98 

27 

54 

10 

0 

458 

25 

0 

0 

0 

2.58 

-  1  .80 

1  .75 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

80 

7 

1.3 

2,87 

-  1  ,07 

.  0 

>       t  s 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

93. bM 

70. 9M 

82 

3M 

1.8 

100 

27 

58 

10 

0 

531 

0 

0 

0 

1  ,89 

-  1  ,b3 

.80 

19 

.0 

0 

3 

? 

0 

EPPS  b  HNH 

92.7 

70,2 

81 

5 

99 

28 

54 

10 

0 

503 

24 

0 

0 

0 

1  ,33 

.83 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

92 . 3 

70.9 

81 

6 

1  .0 

98 

27t 

bO 

10 

0 

50b 

24 

0 

0 

0 

2,03 

-  1 , 58 

.81 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

91  .0 

70.4 

80 

7 

1  .1 

97 

8 

57 

10 

0 

479 

22 

0 

0 

0 

3,91 

,37 

2.85 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

TALLULAH 

91.5 

70  . 1 

80 

8 

2.0 

98 

1  9 

55 

to 

0 

480 

24 

0 

0 

0 

1  , 83 

-  1,70 

,62 

20 

,0 

0 

3 

2 

0 

u  1  MKiCRnpn 

w  1  rti\3Dunu 

93.3 

70,1 

81 

7 

1  .8 

100 

28 

55 

10 

0 

508 

27 

0 

0 

0 

3.51 

-     ,  10 

2,81 

23 

,0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

81 

4 

1  .4 

2.42 

-1,15 

.0 

1       s  > 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

92.1 

66.8 

79 

5 

100 

28 

52 

10 

0 

445 

25 

0 

0 

0 

1 ,43 

1  ,03 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

92.0 

68.7 

80 

4 

98 

28 

5b 

11  + 

0 

4b9 

24 

0 

0 

0 

1  .30 

1  30 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

LEESVILLE 

94  . 3 

69.1 

81 

7 

2.6 

101 

28 

5b 

10 

0 

50b 

27 

0 

0 

0 

1  .03 

-  3,30 

,65 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

MANY 

93.5 

69.1 

81 

3 

100 

28 

57 

11 

0 

49b 

28 

0 

0 

0 

2.19 

1  ,96 

21 

0 

0 

2 

1 

1 

NATCHITOCHES 

94  .2 

71.2 

82 

7 

2 . 3 

101 

28 

59 

1 0 

0 

540 

27 

0 

0 

0 

2.07 

-  1  ,87 

,63 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

93.2 

68.9 

81 

1 

100 

28 

58 

10 

0 

489 

25 

0 

0 

0 

1  .90 

1  ,06 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

81 

1 

1  .6 

1  ,65 

-  2,45 

.  0 

SSI 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

92,5 

69.9 

81 

2 

100 

28 

59 

10 

0 

494 

23 

0 

0 

0 

1  ,53 

.90 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

BELAH  FIRE  TOWER 

93.5 

69.4 

61 

5 

100 

28 

57 

10 

0 

500 

28 

0 

0 

0 

3,10 

1  ,10 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

BOYCE  3  WNW 

94.3 

71  .0 

82 

7 

101 

28* 

b1 

10 

0 

538 

26 

0 

0 

0 

1  ,3b 

,55 

22 

0 

0 

4 

1 

0 

BUNK  IE 

94.0 

71.3 

82 

7 

2 . 5 

99 

28 

59 

1 0 

0 

535 

28 

0 

0 

0 

1,31 

-  3,73 

,65 

23 

0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  COTEAU 

92. b 

70.4 

81 

5 

96 

30 

60 

10 

0 

500 

27 

0 

0 

0 

3,53 

-  1  . 73 

2.50 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

93.5 

71  .3 

82 

4 

98 

28* 

59 

10 

0 

529 

28 

0 

0 

0 

2,84 

1  .98 

23 

,0 

0 

3 

1 

1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

92. b 

70 .  7 

81 

7 

100 

28 

60 

1 1  + 

0 

508 

26 

0 

0 

0 

1  ,00 

.75 

23 

0 

0 

2 

1 

0 

MAMOU  4  S 

95.2 

73.6 

84 

4 

99 

27 

63 

10 

0 

589 

28 

0 

0 

0 

1  ,18 

.58 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

MELV I LLE 

91  .5 

70.4 

81 

0 

1  . 1 

96 

18 

59 

10 

0 

485 

22 

0 

0 

0 

3  84 

-  .52 

1  45 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

91  .8 

70.5 

81 

2 

96 

19t 

60 

10 

0 

490 

21 

0 

0 

0 

3,84 

1  ,63 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

91  .3 

69 . 3 

80 

3 

96 

9 

57 

1 0 

0 

4bb 

22 

0 

0 

0 

4  ,  b9 

1  .88 

20 

.  0 

0 

5 

4 

3 
1 

OLLA  3  SSW 

92.1 

68.1 

30 

1 

98 

28 

55 

10 

0 

460 

25 

0 

0 

0 

5,43 

4,31 

23 

.0 

0 

3 

2 

WOODWORTH  2  SE 

93.8 

70.9 

82 

4 

100 

28 

59 

10 

0 

532 

27 

0 

0 

0 

1  ,42 

-  3.05 

1,10 

20 

,0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

81 

8 

1  .8 

2,70 

-  1  .71 

,0 

s      s  s 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

92. b 

68.6 

80 

6 

.7 

9b 

29+ 

58 

11  + 

0 

477 

25 

0 

0 

0 

3,21 

1  96 

24 

,0 

0 

5 

1 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

92.1 

71  .8 

82 

0 

1  ,7 

9b 

17 

60 

10 

0 

514 

25 

0 

0 

0 

5,35 

1  58 

2.93 

19 

,0 

0 

5 

2 

2 

BOGALUSA 

92.9 

69 . 1 

81 

0 

.  4 

99 

28 

58 

1 1  + 

0 

487 

27 

0 

0 

0 

1  ,  bB 

-  3.22 

.  78 

9 

0 

0 

4 

1 

0 

CLINTON  5  SE 

90.3 

69.1 

79 

7 

.4 

95 

19+ 

57 

10 

0 

448 

19 

0 

0 

0 

5,25 

.50 

2.73 

23 

.0 

0 

5 

4 

1 

COVINGTON  4  NNW 

91  .7 

67.4 

79 

6 

,0 

97 

30 

5b 

1 1 

0 

444 

26 

0 

0 

0 

3,94 

-  1  .bO 

1  .53 

23 

,0 

0 

3 

2 

ERANKLINTON  3  SW 

93.7 

bb.5 

80 

1 

100 

27 

55 

10 

0 

460 

26 

0 

0 

0 

2.50 

1  .04 

23 

.  0 

0 

5 

2 

1 

HAMMOND  3  NW 

91  .1 

b8 . 0 

79 

6 

.  3 

95 

29 

56 

1 0 

0 

447 

23 

0 

0 

0 

4  .50 

-  .08 

1  ,05 

18 

0 

0 

7 

5 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

91  .4 

b9.5 

80 

5 

9b 

30 

59 

12  + 

0 

471 

22 

0 

0 

0 

3.59 

1  94 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

CI  i nn  1  usFn 

91  .0 

71  .9 

81 

5 

9b 

13 

60 

1 1 

0 

502 

22 

0 

0 

0 

1  .55 

.80 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

80 

5 

.8 

3.51 

-  1  .33 

.0 

s      s  s 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

92. 1 

71  .b 

81 . 

9 

97 

19 

61 

1 1  + 

0 

512 

23 

0 

0 

0 

1  .55 

-  3.74 

.80 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

OE  OUINCY  4  N 

93.1 

b9.1 

81 . 

1 

101 

28 

58 

10 

0 

491 

27 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

DE  RIDDER 

92.4 

69.9 

81 . 

2 

100 

28 

61 

12  + 

0 

494 

26 

Q 

Q 

1  .45 

1.12 

21 

,0 

0 

2 

1 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOU,  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

STAT  ION 

MAX. 

niN. 

UJ 

UJ 

S  5 

o  ° 

5  o 

5 

g 

S„ 

S  E 

°  i 

5  « 

E 

a 

5  5 

o  5 

'i 

's 

; 

o 

o 

g 

■<  £ 

-  ^ 

* 

o 

I  S 

s  s 

11 

sa 

O  S 

° 

S 

c  <=> 

- 

tL 1 ZA0E  TH 

13. t 

70.1 

82 

0 

2.1 

100 

28* 

59 

to 

0 

51b 

28 

0 

0 

0 

1 

04 

-  3.94 

.45 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

HACKBERRr  8  SSM 

89.5 

75.8 

82 

7 

2.2 

9b 

28 

b7 

10 

0 

53b 

15 

0 

0 

0 

b4 

-  3.73 

.4b 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

JENNINGS 

•31  .!, 

72.0 

81 

8 

.9 

97 

28 

b3 

1U 

0 

511 

24 

0 

0 

0 

70 

-  4.30 

.43 

10 

0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

90.8 

72.3 

81 

b 

.9 

97 

30  + 

b3 

10 

0 

505 

20 

0 

0 

0 

1 

30 

-  3.74 

.4b 

20 

'.0 

0 

3 

0 

0 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

92 . 8 

70 . 3 

81 

ss 

28 

bO 

10 

" 

505 

25 

0 

0 

0 

5b 

3  59 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

90.9 

74,6 

82 

8 

94 

30* 

b7 

11* 

0 

540 

25 

0 

0 

0 

2 

78 

2.04 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

VERMILION  LOCK 

89.5 

72.8 

81 

2 

9b 

27 

b3 

10 

0 

492 

17 

0 

0 

0 

2 

32 

1  .01 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

61 

8 

1.3 

1 

93 

-  2.89 

.0 

1      t  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

91  .b 

71  .1 

81 

4 

1  .1 

9b 

9 

b2 

11» 

0 

497 

22 

0 

0 

0 

3 

13 

-  1.58 

1  .80 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

FRANKLIN  3  NM 

90.8 

72.9 

81 

9 

1  .7 

95 

30* 

b4 

12» 

0 

514 

24 

0 

0 

0 

2 

24 

-  3.77 

.97 

21 

0 

0 

3 

2 

0 

JEANERETTE  EXP  STA 

90. 8M 

71  .4M 

81 

1M 

95 

9 

b2 

1 1 

0 

488 

22 

0 

0 

0 

1 

94 

-  4.07 

.b3 

23 

'.0 

0 

4 

2 

0 

LAFAYETTE  FAA  AP 

90  5 

72  5 

8 1 

1  0 

S5 

1 8 

20 

0 

0 

0 

3£> 

~  2  25 

9b 

20 

.0 

0 

3 

3 

0 

MORGAN  CITY 

91  il 

71  .2 

81 

2 

!i 

95 

14 

b4 

11 

0 

492 

25 

0 

0 

0 

1 

95 

-  3!71 

!91 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEU  IBERIA  5  NU 

91 .8 

71.1 

81 

5 

98 

30 

84 

12* 

0 

500 

23 

0 

0 

0 

2 

54 

1  .95 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

81 

4 

1  .0 

2 

3b 

-  3.03 

.0 

>       *  I 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSCMO  C! 

88.2 

73. (. 

80 

9 

93 

30 

b7 

1 1 

0 

484 

8 

0 

0 

0 

3 

59 

.94 

27 

0 

Q 

7 

4 

0 

DELTA-BRETON  HL  REF 

85.9 

75.1 

80 

5 

88 

29 

70 

28* 

0 

4b9 

0 

0 

0 

0 

2 

30 

1  .30 

9 

'.0 

0 

3 

1 

1 

DONALDSONVILLE 

91  5 

72  3 

8 1 

g 

95 

28 

b3 

1 0 

Q 

513 

24 

0 

0 

0 

29 

1  70 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

GALL  I ANO 

89!7M 

72!6M 

81 

2M 

94 

29 

b5 

1 1 

0 

49b 

17 

0 

0 

0 

4 

24 

1  !05 

28 

0 

Q 

7 

4 

1 

HOUMA 

90.3 

71  .3 

80 

8 

.5 

93 

29* 

b2 

1 1 

0 

483 

23 

0 

0 

0 

2 

35 

-  4.37 

.75 

21 

'o 

0 

5 

2 

0 

NEW  ORLEANS  HSCMO  AP  R 

93.3 

73.3 

83 

3 

2.9 

97 

30 

b5 

1 1 

0 

554 

2b 

0 

0 

0 

3 

b9 

-  1  .05 

1 .49 

17 

.0 

0 

b 

2 

1 

N  0  ADBON  USFO  CI  R 

93.7 

77.2 

85 

5 

4.5 

97 

30* 

70 

1 1 

0 

b20 

30 

0 

0 

0 

1 

22 

-  4.85 

.30 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

PARADIS  7  S 

90.3 

70.7 

80 

5 

95 

8 

b3 

1 1 

0 

473 

18 

0 

0 

0 

3 

91 

-1.41 

2.10 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

91  .b 

71  .8 

81 

7 

95 

30 

b5 

12 

0 

509 

28 

0 

0 

0 

1 

3b 

.97 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

RESERVE 

90.8 

71  .4 

81 

1 

.2 

9b 

28 

b4 

1 1  ♦ 

0 

492 

23 

0 

0 

0 

b 

45 

1  .b4 

1  .80 

24 

.0 

0 

b 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

92.2 

G8.8 

30 

5 

98 

19 

b2 

1  1  4 

0 

474 

24 

0 

0 

0 

1 

72 

1  .00 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

THIBODAUX 

93.7 

71  .2 

82 

5 

2.4 

98 

7 

b4 

12* 

0 

531 

27 

0 

0 

0 

1 . 

20 

-  4. 89 

.44 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

81 

7 

1  .0 

2 

94 

-  2.45 

.0 

SEE 


REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10 


12    13  14  15   16  17  18   19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29 


30 


31 


NORTHUEST  01 

BETHtNT 
COIION  »«LLEt 
CLOSTED  I  U 
HANNA  3  S 
HOSSION 

KElTHHaiE 
KORAN 

LOCANSPORT  4  ENE 
nANSFIELD  3  USU 
HINOEN 

nOORINGSPOni  1  H 

PLAIN  DEALING 

BEO  flIV  VALLEt  EXP  SIA 

nOBSON 

SHREVEPORT  OOUNTOMN 


NORIH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
J0NES60R0  FIRE  lOHER 

MARION 

MONROE  EAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEABSVILLE  FIRE  TONER 
STERLINCTON 
UINNFIELD  2  U 
HINONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  &  UNH 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  ST« 


UEST  CENTRAL  0' 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  TOUER 
BOTCE  3  UNU 
BUNKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOOOUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TUB 

AMITE 

BAKER 

baton  rouge  central 
baton  rouge  usd  ap 

baton  bouce  kleinpeteb 

bogalusa 

Clinton 

clinton  5  se 

covington  4  nnu 

oenham  springs 
franklinton  2 
franklinton  3  sh 
creensburg 
greenuell  springs 

hammond  3  nu 

kentuood 

liverpool  3  ene 

livingston 

lsu  ben-hur  exp  sta 

oaknolia 

pearl  river  lock  1 
pine  grove  fibe  toueb 
sheridan  fire  touer 
seidell  usfo 


1.80 
2.70 
3.12 


5.03 
2.57 
4.02 
2.38 
2.00 


4.34 
1  .ll 
4.02 
5.45 
2.b5 


1.75 
1.82 
2.58 
3.03 


1  .43 
1  .30 
1  .IS 
1  .61 
1  .03 

2.1') 
2.07 

1  .to 

1  .23 


3.53 
2.84 
1  .00 
1.18 

1.43 
3.84 
3.84 
4.fJ 
5.43 


4. 85 

3.21 
5.26 
3.76 
5.35 

2.'iO 
1  .63 
7.21 
5.25 
3.14 


4.1') 
2.50 
5.46 
4.28 

4.50 
3.26 
3.47 
6.42 
3.5') 


3.58 
6.87 
4.18 


1  .05 
.75 
.65 
.88  .74 
.20  I .40 

.12  1.21 


.58  1.35 
I  .77 
1  .06 
1  .10 
.68  1 .06 

.72 


.85 
.68 
.34  1 ,30 


.n  2. 85  .02 


.23    .n  .02 


.25    .58  .16 


1 .45  I .37 
1 .50  1 .63 
1.88  .22 


.14  2.26  2.27 
.15  2.02  i.n 
2.')3  1  .50 


.04     .10  .05 


.27  1  .23  2.1') 
.12    .24  .54 


1  .61 
3.')7 
.82 


,60  1 .04  .22 


1,01  ,63 
1  .10  1 .25 
.»1  2,24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


4 


STATION 


SPRINGVILLE  FIDE  TOUER 
umSOH  3  ENE 
ZACHARt  2  ESE 


SOOIHMESI  07 
«88E»I1.1E 

CROUUY  EXP  SI«I10N 
OE  auiNC)  *  H 
OE  RIOOER 
tlIZ«eElH 

HACKBERRt  8  SSM 

JENKINGS 

KINDER  3  u 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

LONCVILLE 
HERKENIAU 
"HUE  2  S£ 
OAKOALE 

OeERLJN  EIRE  TOUER 

ROCKEFELLER  UL  REfUOE 

SUGARTOUN 

SULPHUR 

•  ERHILIOH  LOCK 

VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

SATOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  E<P  STA 

LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITT 
NEU  I9ERIA  S  NU 
PLAOUENINE  2  N 


SOUTHEAST  01 

BOOTHVILLE  USCnO  CI 
OELIA-BRETON  UL  REF 
OONALOSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEU  ORLEANS  USCHO  AP 
N  0  AOBON  USFO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  14 

NEU  ORLEANS  UATER  PLT 
NEU  ORLEANS  CITI  HALL 
NEU  ORLEANS  0  P  S  5 
NEU  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  6 

PARADIS  7  S 
PLAGUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUI 


6.57 
5.79 
4.24 


.70 
3.95 
1  .59 
1  .30 

.81 
1  .67 
4.52 
1  .33 
5.56 

2.78 
1  .33 
T  .01 
2.32 


3.43 
3.15 
3.13 
2.24 
1.'i4 

2.36 
1  .55 
2.54 
3.46 


3.55 
2.30 
3.25 
4.24 
3.54 


.85 
1.36 
2.38 
1  .28 

3.51 
1  .36 
6.45 
1  .72 
1.20 


DAILY  PRECIPITATION 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


10 


12 


13  14  15 


16  17  18 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


.20  1.80  1.85 
.24  1.36  3.23 
I     2.24  1.46 


.72    .52  1 .05 

.88  .20 

.46  1 .80  .27 

.55  .57 

.04     .61  .48 


2.10    .60  .01 


1  .76 
.01 
.33  .15 


.32    .32  .22 


.05    .58  .15 


5 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JUNE  H80 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


3     4     5     6  7 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  20   21    22   23  24   25  26  27   28   29   30  31 


NORTHWEST 


01 


COTTON  VALLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
SHBEVEPORT  HSO  AP 
k         >  a 

NORTH  CENTRAL  02 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE  fAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
UINNFIELD  2  W 

>  >  > 

NORTHEAST  03 
BASTROP 
EPPS  b  UNW 
LAKE  PROVIDENCE 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 
UINNSBORO 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
t  t  > 

CENTRAL  05 
ALEXANDRIA 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNKIE 


90  89 
70  72 


91  91 
70  73 


91  90 
68  73 


89  88 
67  72 


93  90 
71  71 


91  91 
74  76 


90  91 
69  69 


89  90 
67  69 


90  90 
70  67 


91  91 
70  74 


89  89 
68  70 


90  90 
66  68 


89  91 
65  69 


92  90 
71  69 


90  91 
67  68 


90  90 
70  69 


89  90 
68  69 


90  90 
67  68 


91  90 
70  70 


91  90 
66  69 


89  88 
72  71 


92  90 
68  68 


91  90 
67  68 


93  92 
70  69 


89  88 
67  66 


89  88  89 
69    67  70 


90  90  94 
66    70  73 


91  91 
71  72 


94  95 
66  73 


90  91 
67  68 


92  93 
70  70 


92  95  95 
68    67  73 


90  91  97 
69    70  73 


90  91 
69  70 


90  91  92 
69    67  67 


93  96 
73  74 


93  94 

62  72 


91  93 
69  74 


94  95 

71  75 


92  92 
69  69 


90  91 
64  65 


93  93 
63  69 


92  93 
65  75 


94  95 

70  73 


90  91 
68  67 


94  94 

75  76 


97  95 
73  73 


94  97 
72  76 


93  95 
73  74 


95  97 
75  75 


96  89 
74  67 


94  94 
76  76 


94  94 
74  76 


99  88 
77  70 


94  95 
75  78 


96  98 

71  72 


96  91 
76  75 


96  93 
75  73 


97  96 
76  76 


92  95 
74  78 


94  95 
74  72 


95  95 
75  73 


97  96 
76  74 


97  99 
7b  76 


94  95 
72  74 


93  95  94 
75     75  67 


96  97  93 
75    76  64 


97  94  93 
76    72  68 


87  90 
57  60 


93  95 
57  60 


88  92 
58  60 


85  89 
56  58 


87  90 
60  62 


93  95 
61  64 


95  94 
58  64 


8b  91 
57  61 


75  88 
58  61 


94  92 
61  69 


85  90 
59  66 


88  91 

58  65 


91  91 
56  60 


93  91 
58  65 


84  89 
54  59 


84  88 
59  61 


81    86  90 

57    60  67 


83  88  93 
55    59  64 


65  90  95 
55    58  65 


86  90 
56  56 


87  90 
56  59 


89  94 
58  59 


87  91 
57  58 


89  92 
61  64 


90  99 
59  59 


91  91 
61  63 


95  94 
61  63 


92  93 
60  64 


90  92 
60  60 


93  94 
64  65 


95  94 
66  66 


95 

59  68 


93  95 
56  68 


90  93 
60  60 


90  95 
68  65 


93  96 
58  57 


92  92 
59  59 


93  92 
60  60 


96  95 
60  60 


93  93 
60  60 


94  96 
60  66 


93  93 
60  61 


94  93 
64  64 


94  9b  96 
60    61  71 


90  94  93 
58    63  64 


88  93  92 
60    64  66 


93  95  95 
60    63  67 


94  93  95 
68    68  69 


93  93  91 
72     71  71 


97  96  98 
72  71 


95  94 
72  72 


94  94 

72  70 


95  96 
70  71 


95  94 
69  71 


97  96 
72  76 


94  95 

69  70 


93  94 
67  69 


97  96 
72 


96  95  95 
71     74  73 


9b  9b 
73  75 


94  94 
b8  73 


95  95 
68  71 


93  94 

70  70 


95  95 
68  72 


94  95 
70  75 


96  96 
75  76 


94  93 
68  72 


93  94 
b8  71 


93  90  76 
73     72  69 


97  96  92 
75  69 


95  90 
71  68 


9b  92  76 
75    68  68 


95  79 
73  71 


81  90 
66  70 


87  82 
68  69 


89  79 
68  70 


63  90 
69  73 


66  80 
68  70 


89  63 
68  69 


84  87 
63  67 


96  62 
69  69 


96  68 
76  68 


96  89 
75  68 


91  89 
73  67 


98  88 
74  67 


95  92 
75  6b 


97  69 
72  68 


95  95 
74  72 


98  97 
76  75 


95  95 
74  73 


98  90 
76  69 


9b  9b 
74  77 


95  68  67 
76    68  67 


89    85  89 

70    70  67 


69  89 
71  69 


95  96 
72  70 


91  91 
71  72 


87  88 
68  67 


89  91 
72  69 


94  96 
72  72 


89  94 

70  71 


90  92 
71  71 


88  91 
70  70 


89  94 

70  71 


91  96 
69  69 


92  94 
66  75 


90  90 
72  78 


92  90 
70  72 


92  92 
68  74 


90  92 
67  68 


94  93 
71  71 


95  96 
70  73 


95  95 

73  74 


95  95 
71  75 


94  95 
"0  75 


91  9b  94 
70     70  72 


90  93 

70  75 


98  102 
72  73 


95  96 
75  76 


94  96 
75  76 


98  100  98 
73    76  79 


96  100 
76  78 


95  97 
77  78 


94  96 

75  76 


96  99 
60  80 


94  96 
78  78 


96  96 
75  77 


97  97  100 
71     79  79 


64  95 

70     76  79 


82  95  96 
66     77  76 


64  92  95 
71     79  79 


82  94 
69  78 


95  95 
74  72 


96  96 

76  73 


97  99  100 
77     77  75 


96  96  96 
75     74  72 


96  98 

75  77 


95  95 
76  76 


93    96  96 

71     77  77 


MAX  92  91  91  92  94  95  96  96  96  85  88  92  94  95  96 1  95  95  96  97  92  92  90  94  95  95  97  98  99  96  96 
HIN    69    69    71     66    70    73    76    75    70    59    62    63    67    b9    69    73    71     73    78    71     70    70    71     73    76    74    75    79    76  78 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


9b  95 
78  76 


97  100 
77  75 


96  94 

75  73 


97  96 
76  76 


96  99 
79  79 


94  98 

7b  75 


96  94 
75  75 


97  93 
76  74 


95  98 

75  77 


95  93 
77  76 


98  95 
76  74 


94  96 
75  75 


99    96  99 

77     77  77 


99  98  95 
78     78  76 


97  97 
79  77 


96  94  96 
79     76  77 


100  95  95 
78     76  77 


96  95 
73  73 


95  95 
76  75 


98  99 
77  75 


97  96 
78  74 


98  96 

77  77 


95  96 

75  75 


100  95  96 
75     75  76 


100  97  96 
74     76  75 


98  100 

78  77 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

(J 

a: 

LiJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTEAU 

MAX 

■90 

88 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

93 

89 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

86 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

96 

92.8 

MIN 

bB 

89 

b8 

b9 

72 

78 

74 

71 

80 

b1 

83 

64 

86 

bb 

b9 

69 

69 

69 

66 

69 

74 

72 

76 

75 

78 

80 

77 

76 

76 

70.4 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

90 

90 

91 

94 

93 

94 

95 

97 

92 

83 

97 

9b 

94 

94 

94 

95 

95 

97 

93 

93 

86 

91 

91 

92 

95 

96 

98 

98 

98 

95 

93.5 

MIN 

70 

70 

70 

70 

71 

74 

78 

87 

59 

bO 

b5 

64 

64 

70 

72 

73 

75 

78 

70 

71 

73 

71 

72 

77 

78 

78 

78 

78 

74 

71 .3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIA 

MAX 

SO 

89 

90 

92 

92 

92 

93 

98 

93 

84 

Bb 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

94 

95 

90 

89 

90 

93 

93 

95 

95 

98 

100 

95 

95 

92.6 

MIN 

bS 

87 

71 

bB 

b9 

75 

78 

75 

88 

bO 

bO 

b2 

bb 

65 

68 

69 

89 

75 

75 

71 

88 

72 

72 

74 

76 

78 

78 

72 

75 

77 

70.7 

MAMOU  i  S 

MAX 

94 

89 

94 

94 

94 

95 

95 

98 

98 

87 

94 

9b 

9b 

98 

94 

96 

96 

96 

9b 

94 

96 

93 

94 

95 

97 

98 

99 

97 

96 

98 

95.2 

MIN 

71 

70 

73 

74 

74 

74 

78 

78 

73 

83 

b7 

b9 

b9 

71 

72 

72 

74 

75 

76 

74 

70 

74 

74 

76 

77 

78 

79 

79 

78 

78 

73.6 

MELVILLE 

MAX 

e<) 

88 

89 

91 

92 

92 

92 

93 

95 

83 

87 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

96 

95 

90 

90 

87 

88 

68 

93 

94 

95 

95 

95 

94 

91  .5 

MIN 

bS 

70 

70 

b9 

b9 

70 

72 

74 

70 

59 

bO 

b2 

b3 

87 

89 

69 

69 

73 

75 

70 

70 

70 

71 

72 

75 

77 

78 

76 

75 

77 

70.4 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

Bb 

87 

91 

88 

89 

92 

95 

98 

95 

88 

87 

91 

93 

92 

94 

94 

94 

96 

96 

94 

89 

88 

93 

88 

92 

94 

94 

94 

94 

93 

91  .8 

MIN 

b7 

87 

87 

88 

87 

72 

73 

75 

70 

80 

83 

63 

65 

70 

70 

67 

89 

74 

75 

69 

71 

72 

70 

72 

75 

78 

76 

77 

75 

77 

70.5 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

89 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

95 

98 

88 

88 

91 

94 

92 

91 

91 

92 

92 

94 

90 

87 

89 

91 

89 

92 

93 

95 

95 

93 

93 

91.3 

MIN 

b7 

87 

89 

88 

87 

89 

72 

72 

89 

57 

80 

b2 

b4 

63 

89 

89 

89 

88 

73 

68 

71 

71 

70 

71 

75 

74 

76 

76 

75 

75 

89.3 

OLLA  3  5SU 

MAX 

90 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

98 

92 

80 

87 

92 

91 

94 

94 

95 

94 

95 

97 

89 

B4 

87 

94 

92 

92 

95 

95 

96 

95 

94 

92.1 

MIN 

b7 

bb 

88 

88 

87 

70 

75 

75 

85 

55 

5b 

bO 

59 

b1 

64 

63 

68 

73 

74 

68 

70 

68 

68 

70 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

68.1 

HOODHORTH  2  5E 

MAX 

92 

91 

90 

93 

92 

93 

95 

94 

94 

85 

87 

94 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

92 

89 

90 

95 

96 

96 

97 

98 

1 00 

97 

97 

93.8 

■  It 

MIN 

71 

bB 

72 

70 

89 

72 

7b 

78 

89 

59 

81 

b3 

85 

bb 

70 

70 

72 

75 

76 

89 

67 

72 

72 

71 

75 

77 

78 

75 

7b 

76 

70.9 

EAST  CENTRAL 

Ob 

AMI  TE 

MAX 

90 

88 

89 

92 

95 

95 

95 

9b 

95 

84 

89 

93 

94 

95 

95 

94 

95 

9b 

93 

95 

90 

92 

92 

92 

91 

92 

89 

92 

96 

S5 

92.6 

MIN 

bA 

87 

8b 

88 

88 

89 

bB 

75 

72 

58 

58 

bO 

62 

63 

67 

6b 

67 

be 

74 

69 

69 

71 

71 

69 

72 

71 

79 

76 

76 

76 

68.6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

90 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

95 

84 

87 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

9b 

94 

94 

99 

ee 

91 

86 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

94 

92.1 

MIN 

bb 

b9 

70 

71 

73 

7b 

79 

78 

8B 

80 

81 

b5 

65 

66 

69 

68 

72 

78 

70 

70 

71 

73 

72 

75 

77 

79 

79 

78 

79 

78 

71  .8 

BOGALJSA 

MAX 

91 

90 

90 

94 

92 

9b 

94 

9b 

95 

81 

88 

93 

93 

95 

94 

95 

93 

98 

93 

94 

92 

90 

93 

84 

94 

93 

95 

99 

96 

96 

92.9 

HIN 

bA 

bB 

85 

89 

b9 

70 

72 

7b 

89 

58 

58 

b3 

80 

64 

be 

87 

b9 

71 

75 

70 

70 

89 

72 

72 

70 

70 

74 

76 

77 

77 

69.1 

CLINTON  5  SE 

MAX 

87 

87 

88 

89 

89 

91 

91 

93 

91 

84 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

95 

95 

92 

BB 

89 

89 

85 

90 

91 

92 

93 

93 

91 

90.3 

MIN 

b1 

bb 

88 

85 

85 

88 

71 

74 

70 

57 

58 

bO 

84 

b5 

b9 

bB 

b9 

74 

74 

69 

69 

71 

69 

70 

72 

77 

78 

76 

76 

76 

69.1 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

Bb 

87 

90 

91 

92 

90 

93 

95 

92 

87 

,  91 

93 

93 

91 

91 

91 

94 

93 

95 

90 

92 

91 

83 

91 

95 

95 

95 

92 

94 

97 

91  .7 

MIN 

b2 

85 

84 

87 

85 

59 

74 

73 

70 

57 

58 

bO 

59 

b3 

b5 

83 

bb 

72 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

6B 

76 

74 

75 

75 

75 

67.4 

FRANKLINTON  3  SW 

MAX 

88 

92 

93 

95 

97 

93 

99 

97 

80 

88 

90 

92 

9b 

94 

93 

95 

9b 

9b 

9b 

93 

95 

9b 

82 

91 

94 

95 

100 

98 

98 

98 

93.7 

MIN 

b2 

bA 

83 

b5 

bb 

88 

72 

71 

80 

55 

57 

bO 

58 

61 

63 

b3 

bb 

73 

70 

68 

68 

b9 

69 

70 

bb 

77 

71 

72 

73 

75 

66.5 

HAMMOND  3  NW 

MAX 

89 

Bb 

87 

89 

91 

92 

91 

94 

94 

SO 

88 

91 

93 

94 

94 

94 

90 

94 

92 

93 

93 

91 

92 

83 

91 

92 

94 

94 

95 

94 

91  .1 

MIN 

b2 

85 

84 

bb 

bb 

70 

72 

72 

89 

58 

57 

b9 

59 

59 

69 

b5 

bb 

72 

73 

68 

89 

b9 

69 

68 

bB 

76 

79 

75 

74 

75 

68.0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

BB 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

95 

87 

91 

88 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

88 

89 

B9 

85 

92 

93 

93 

93 

92 

96 

91  .4 

MIN 

b7 

88 

b8 

71 

71 

74 

77 

b5 

72 

59 

80 

59 

82 

83 

b5 

64 

b7 

/5 

76 

69 

70 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

76 

76 

76 

69.5 

SEIDELL  HSFO 

MAX 

87 

88 

88 

90 

91 

91 

92 

93 

92 

Bb 

87 

91 

9b 

94 

92 

92 

92 

95 

91 

94 

89 

89 

90 

88 

9 1 

93 

90 

91 

94 

93 

91.0 

t          t  t 

MIN 

bb 

70 

87 

b9 

73 

73 

78 

7b 

70 

81 

80 

84 

b3 

88 

73 

68 

72 

80 

78 

71 

70 

73 

73 

70 

72 

81 

80 

77 

81 

80 

71  .9 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

BB 

87 

88 

92 

92 

92 

91 

92 

94 

85 

89 

91 

94 

94 

93 

92 

95 

95 

97 

9b 

93 

B9 

89 

92 

93 

93 

96 

95 

93 

93 

92.1 

MIN 

bB 

89 

70 

70 

89 

71 

77 

73 

71 

81 

81 

83 

bb 

69 

be 

71 

71 

75 

75 

74 

70 

74 

73 

75 

75 

78 

79 

79 

77 

77 

71  .6 

OE  QUINCY  i  N 

MAX 

89 

90 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

79 

89 

91 

93 

94 

94 

93 

93 

92 

94 

95 

94 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

101 

97 

97 

93.1 

MIN 

b6 

89 

70 

b5 

b4 

70 

73 

73 

71 

58 

59 

60 

62 

61 

67 

70 

bB 

70 

72 

77 

66 

70 

69 

73 

75 

77 

76 

72 

75 

74 

69.1 

DE  RIODER 

MAX 

91 

88 

89 

90 

90 

92 

94 

94 

93 

B2 

88 

90 

91 

94 

93 

93 

93 

92 

94 

95 

90 

92 

91 

94 

95 

96 

98 

100 

95 

95 

92.4 

MIN 

bB 

89 

70 

b8 

87 

88 

73 

74 

71 

82 

81 

61 

62 

b3 

b4 

70 

70 

71 

74 

75 

68 

69 

71 

74 

7b 

77 

78 

73 

74 

7b 

69.9 

ELIZABETH 

MAX 

91 

91 

90 

92 

92 

93 

9b 

97 

97 

85 

87 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

93 

95 

95 

90 

90 

93 

97 

96 

99 

100 

100 

95 

97 

93.9 

MIN 

b7 

b7 

72 

88 

bb 

87 

/b 

75 

70 

59 

80 

61 

62 

b4 

b4 

69 

71 

75 

75 

7b 

87 

75 

71 

72 

76 

76 

77 

73 

78 

73 

70.1 

HACKBERRY  8  SSU 

MAX 

85 

85 

88 

87 

87 

88 

88 

89 

92 

80 

84 

88 

90 

90 

B8 

89 

89 

89 

90 

91 

93 

93 

91 

92 

92 

93 

95 

96 

93 

92 

89.5 

MIN 

75 

7b 

7b 

77 

77 

78 

79 

7b 

74 

87 

89 

71 

73 

75 

70 

78 

79 

79 

80 

80 

70 

74 

75 

80 

60 

77 

73 

72 

79 

77 

75.8 

JENNINGS 

MAX 

90 

87 

88 

91 

91 

94 

92 

93 

94 

82 

88 

90 

92 

92 

92 

91 

93 

92 

94 

94 

92 

89 

89 

92 

93 

93 

95 

97 

95 

95 

91  .6 

MIN 

b9 

70 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

71 

83 

83 

85 

86 

71 

70 

73 

73 

75 

75 

77 

69 

69 

73 

75 

75 

76 

79 

78 

75 

75 

72.0 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

MAX 

Bb 

88 

B9 

89 

89 

89 

90 

93 

80 

87 

91 

92 

92 

90 

09 

90 

91 

92 

92 

93 

89 

90 

93 

92 

94 

95 

97 

94 

94 

97 

90.8 

MIN 

71 

71 

72 

89 

88 

75 

77 

74 

87 

83 

84 

64 

88 

be 

72 

71 

72 

7b 

77 

69 

69 

74 

75 

78 

79 

78 

76 

76 

78 

78 

72.3 

OBERLIN  FIRE  TOMER 

MAX 

90 

88 

89 

91 

92 

93 

93 

95 

9b 

83 

87 

92 

93 

94 

93 

92 

95 

94 

95 

94 

91 

89 

91 

94 

95 

98 

98 

99 

95 

9b 

92.8 

MIN 

b7 

87 

71 

87 

87 

71 

74 

72 

b9 

80 

82 

82 

85 

b7 

88 

89 

89 

73 

75 

74 

88 

74 

71 

75 

74 

78 

77 

74 

75 

75 

70.3 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

89 

SB 

88 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

85 

87 

90 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

90.9 

MIN 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

78 

74 

74 

87 

87 

88 

71 

71 

73 

76 

77 

78 

79 

70 

74 

75 

79 

60 

80 

74 

79 

79 

79 

74.6 

VERMILION  LOCK 

MAX 

85 

85 

85 

88 

88 

^0 

90 

91 

87 

89 

88 

91 

92 

92 

92 

9 1 

96 

91 

93 

92 

89.5 

t          ■  « 

MIN 

7b 

75 

73 

71 

71 

73 

75 

74 

72 

83 

84 

66 

64 

b9 

75 

76 

76 

7b 

76 

74 

68 

70 

69 

76 

7b 

77 

78 

78 

77 

7b 

72.8 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SU 

MAX 

87 

87 

89 

91 

90 

93 

92 

94 

9b 

88 

87 

94 

94 

93 

92 

92 

94 

94 

91 

93 

ee 

09 

91 

84 

91 

94 

95 

95 

94 

95 

91  6 

MIN 

85 

bB 

b7 

70 

75 

73 

74 

72 

72 

82 

82 

73 

65 

68 

89 

67 

70 

71 

73 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

79 

78 

75 

76 

75 

71  .1 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

80 

87 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

87 

87 

92 

94 

95 

91 

90 

91 

90 

90 

94 

89 

09 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

95 

90  8 

MIN 

70 

72 

70 

70 

72 

74 

77 

75 

73 

b5 

84 

64 

67 

68 

72 

70 

73 

75 

77 

72 

69 

73 

76 

78 

79 

78 

80 

78 

79 

78 

72.9 

JEANERETIE  EXP  STA 

MAX 

88 

87 

87 

89 

91 

91 

90 

92 

95 

87 

8b 

89 

92 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

94 

88 

90 

92 

90 

93 

94 

93 

93 

93 

90.8 

MIN 

89 

71 

70 

89 

89 

70 

75 

74 

74 

83 

b2 

63 

66 

69 

89 

69 

70 

74 

74 

68 

68 

72 

75 

78 

79 

79 

77 

78 

77 

71  .4 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

87 

87 

89 

89 

91 

91 

92 

94 

8b 

87 

89 

92 

92 

93 

91 

92 

90 

95 

93 

87 

87 

87 

91 

91 

91 

93 

91 

93 

92 

92 

90.5 

MIN 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

7b 

75 

be 

83 

64 

67 

68 

72 

70 

71 

71 

76 

70 

70 

70 

75 

75 

77 

76 

80 

79 

76 

76 

78 

72.5 

MORGAN  CITY 

MAX 

8b 

88 

87 

90 

91 

91 

91 

91 

93 

89 

88 

91 

94 

95 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

90 

91 

90 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

92 

91 .1 

MIN 

71 

73 

87 

87 

70 

70 

70 

73 

74 

b8 

64 

65 

67 

69 

71 

89 

74 

73 

75 

68 

70 

71 

73 

70 

75 

77 

77 

74 

76 

75 

71  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JUNE  1980 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12 


13   14  15 


16   17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30  31 


NEU  IBERIA  5  NU 

*         *  I 

SOUTHEAST  0 
BOOTHVILLE  WSCMO  CI 
DELTA-BRETON  HL  REf 
DONALOSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEU  ORLEANS  WSCMO  AP 
N  0  ADBON  HSFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


89  87  87 
70     7D  70 


84  87 
71  73 


84  84 

71  72 


87  B9 
70  71 


85 
70  69 


86  87 
70  bb 


91  93 
77  75 


87  87 
b7  68 


87  90 
70  71 


87  90 
62  66 


88  92 
68  69 


90  90  89 
64    67  71 


87  88 
69  73 


89  92 
72  73 


87  90 
70  71 


92  93  94 
69    70  75 


93  94 
76  76 


88  89  91 
68    69  73 


90  91 
70  71 


92  92 
67  70 


92  92  96 
70    75  74 


91  91 
79  75 


86  36 
76  76 


92  94 
75  74 


91  92 
76  75 


91  93 
76  73 


95  96 
78  74 


9b  95 
81  79 


94  95 
75  74 


91  93 
69  70 


93  95 
72  75 


95  93 
74  73 


98  95 
73  74 


88  87  90 
66    64  64 


86 
67  68 


94  94 
64  65 


87 
65  6b 


87  90 
62  b3 


93  95 
b5  b7 


93  95 
70  72 


88  91 
b3  b4 


8b  90 
b4  65 


90  94 
62  63 


88  92 
64  64 


92  92  92 
66    69  71 


89  87 
69    73  73 


87  87 
73  74 


90  90  91 
71     72  73 


91  91 
68  69 


92  92 
64  68 


95  93 
66  69 


96  94 

73  77 


91  90 
66  66 


91  90 
67  70 


92  92 
67  71 


93  93 
64  68 


94  95 
66  67 


91  92  94 
69    80  71 


87  67 
77  80 


92  93 
66  74 


89  93 
74  77 


91  91 
71  75 


95  94 

70  77 


94  94 
78  80 


91  90 

70  75 


93  92 
72  73 


90  92 
70  72 


93  94 
70  75 


94  9b 

70  74 


95  95  87 
71     b8  b8 


Bb  89 

72  75 


8b  87 
7b  78 


92  89 
70  71 


92  90 
72  71 


92  90 
70  70 


90  92 
77  7b 


88  89 

70  70 


93  94 
73  74 


91  90 
75  70 


88  89 
69  70 


97  92 
70  71 


90  91  94 
74    73  72 


89  88 

70  78 


87  66 
73  73 


89  90 
75  76 


89  89 
73  73 


99  90 
73  75 


93  95 
74  75 


93  94 
78  76 


89  91 

73  72 


92  92 
72  73 


90  86 

75  71 


92  95 
71  74 


94  95 
73  74 


93  95  95 
72    76  76 


90  89  85 
71    81  72 


86  87  85 
76    81  81 


91     93  94 

7b    77  80 


92  92  92 
75    79  80 


90  91  91 
77    78  80 


9b  96  92 
76     81  60 


96  96 
78  82 


93  93 
74  78 


95  95  98 
77    76  76 


91    90  93 

75    79  78 


83    88  B6 

70    80  BO 


95  94  93 
79     76  76 


86  94  92 
73     79  78 


89  93  91 
74     76  76 


95  96  97 
79    80  79 


96  97  97 
81     63  81 


94     94  93 

75     75  77 


96  94 

75  75 


97  97 
67  6b 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JUNE  1980 


X 

DAT 

OF  MONTH 

0 

STATION 

OEPT 

Tim 

1 

2 

3 

5 

7 

B 

9 

10 

1 1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ac 

; 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

8S 
79 

SO 

80 

90 
b9 

90 
80 

91 
81 

92 
81 

82 

83 

78 

87 
75 

89 
75 

90 
7b 

90 
78 

92 
78 

92 
80 

95 
b9 

92 

81 

92 
82 

93 
83 

79 

78 

76 

91 
76 

67 
78 

8b 
80 

94 

80 

97 
76 

99 
85 

9E 
84 

97 
84 

91 
79 

1 
1 

CLINTON  5  SE 

1  INJ 

4 

MAX 
MIN 

76 

7b 

77 

78 

78 

79 

95 
62 

9b 
83 

82 

90 
77 

92 
77 

93 
78 

79 

- 

95 
79 

95 
81 

95 
83 

9b 

8b 

93 
80 

85 
78 

85 
78 

77 

77 

77 

65 
77 

87 
80 

9C 
80 

91 
81 

92 
82 

91 
79 

0 
2 

CROULET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

101 
77 

1 02 
77 

88 

77 

1 02 
78 

1 02 
79 

102 
80 

^82 

'bo 

'eo 

75 

'74 

'73 

'7b 

1 08 
78 

107 
77 

107 
79 

1 08 
80 

'35 

^84 

'e5 

97 
77 

91 
78 

92 
79 

90 
79 

97 
79 

99 
80 

1 02 
82 

1 04 
84 

107 
64 

105 
83 

101 
79 

7 
4 

HOUHA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

84 

75 

74 

7b 

7b 

77 

77 

92 
78 

81 

89 
80 

89 
78 

77 

7b 

90 
7b 

90 
77 

92 

77 

90 
78 

91 
7B 

89 
79 

89 
78 

79 

75 

74 

79 

83 
79 

84 

79 

91 

77 

92 
79 

83 
77 

90 
7b 

90 
71 

88 
77 

b 
1 

IQII   DTAU  irr   TYP  QTA 
L  ju   UL**n  Ltt   t*"  jiH 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

87 

90 
7b 

7b 

7b 

78 

76 

80 

82 

9b 
79 

74 

75 

75 

95 
77 

97 
89 

98 
80 

97 
79 

98 
81 

82 

64 

80 

7b 

92 
77 

96 
80 

90 
80 

94 
81 

95 
81 

1 00 
85 

100 
64 

101 
85 

100 
85 

94 

80 

7 
1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

92 

77 

77 

83 
74 

92 
74 

78 

77 

80 

80 

7? 

bB 

b8 

7? 

74 

97 
75 

97 
7b 

97 
79 

98 

80 

80 

99 
81 

91 
78 

78 
70 

88 

70 

90 
75 

94 

75 

90 
77 

91 

77 

92 
77 

101 
78 

1 00 
81 

98 
82 

93 
7b 

b 
0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

8b 
79 

87 
80 

88 
81 

90 
81 

39 
82 

89 
82 

89 
82 

90 
83 

87 
81 

83 
81 

84 
7b 

85 
78 

88 
79 

92 
79 

94 
79 

9b 
79 

98 
85 

96 
88 

91 
89 

89 
79 

83 
79 

8b 
76 

91 
79 

91 
80 

84 
80 

91 
60 

90 
85 

95 
83 

94 
85 

95 
85 

89 
61 

8 
2 

UINNSeORO 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

eb 

78 

8b 

77 

85 
79 

90 
79 

90 
79 

91 
80 

91 
82 

95 
82 

87 
80 

85 

75 

90 
74 

91 
75 

92 
78 

92 

77 

92 
78 

92 
79 

94 

80 

97 
82 

90 
82 

85 
7b 

BO 
7b 

88 

7b 

93 
77 

8b 
7b 

61 
78 

90 
77 

94 
61 

99 
84 

97 
84 

95 
84 

90 
78 

1 

8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY 

DF 

MONTH 

^  a:  o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  ■=>  J 

It  I 

NORTHUEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 
UINC 

.31 

74 

.35 
108 

.34 
85 

.2: 
37 

.35 
47 

.36 
7t 

.35 
82 

.3; 

8 

.  1' 
2' 

.2C 
1£ 

.2! 
14 

.2f 
2 

.34 
42 

.3: 
it 

.37 
b( 

.3£ 

ec 

.32 
5C 

.2' 
it 

.34 
4' 

.1' 
52 

.1) 
32 

.2 
14 

.2 
5 

.2 
5< 

.2( 
bl 

.3( 
5( 

.2 
4 

.3 
2! 

.3( 
b 

.2 

5 

B.b9 
15b6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

.25 

V 

.27 
25 

23 

.21 

13 

.2C 

i: 

.25 
18 

.31 
28 

.27 
2= 

.IS 

5; 

.21 

2: 

.26 

ie 

.27 
1 7 

.30 

20 

.28 
12 

.31 
24 

.32 
2£ 

.27 
21 

.n 

IE 

.37 
2C 

.20 

21 

.0! 
17 

.1' 
14 

.21 
3C 

.1" 
24 

.21 

3: 

.3C 
3 

.2t 
2= 

.2' 

i; 

.3 

26 

.2' 
3C 

7  .448 
bSb 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
HI  NO 

.  38 
fa2 

.25 
71 

.20 
24 

.35 

25 

.32 

.42 
71 

.30 

73 

.24 
54 

.22 
27 

.28 

5 

.2t 
b 

.17 
1 

.27 
47 

.27 
48 

.28 
85 

.37 
b9 

.4C 
bb 

.11 
48 

51 

.24 
24 

.05 
lb 

.2« 
5b 

.24 

7: 

.13 
91 

.27 
7C 

.25 
45 

.27 

3: 

.3: 

87 

.3' 
76 

8.098 
1539 

t      ■  ■ 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

. 

57 
94 
(.") 

t 

. 

135 
103 
71 

35 
74 
bl 

3b 
55 
b3 

2b 
94 
bO 

25 
95 
b5 

.31 
2b 
9b 
b5 

23 
95 
b5 

2b 
98 
70 

.42 
33 
9b 
b9 

.20 
19 

101 
71 

.IB 
31 

100 
74 

.45 
bO 

100 
72 

.33 
23 
99 
70 

.37 
31 
92 
70 

.18 

95 
74 

.20 
47 
92 
75 

.18 
27 
90 
74 

- 

45 
95 
74 

b5 
97 
74 

.3b 
53 
98 

77 

.  1 7 
28 

103 
78 

.38 
30 
101 

77 

.2b 
45 

9S 
7b 

934 
95.9 
70. b 

S         ■  I 

SOUTHEAST  01 

HOUMA 

EVAP 
MIND 

.24 

.15 
33 

.31 
33 

.22 
21 

.20 
18 

24 

.28 
41 

.33 
48 

.14 
4b 

.31 
48 

.28 
2S 

.24 
31 

.41 

35 

.25 
35 

.29 
29 

.2b 
35 

.21 
23 

.29 
51 

.24 
48 

.31 
57 

25 

.24 
2b 

34 

.20 
33 

.25 
bb 

.30 
71 

.29 
74 

.22 
42 

.27 
37 

.24 
31 

7.74B 
11b3e 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1980 


OTA  T  T  n  M 

b  1  A  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

OdSLHVIiH 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 
tSEE  NOTES) 

ABBEV ILLE 

nnn  7 

n  7 

VERMILION 

OQ 

00 

Q  0 

no 
Uo 

1  n 
1  U 

Q  A 
O  A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

Ub 

ST  TAMMANY 

on 
JU 

OL 

Qn 

7U 

n  0 
U  J 

on 
JU 

1  D 
1  r 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

U  U  ^  0 

RAPIDES 

0  1 

1  Q 

f  7 

QO 

7^ 

OQ 
CO 

Q  7 
o  / 

b  A 

Q  A 
oM 

r 
L 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMI  TE 

Ub 

TANG  I PAHOA 

on 
JU 

A  0 
'I  J 

Qn 

7U 

on 
JU 

1  on 
1  oU 

0  A 
OH 

Q  A 

LI 

n 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

U  J  M  7 

U*4 

NATCHITOCHES 

0  0 

n  7 
u  / 

QO 
7  J 

Ub 

0  OR 

Q  A 
OM 

Q  A 
D  A 

u 
n 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

04fe2 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

u  b 

Ub 

E  BATON  ROUG 

jU 

J  J 

Q  1 

7  1 

U  J 

bo 

0  A 
O  A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

Ub 

E  BATON  ROUG 

JU 

it- 

Q  1 
0  1 

no 
Uo 

L  A 

b'J 

M  T  n 
n  1  U 

M  T  n 

n  I  U 

L    H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

UDOtJ 

Ub 

E  BATON  ROUG 

JU 

11 

Q  1 

7  1 

n  1 

U  1 

oc 
<iO 

7  A 
/  A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

U  joD 

Uo 

IBERVILLE 

JU 

Ub 

Q  1 

7  1 

1  7 

1  0 

Q  A 

0  A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

1  7 
ub  1  / 

EVANGEL INE 

JU 

4b 

0  Q 

J5 

1  Uo 

1  D 
1  r 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

Ub  J  7 

Uo 

LA  SALLE 

J  1 

Jb 

Q  1 

1  1 

T  ri  n 
c^UU 

oA 

1  o 

u 
H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BETHANY 

U  /  ob 

n  1 

U  1 

CADDO 

id 

<i  J 

Q  A 

n  7 
U  J 

0  7n 
J  /  U 

Q  A 
O  A 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

UoUU 

n  0 

Uc: 

BIENVILLE 

Q  0 

7^: 

Do 

on  7 
JU  / 

M I  n 

M  T  n 

n  1  u 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

Ofe 

WASHINGTON 

30 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1  O'il 
1  <i  J<i 

Uo 

RAP  I DES 

0  1 

<i  J 

Q  0 

A  0 
H  6 

1  1  n 
1  1  U 

M I  n 
n  I  U 

M  T  n 
n  1  u 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

\  CO  1 

Uo 

AVOYELLES 

on 
JU 

C  7 

0  / 

QO 

1  n 
1  U 

on 
oU 

Q  A 

Q  A 
0  A 

r  u 
L  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  obo 

Uo 

ST  MARTIN 

JU 

1  7 
1  / 

Q  1 

7  1 

A  1 

c 
0 

Q  A 
0  A 

CLARENCE  J  HOTARO  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1/111 

no 
U*: 

OUACH I TA 

0  0 

O  1 
J  1 

Q  0 
7<i 

cU 

1  on 
1  oU 

Q  rt 

Q  A 
o  A 

0  A  r  r  u 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

no 
Uo 

I BFRV  ILLE 

on 
JU 

1  0 

Q  1 

7  1 

n  7 
U  / 

oc 

iTO 

Q  A 

oA 

Q  A 
oA 

u 
n 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON 

1  QQ  1 

nc 
Ub 

E  FELICIANA 

on 
JU 

c;  0 
Oc 

Q  1 

7  1 

n  1 
U  1 

1  Qn 
1  oU 

Q  A 
D  A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  QQQ 

1  0  7  7 

nt. 
Ub 

E  FELICIANA 

on 
JU 

A  Q 
'I  0 

Qn 
oU 

oo 

on  n 
*:UU 

Q  A 
OM 

Q  A 
D  A 

rr 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  Q  7Q 

1  7  /  7 

n  0 
U<: 

CALDWELL 

0  0 

6c 

1  n 
1  U 

QO 

ic 

nc 
Ub 

on 
oU 

Q  A 
D  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

0 1  c;  1 

nt. 
Ub 

ST  TAMMANY 

on 
JU 

0  0 

J<i 

Qn 
oU 

n  7 
U  / 

A  n 
^  U 

RD 
Or 

RD 
Or 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

0  0  10 

n  7 
U  / 

ACADIA 

on 
JU 

1  c 

1  0 

Q  0 
ic 

0  0 

cc 

OR 
^:0 

Q  A 
O  A 

Q  A 
O  A 

b  H 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

00  on 

nQ 

U  7 

PLAQUEMI NES 

OQ 

en 

1  0 

1  J 

QQ 

O  7 

1  L 

1  b 

0 

Q  A 
o  A 

Q  A 
O  A 

u 
n 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

0  oc^  n 

Ub 

L I V  I NGSTON 

on 
JU 

OQ 
CO 

Qn 

7U 

c;  Q 

00 

OR 

Jo 

7  A 
/  A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  0 

DE  QUINCY  4  N 

0  OC  1 

<i  jb  1 

n  7 
u  / 

BEAUREGARD 

0  n 

JU 

0  1 
J  1 

Q  0 

7  J 

0  c 
b 

QR 

7  0 

Q  A 
DA 

Q  A 
OA 

u 
n 

LA  CORR  ANO  IND  SCH 

DE  RIOOER 

0  OC  7 

<i  Jb  / 

n  7 
u  / 

BEAUREGARD 

on 

JU 

c;n 
ou 

Q  0 

7  J 

1  D 
1  0 

1  Q  n 
1  ou 

Q  A 
0  H 

Q  A 
O  A 

u 
n 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV ILLE 

oc;  0/1 

nQ 

U  7 

ASCENSION 

0  n 

JU 

n  7 
u  / 

Qn 

7U 

^  Q 

0  7 

A  n 

'4  U 

Q  A 
0  A 

Q  A 
OA 

U 
n 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

n  7 
u  / 

ALLEN 

on 

JU 

c;  0 
0  ^ 

Q  0 
^c 

'4  O 

1  Rn 
1  ou 

Q  A 
O  H 

Q  A 
oM 

U 
n 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  fc  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

0  0  10 

no 
Uo 

ST  MARY 

0  Q 

<i  7 

A  Q 

7 

Q  1 

7  1 

0  0 
J  J 

1  0 
1  c 

M I  n 
n  \  u 

M I  n 
n  I  u 

u 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

0  0  0  0 

nc 
Ub 

WASHINGTON 

on 

JU 

c;  1 

0  1 

Qn 
ou 

1  n 
1  u 

1  /I  R 
i  ^  0 

Q  A 
o  A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

0007 

nc 
Ub 

WASHINGTON 

on 

JU 

AQ 

M  7 

Qn 

7U 

1  1 

1  A  R 
1  M  0 

M  T  n 

M  1  u 

1 1 1  u 

u 
n 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

0  4  0  0 

U  7 

LAFOURCHE 

OQ 

C  7 

oc 

^:  b 

Qn 

7U 

1  Q 
1  0 

0 
c 

OH 

Qfl 
OH 

u 
n 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

occ;  7 

n  1 

U  1 

DE  SOTO 

00 
6c 

1  0 
1  c 

QO 

7  J 

ou 

ORR 

<£  0  0 

7  A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

ob  70 

nQ 

U  7 

ASCENSION 

on 

JU 

1  /I 

Qn 

7U 

OM 

1  n 
i  u 

7  A 

r 
L 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

OQnn 

J  QUU 

nR 
uo 

ST  LANDRY 

on 

JU 

*i  D 

QC) 

JC 

yjc 

RR 

J  0 

RP 
O  r 

RP 
Or 

|_j 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

n/1 

U^l 

NATCHITOCHES 

0  1 

J  1 

^1  o 

QO 

7  J 

Ub 

1  Rn 
1  ou 

7  A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

OQt  7 
JOb  / 

At. 
Ub 

E  BATON  ROUG 

JU 

04 

JM 

7U 

R9 

J7 

bu 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

0  7/7 

n7 

U  / 

CAMERON 

91 

RO 
J  J 

qo 

7  J 

9R 

b 

On 

0  H 

u 
n 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

Ub 

TANGIPAHOA 

0  u 

37 
J  (1 

90 

99 

45 

9A 

9A 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

n  1 

U  1 

RED  RIVER 

31 

R4 

93 
J  J 

9  1 

1  25 

O  H 

CHARLES  0  WOOD 

HODGES  GARDENS 

UM 

SABINE 

31 

99 

93 

J  0 

93 

4  9n 

Hi 

O  H 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

n  0 

CLAIBORNE 

4R 

93 

UM 

O  H 

O  H 

|_| 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

/I  OQQ 
*4  J  7t3 

n  1 

U  1 

CADDO 

R3 

R3 

t  u  u 

O  H 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A  ( 

3A  GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KF  I  THV  IMF 

481fe 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOO 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

30 

56 

90 

31 

220 

8A 

MRS  NICK  SALADINO 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

502G 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

52bb 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

* 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP, 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

LIVERPOOL  3  ENE 

5430 

06 

ST  HELENA 

30 

56 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57  ■ 

2 1  0 

5P 

5P 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

1  4 

1 1  4 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5fc20 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

1  0 

21 

8A 

8A 

BA 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5fc30 

05 

RAPIDES 

31 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

1  HANbLUN  1  1  NLN  1  AL   b   P  L 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

58S2 

04 

SABINE 

3 1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

1 5 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

3 1 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5<535 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

1  4 

270 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELV ILLE 

fcl  1  7 

05 

ST  LANDRY 

30 

4 1 

9 1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

fel  42 

07 

ACADIA 

30 

1 1 

92 

35 

1  6 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

M I NDEN 

t)244 

0 1 

WEBSTER 

32 

35 

93 

1  7 

1  85 

8A 

BA 

(-1 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIF  ?  SF 

b27 1 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

1 20 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACH I TA 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

MONROE  NLU 

fe314 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT  1  N 
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0 1 
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32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 
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08 

ST  MARY 

29 

4 1 

9 1 

1 1 

5 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATrm  TOCHFS 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

3 1 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

w 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IRFRIA  ^  NW 
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08 

IBERIA 

30 
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53 
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8A 

8A 

GULF  S  RESEARCH  INST 
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R 
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09 
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59 

90 

1  5 

4 

M I  D 
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H  J 
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R 
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09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

M I D 

M I D 

[ 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORI  FANS  Al  G  I  FRS 

R 
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09 
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29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  14 

R 

6668 

09 
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30 

04 

89 

58 

Q 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 
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6669 

09 

n  n  1   n  ft  1, 1  r* 
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29 

57 

90 

08 

22 
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SWG  AND  WATER  BOARD 
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09 
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29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 
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R 
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09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

1  0 
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R 
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29 

59 
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R 
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29 

59 

90 
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SWG  AND  WATER  BOARD 
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05 

POINTE  COUPE 
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45 

8A 

8A 
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DAKDAI  F 
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07 
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1  00 
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CREED  JONES 
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03 

WEST  CARROLL 

32 
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1 1  0 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

DAKNOI  I  A 

691 1 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

1  30 
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PERCY  E  DREHER 

DRFRI  IN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

4  7 

65 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

PU  1  N  1  E  LOUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
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ST  LANDRY 
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29 

92 
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60 

7A 
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90 

26 

5 
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4P 
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RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PFARI    RIVER  lOfK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

4  7 

30 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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7304 

06 

ST  HELENA 
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90 

45 
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1  P 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 
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H 
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STATION 


THIBOOAUX 
VERMILION  LOCK 
VIOALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELO  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9013 
S319 
9357 
9375 
9480 
9803 
980fe 
9809 
98b5 
9930 


COUNTY 


LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


29  48 

29  47 
31  35 

30  12 

30  36 

31  5b 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  49 

92  12 

91  2b 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 

Cables 


20 
14 
bO 
19 
b5 
IbO 
80 
220 
lib 
85 


OBSERVER 


C  H 
CGH 


CITY  OF  THIBOOAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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LOUISIANA    -     JUNE  1980 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


After  a  spring  of  excessive  precipitation,  most  areas 
of  the  State  experienced  drought  conditions.     The  dry 
period  began  about  May  21st  when  high  pressure  aloft 
began  to  dominate  Louisiana's  weather. 

Some  areas  had  21-29  consecutive  days  of  no  rainfall 
during  late  May  through  mid- June.     Here  are  a  few 
places : 


North  Central 
Winnsboro  29 

East  Central 
Hammond  25 
Clinton  5SE  28 
Baton  Rouge  26 

Southeast 

Plaquemine  Exp.  Station 
Houma  29 


Central 
Leesville  28 

Alexandria  (Power  Plant)  27 
Bunkie  29 

Southwest 

Crowley  Rice  Exp.   Station  23 


21 


Even  though  a  cold  front  moved  southeastward  the 
State  on  the  8th  and  9th,  there  was  only  scattered 
light  precipitation  which  missed  many  areas.  Of  the 
stations  that  did  have  precipitation,  most  had  less 
than  0.2  inches.     Due  to  warm  temperatures  and  high 
inputs  of  solar  radiation  during  June,  the  climatic 
environment  demands  about  1.5  inches  of  water  per 
week  for  evaporation  and  transpiration.  Therefore, 
even  where  there  was  rainfall  on  the  8th  and  9th,  it 
was  inadequate. 

The  dry  conditions  had  a  significant  impact  on  agri- 
cultural industries  in  Louisiana.  Soybeans  which  had 
to  be  replanted  due  to  rotting  from  the  excessive 
spring  precipitation  was  now  faced  with  not  enough 
moisture.     Many  farmers  delayed  replanting  soybeans 
until  the  rains  between  the  18th  and  23d. 

Temperatures  were  2-5°  above  normal  during  the  first 
7  days  of  June.     Gulf  High  (GH)  weather  predominated 
producing  stable  hot  air  and  poor  dispersion  of  air 
pollutants . 

Low  mixing  heights,  the  altitude  to  which  air  in  the 
lower  layer  is  mixed,  combined  with  very  light  winds 
resulting  in  a  deterioration  in  the  air  quality  over 
much  of  the  state.  Areas  near  centers  of  industrial 
activity  had  the  poorest  air  quality.  On  the  4th  the 
air  pollution  index  in  Baton  Rouge  reached  175,  an 


unhealthful  level.     This  was  not  a  serious  problem 
to  the  average  person,  but  such  a  high  reading  will 
cause  persons  suffering  from  respiratory  disorders 
to  feel  uncomfortable. 

The  cold  front  that  moved  southeast  through  the 
state  on  the  8th  and  9th  brought  cooler  and  dry 
Continental  High  (CH)  type  weather.     A  new  record 
low  of  60°  was  set  on  the  10th  at  Baton  Rouge.  The 
lowest  reported  temperature  in  the  State  was  52°.  at 
Ashland  in  Natchitoches  Parish. 

There  was  some  relief  to  the  dry  period  on  the  18th- 
25th  as  the  high  aloft  moved  southwestward  allowing 
a  weak  front  to  approach  from  the  North.  Rain  oc- 
curred over  most  locations,  so  that  soybean  farmers 
now  had  enough  moisture  for  planting.  Temperatures 
were  normal  to  2°  above  normal. 

There  was  severe  weather  over  Southwest,  South  Central, 
and  East  Central  Louisiana.     On  the  19th  there  were 
wind  gusts  of  49  m.p.h.  and  2.03  inches  of  rain  in 
Baton  Rouge  with  some  power  outages.     There  were  also 
some  storm  damage  in  West  Baton  Rouge  Parish. 

On  the  20th  there  were  several  reports  of  storm  damage 
in  the  Jennings  area.     Three  persons  were  injured 
when  a  tornado  hit  the  roof  of  a  hotel.     It  also 
smashed  trailer  homes  and  knocked  down  tree  limbs 
causing  power  outages.     At  Jennings  airport,  two 
planes  were  damaged  when  a  door  was  blown  off  a  shed. 
About  4,000  customers  in  Lake  Charles  and  another 
4,000  in  Sulphur  were  without  power  on  the  20th  be- 
cause of  severe  storms.     On  the  24th  severe  thunder- 
storms knocked  down  trees  in  Walker. 
During  the  last  portion  of  June,  Gulf  High  (GH) 
weather  predominated  causing  a  return  to  hot  and  dry 
weather.     Again  the  air  quality  deteriorated  and  air 
pollution  indices  rose. 

Temperatures  were  4  to  6°  above  normal  during  the 
last  part  of  June.     The  highest  reported  temperature 
was  102°  at  Logansport  in  DeSoto  Parish. 
Numerous  stations  reported  maximum  temperatures  of 
96°  or  greater.     Several  locations  had  high  temper- 
atures of  100-101°  or  greater. 

About  1000,000  chickens  died  from  the  heat  in  the 
Natchitoches  and  Ruston  areas  on  the  27th  and  28th. 
Also  egg  production  was  down  because  of  the  hot 
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temperatures . 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  Southeastern  Louisiana  for  June,   1980,  shows 
the  following  frequencies,  with  the  ten-year  average 
for  1966-75  included  for  comparison. 

June 

1966-1975 


Synoptic  Weather  Type 

1980 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

0 

0 

Continental  High  (CH) 

13 

23 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

3 

7 

Costal  Return  (CR) 

17 

10 

Gulf  Return  (OR) 

Ik 

24 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

20 

11 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

4 

Gulf  High  (GH) 

23 

21 

Continental  Index  (CH+FOR) 

16 

30 

Tropical  Index  (CR+GR+FGR+GTD+GH) 

84 

70 

Storminess  Index  (FOR+FGR+GTD) 

23 

18 

For  the  month  as  a  whole,  the  Continental  High  (CH) 
and  Frontal  Overrunning  (FOR)  types  were  well  below 
normal,  so  that  the  frequencies  of  northerly  and 
northeasterly  winds  and  cooler  and  drier  air  were 
much  below  average.     Correspondingly,  the  frequency 
of  the  Tropical  Index  (TI)  was  above  normal,  and  much 
of  the  gain  was  accounted  for  by  Frontal  Gulf  Return 
(FGR) .     Most  of  this  weather  type  occurred  between 
the  17th  and  23d,  when  the  weak  stationary  front 
persisted  with  a  northwest/southeast  orientation 
across  Arkansas,  central  Mississippi,  and  eastward 
into  Alabama  and  Georgia.     Beginning  with  the  24th, 
the  State  was  dominated  by  Gulf  High  (GH)  weather, 
associated  with  a  strong  high  pressure  ridge  aloft 
producing  record  high  temperatures  to  the  west  and 
northwest  over  Texas,  Oklahoma,  and  Arkansas,  and 
hot  and  dry  weather  over  Louisiana. 

Mean  monthly  temperatures  were  generally  1  to  3°  above 
normal.     Precipitation  was  1  to  4  inches  below  normal 
except  a  little  above  normal  in  small  portions  of 
east  central,  northeast,  and  north  central  Louisiana. 

In  terms  of  precipitation,  June  is  the  third  lowest 
month  of  the  year  at  most  places  in  Louisiana; 


October  receives  the  least. 

Long  runs  of  rainless  days  are  not  uncommon  in 
Louisiana  during  May  and  June.     In  Baton  Rouge,  the 
longest  run  of  days  without  precipitation  in  June 
was  in  1930,  when  there  was  no  recorded  rainfall 
during  the  entire  month.     The  longest  run  of  rain- 
less days  for  any  time  of  the  year  in  Baton  Rouge 
was  48  days  from  October  4  to  November  20,  1924,  and 
this  period  was  preceded  by  another  string  of  days 
from  September  1  through  October  2  (32  days) .  The 
48  day  string  is  the  longest  run  among  the  National 
Weather  Service  stations  that  we  know  of. 

Some  of  the  longest  rainless  periods  for  May,  June, 
July  and  for  the  year  for  other  locations  are: 


Shreveport:         June  5-July  14,  1969   ...  40  days 
December  4,  1955- 

January  16,    1956    44  days 

Lake  Charles:     June  5- July  1,  1969     ...  27  days 
September  21- 

November  4,  1952    44  days 

New  Orleans:       May  21-June  12,  1931  ...  23  days 
September  22- 

November  4,   1952    43  days 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


NOTE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  HAVE  USUALLY  BEEN  PUBLISHED 
IN  THE  JUNE  AND  DECEMBER  ISSUES  OF  THIS  BULLETIN.     IN  THE 
FUTURE,  DELAYED  AND  CORRECTED  OBSERVATIONS  WILL  BE  PUBLISHED 
ANNUALLY  AS  A  SUPPLEMENTAL  BULLETIN. 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Infortoatlon  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C- 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature   In   "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 

wind  movement   in  miles.      Monthly  degree  day   totals   are   the   sums  of   the  negative   departures  of  average  dally  temperatures  from  65**?.     In  "Supplemental  Data" 

table  directions  entered  In  f  Igures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direct  ions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 


OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observat ion  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground*'  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table ,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporat ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observat Ion. 
Wind  Is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  Che  snoifpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Sunsnarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Ulnnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


OZ 

O.U  to  S 

OZ 

OZ 

OZ 

OZ 
OZ 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


-        No  record   in  the   "Supplemental   Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^       Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inthes  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   f ron  the  amounts   to  be   publ ished   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  colunn  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
Indicated  by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

B        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  Che  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cencs.  Similar  information  for  regular  NaCional  Weacher  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  30  cents*     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf -stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publicatlona 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 
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97.5 

74  .0 

85 

3 

103 

1  7 

bB 

29 

0 

851 

28 

Q 

0 

Q 

2.38 

-  2.87 

1  .00 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

85 

2 

3 . 3 

2.25 

-  2.96 

0 

III 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

95.7 

73.1 

84 

4 

2.8 

103 

lb 

b9 

29+ 

0 

b11 

29 

0 

0 

0 

3.29 

1  .71 

23 

0 

Q 

4 

2 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

92.8 

74. b 

83 

7 

1 . 7 

98 

lb* 

70 

29 

0 

58b 

2b 

0 

0 

0 

7.88 

1.17 

2.23 

21 

!o 

0 

9 

b 

3 

BOGALUSA 

9b  b 

72  5 

84 

b 

2  3 

105 

1  b* 

b9 

8 

0 

bl  5 

27 

0 

0 

0 

b  24 

.lb 

2  30 

21 

.0 

0 

g 

5 

2 

CLINTON  5  SE 

93. b 

72.7 

83 

2 

2.2 

102 

17 

bB 

29 

0 

571 

2b 

0 

Q 

Q 

3!4b 

-  2,b4 

!75 

20 

.0 

0 

3 

3 

0 

COVINGTON  4  NNW 

94. b 

72.5 

83 

b 

2.4 

103 

15 

b8 

3 

0 

584 

2b 

0 

0 

0 

4.03 

-  2,44 

1  ,82 

21 

.0 

0 

b 

3 

1 

FRANKLINTON  3  SW 

95.8 

70.0 

82 

9 

103 

15  + 

bb 

29+ 

0 

5b4 

25 

0 

0 

0 

5.38 

1  .65 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

HAMMOND  3  NW 

94  5 

72  b 

83 

b 

2.0 

101 

lb 

b7 

29 

0 

584 

27 

0 

0 

0 

3  31 

-  3,52 

1  Ob 

\  7 

.0 

0 

5 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

93.3 

73.2 

63 

3 

100 

17 

bB 

29  + 

0 

573 

25 

0 

0 

0 

5^03 

1  !8B 

2b 

.0 

0 

8 

3 

1 

SEIDELL  WSFO 

93.9 

74  .  7 

34 

3 

102 

lb 

bB 

8 

0 

bOb 

27 

0 

0 

0 

5.43 

2.54 

8 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

83 

7 

2.2 

4  .37 

-  1  .57 

.0 

III 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

95.0 

74.1 

84 

b 

102 

3 

b7 

29 

0 

b14 

27 

0 

0 

0 

4.7b 

-  1  .3b 

1  .3b 

23 

.0 

0 

9 

4 

1 

DE  QUINCY  4  N 

98.3 

71  .4 

84 

9 

105 

IB 

bb 

31  + 

0 

b22 

30 

0 

0 

0 

1  .99 

-  4.09 

1.13 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

DE  RIDDER 

97.3 

73.1 

85 

2 

105 

IB 

b2 

29 

0 

b33 

29 

0 

0 

0 

2.3b 

1.17 

28 

.0 

0 

b 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

u,  r 

:  i 

«  £ 

S 

S 
3 

O 

HEATING 
DECREE  DATS 

COOLING 
DECREE  OATS 

NO 

.  Of 

OATS 

S 

1  1 

i  I 

o  ? 

S 

i 

SNOU,  SLEET 

NO. 

OF 

o»rs 

MAX. 

MIN. 

1 

1  i 
i  5 

i 

"". 

a 
r 

° 

g 

St 

z 

- 

°t 
9S 

"  *" 

^  £ 

S3 

&  s 

ELIZABETH 

9B.0 

73.4 

B5 

7 

3.b 

105 

18 

b7 

29 

0 

b50 

30 

0 

0 

0 

4.82 

-  .30 

1 .92 

28 

.0 

0 

4 

4 

2 

uAri/oroDY  a  ecu 

•53 . 1 

7b .  3 

84 

7 

2.9 

99 

18* 

70 

29 

0 

b18 

28 

Q 

Q 

0 

4  .95 

-  1 .88 

2.48 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

JENNINGS 

94  8 

73  9 

B4 

4 

1  9 

101 

18 

b7 

29 

0 

b08 

28 

Q 

Q 

Q 

5  58 

5b 

1  89 

28 

.0 

0 

9 

3 

3 

93!") 

74.8 

84 

4 

2!o 

102 

17* 

b9 

29 

0 

bOB 

27 

Q 

Q 

Q 

8^24 

1  !b9 

4!21 

28 

.0 

0 

4 

4 

3 

OBERim  FIRE  TOUER 

95.8 

72. b 

84 

2 

101 

18« 

bb 

29 

0 

b04 

29 

0 

Q 

0 

2.89 

.BO 

28* 

.0 

0 

5 

3 

0 

onrvrrn  i  ro  ui  ocvur.c 

nULRtrtLLtn   HL  KtrUbt 

94  1 

75.3 

84 

7 

102 

18 

bB 

29 

0 

b18 

27 

0 

0 

0 

8.71 

4  08 

29 

.0 

0 

8 

5 

3 

VERMILION  LOCK 

92. b 

73.5 

B3 

1 

98 

bB 

30* 

0 

571 

2b 

0 

0 

0 

4  ]99 

1  .62 

23 

.0 

0 

b 

5 

1 

DIVISION 

84 

b 

2.5 

4.98 

-  1.39 

.0 

tit 

CnilTU    rCUTOAl  AO 
bUUIH  LLNIKAL  Uo 

LAHViLLt    £  3H 

94  0 

74  5 

84 

3 

2  5 

100 

1  7 

b7 

29 

0 

b05 

2b 

Q 

Q 

3  83 

-  2  bb 

1  15 

26 

.0 

0 

b 

3 

1 

3 

FRANKLIN  3  NU 

13. b 

75.3 

84 

5 

2.8 

99 

2 

70 

2 

0 

b12 

2b 

g 

Q 

Q 

b.21 

-  2.27 

2.10 

2 

.0 

0 

8 

3 

JEANERETTE  EXP  STA 

93.3 

73.9 

83 

b 

100 

17 

b7 

30* 

0 

585 

27 

Q 

Q 

Q 

5.17 

-  3.17 

1 .70 

3 

.0 

0 

b 

4 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

92. b 

75.7 

84 

2 

2.3 

99 

1  7* 

71 

31 

0 

599 

24 

Q 

Q 

Q 

1 .58 

-  5.43 

.53 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MORGAN  CI  TV 

93.9 

73. b 

83 

8 

1  .4 

102 

b9 

30» 

0 

591 

27 

0 

0 

0 

2.89 

-  5.47 

1 .20 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEU  IBERIA  5  NU 

94  .9 

74 . 1 

84 

5 

101 

3 

b7 

30 

0 

b11 

26 

Q 

Q 

Q 

3.22 

1 .10 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

84 

2 

2.4 

3.82 

-  3.79 

.0 

«      >  t 

bUUIHLAbI  Ot 

BOOTHVILLE  USCMO  CI 

90  5 

7b  8 

83 

7 

9fc 

15* 

73 

2b* 

0 

5Bb 

22 

0 

0 

0 

9  32 

2  95 

2b 

.0 

0 

9 

4 

3 

DELTA-BRETON  HL  REF 

89!9 

77. b 

83 

8 

95 

3 

71 

27» 

0 

590 

20 

0 

0 

0 

7.54 

1  .60 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

DONALDSONVILLE 

93.2 

75.4 

84 

3 

1  .8 

99 

1  7* 

70 

29 

0 

bOb 

2b 

0 

0 

0 

b.bO 

2.80 

23 

.0 

0 

8 

3 

3 

GALLIANO 

93  3M 

75  4 

84 

4M 

99 

1  7 

71 

29» 

0 

bOb 

25 

0 

0 

0 

B  82 

3  44 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

HOUMA 

92.8 

74. b 

83 

7 

2.1 

99 

17 

b8 

29 

0 

S8b 

25 

0 

0 

0 

b.81 

-  1  .32 

2.60 

28 

.0 

0 

10 

4 

2 

NEW  ORLEANS  HSCMO  AP  R 

94  .9 

7b.  7 

85 

8 

3.9 

101 

lb 

71 

29 

0 

b53 

28 

0 

0 

0 

4.84 

-  1  .88 

1  .84 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

N  0  ADBON  HSFO  CI  R 

95.1 

79.8 

87 

5 

5.1 

101 

lb' 

77 

29* 

0 

704 

27 

0 

0 

0 

4.30 

-  3.71 

1  .05 

20 

.0 

0 

1 1 

3 

1 

PARADIS  7  S 

92.5 

74.3 

83 

4 

98 

lb 

70 

29 

0 

575 

24 

0 

0 

0 

4.43 

-  3.07 

.8b 

28 

.0 

0 

10 

4 

0 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

93.8 

74  .9 

84 

4 

98 

15* 

72 

23» 

0 

b04 

28 

0 

0 

0 

5.59 

1  .06 

21 

.0 

0 

9 

b 

2 

RESERVE 

93.8 

74  .4 

84 

1 

1.7 

100 

lb 

70 

30* 

0 

599 

29 

0 

0 

0 

4.84 

-  2.03 

.97 

lb 

.0 

0 

12 

3 

0 

SAINT  BERNARD 

93.7 

73.1 

83 

4 

100 

1b 

b7 

24 

0 

577 

27 

0 

0 

0 

b.88 

3.01 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

THIBODAUX 

94.9 

74.9 

84 

9 

3.2 

101 

lb 

b9 

29 

0 

b23 

27 

0 

0 

0 

5.55 

-  2.92 

1 .57 

8 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

84 

5 

2.3 

b.29 

-  1  .25 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DAI 


PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6  7 


10 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


NOntHUBT  ot 

eeiHDNir 

COIION  V«LLET 
CLOSTER  1  U 
HANNA  3  S 
HUSSION 

KEITHULLE 
KORAN 

LOCANSPORT  4  ENE 
HANSriELO  3  USU 
HINOEN 

nOORINGSPORT  1  N 

PLAIN  OEALINC 

BED  RIV  VALLEI  EXP  STA 

nOSSON 

ROOESSA 

SHREVEPORT  DOUNTOUN 
SHREVEPORt  kSO  AP 
SPRINCHILL 


NORIM  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOHER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TONER 

NARION 

MONROE  EAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UN1» 

SPEARSVILLE  FIRE  TOMER 
STERLINGTON 
HINNFIELO  2  U 
UINONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0: 

BASTROP 
EPPS  b  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


NEST  CENTRAL  0' 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANT 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
6ELAN  FIRE  TOMER 
BOTCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEN  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

0PEL0U5AS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOODUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


Ot 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TNR 

AMITE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  HSO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

SOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINION  2 
FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENHELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NH 

KENTUOOD 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SEIDELL  USFO 


1  .30 
1.16 
1.5B 
1.37 
1.55 


1  .43 

1  .02 
2.5B 


2.B5 
5.25 
t.n 
2.5'i 


3.1G 
2.3B 
1 .26 
1  .12 
1.65 


4.20 
2.21 
2.31 
3.G1 
2.55 

2.50 
7. 19 

1  .■n 

1.2') 
2.3B 


3. 29 
5.21 
4.32 

7. 


5.43 
3.26 
5.36 
2.63 
2.66 

3.31 
6.05 
4.02 
3.06 
5.03 

5.69 
4.69 
2.51 
4.15 
5.43 


.60    .60  .05 


.75     .46  .02 


1 .95    .45  1 .40 


1.19     .66  .02 


.62    .32  .12 


.45    .50  .30 


.65    .50  .05 


.01     .26  .22 


1.82     .22  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


.17  1.13 
T 

.03  .96 


.11   1  .97 
T 

-04  1 .45 


.76  .01 
.01  .06 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12 


13  14  15 


16  17  18 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 

.02 


sprincville  fire  touea 

ulltSON  3  ENE 
IkCHkni  2  ESE 


SOUTHUCSI  07 
•eSEVILLE 

CBOWLET  EXP  STATION 
OE  flUINCT  4  N 
DE  RIOOER 
EIU«BETH 

HtCKBERRI  8  SSH 

JENNINGS 

KINDER  3  u 

LUKE  CHURLES  2  H 

L«KE  CHURLES  NSO  HP 

lONOILLE 
MERHENTAU 
HIIIIE  2  5E 
OAKOtLE 

06ERLIN  EIRE  TOMER 

ROCKEfELLEB  UL  REfUCE 

SUGtRTOUN 

SULPHUR 

lERKILIOH  LOCK 
«INTON 


SOUTH  CENTR«L 

eUTOU  SORREL  LOCK 
eulTE  L>  ROSE 
C»R»1LLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
.lEHNERETTE  EXP  STU 

L»r«rETTE  fA«  «P 
nORGAN  CITY 
NEH  IBERIA  5  NU 
PLAQUEMINE  2  N 


SOUTHEAST  0? 

BOOTHviLLE  uscno  CI 

OELTA-BRETON  UL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEH  ORLEANS  NSCKO  AP 
N  0  ADBON  USFO  CI 
NEH  ORLEANS  ALGIERS 
NEH  ORLEANS  0  P  S  I' 

NEH  ORLEANS  HATER  PLT 
NEH  ORLEANS  CITT  HALL 
NEH  ORLEANS  0  P  S  S 
NEH  ORLEANS  0  P  S  3 
NEH  ORLEANS  0  P  S  b 

PARAOIS  7  S 
PLAOUEnlNES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


3.GS 
T.22 
AS? 


4.95 
5. SB 
3.10 
5.31 
B.34 

4.33 
4. 41 

2.B3 
1.15 


B.71 
3.7B 
4.25 
4.95 


3.B3 
i.2\ 
5.17 

1  .5B 
2.S5 
3.22 
7,0') 


9.32 
7.54 

6. GO 
8.82 
3.3B 

G.S 


7.08 

3.95 
5.45 
7.49 

5.00 
3.9t 

4.43 

5.59 
4.84 


1.07    .01  .37 


.OB  1.05  .15 


.85 
1  .GO 
1.40 


1.47  .14 
1.42  2.G6  .02 
1.33    .19  .45 


.OS  1 .3G 

.05  .12 

.18  .3G 

.OG  .09 


.OG  .80 

.77  t.lt 
.g5  .42 
1.28  .17 
.58  1 .82 

1.77  .29 


,87  .95  .03 

.58  T  .24 

.75  .46  .01 

.03  .13 

.29  .02  .03 


.35    .05  .02 


.19  2.25  .32 

.22    .37  .83 

.1G  2. BO  1.17 
.GG  1.3G 

1.15  -29 


.38  1 .95 
.34  1.G9 
.21  1.14 


.40 

.27 

.35 

.77 

1.13 

.58 

1.17 

.10 

1.92 

.01 

.20 

2. 48 

1 .89 

1  .29 

!0B 

3'g5 

4.21 

1  .G4 

.88 

1  .40 

1  .23 

.G2 

1  .42 

!bo 

.01 

.G5 

4.08 

1.07 

.30 

2.30 

.78 

.84 

.31 

2.G1 

.81 

43 

.27 

.23 

1.15 

.29 

.17 

.81 

.47 

.93 

.03 

1  .10 

2.50 

.G5 

.42    .03  .13 


.22    .42  .27 


SEE  neFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEt 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF  nyg  -  igeo  Louisiana 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIPITATION 

t      t  * 

NORTHWEST  01 

BETHANY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COTTON  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

'l 

'  1 

GLOSTER  1  U 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

HANNA  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

J 

J 

HOSSTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

J 

2 

. 

KE  I  THV  ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  0 

1  0 

2  0 

KORAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1  0 

1  0 

LOGANSPORT  4  ENE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

HANSFIELD  3  WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

J 

J 

MINDEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

■f 

MOORINGSPCRT  1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

PLAIN  DEALING 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2 

J 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

ROBSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RCDESSA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

J 

- 

- 

- 

- 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SHREVEPORT  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1  4 

1 

1  4 

SPRINGHILL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.3 

T 

.3 

WESTOALE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

_ 

sit 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

SNOWFALL 
i    IN  ON  GD 

.  2 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

COLUMBIA  LOCKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

HOMER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL  SNONFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  ^')^<)  -  neo 


LOUISIANA 


STATION 


JULY  AUG  SEPT  OCT  NOV  DEC   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  TOTAL  p«c,V,uiioh 


MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
STERLINGTON 
WINNFIELD  2  W 
WINONA  FIRE  TOWER 

I        •  < 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  fc  WNW 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

WINNSBORO 

1st 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  ^V3  -  1S80 


LOUISIANA 


STATION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


TOTAL 
PBECIPITAIION 


SLAGLE 

t       *  t 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNKIE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

VIDALIA  2 

WOOOWORTH  2  SE 

t        t  t 

EAST  CENTRAL  Ob 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

AMITE 

BAKER 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
N  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 


1  .0 


1  .0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
8 


TOTAL  SNONFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1379  -  1980 


LOUISIANA 


STATION 


JULY  AUG  SEPT  OCT   NOV   DEC   JAN   FEB   MAR   APR   MAY  JUNE  TOTAL 


POeCIPIIATlON 


BATON  ROUGE  CENTRAL 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 

DENHAM  SPRINGS 

FRANKLINTON  2 

FRANKLINTON  3  SW 

GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 

KENTWOOO 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSFO 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
WATSON  3  ENE 
ZACHARY  2  ESE 


SOUTHWEST 
AB8EVILLE 


07 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
S 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  ]373  -  1S80 


LOUISIANA 


JULY|  AUG  |sEPT|  OCT  |  NOV  |  DEC  |  JAN  |  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |jUNE|  TQTAL|  ppeT^.tioh 


STATION 


CROWLEY  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

DE  RIODER 

ELIZABETH 

HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  W 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRAL 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 


08 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL  SNONFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF  igyg  -  1980  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PnECIPITATION 

NEW  IBERIA  5  NW 
PLAQUEMINE  2  N 

>        <  < 

SOUTHEAST  OS 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

DELTA-BRETON  WL  REF 

DONALDSONVILLE 

GALLIANO 

GONZALES 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  D  P  S  14 
NEW  ORLEANS  WATER  PLT 
NEW  ORLEANS  CITY  HALL 
NEW  ORLEANS  D  P  S  5 
NEW  ORLEANS  0  P  S  3 
NEW  ORLEANS  D  P  S  b 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
1  1 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t            X  1 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEt 

MAX 

St. 
7b 

S8 
75 

100 
75 

SB 
73 

94 
73 

9b 

75 

97 
75 

SB 
75 

99 
75 

99 
7b 

99 
7b 

100 
74 

100 
74 

101 
72 

100 
72 

SS 
72 

103 
74 

105 
73 

103 
72 

100 
72 

se 

72 

S7 
73 

9b 
70 

97 
b9 

S6 
bS 

100 
70 

96 
b9 

94 
bB 

97 
bB 

97 
bB 

98 
70 

96 
72 

5 
4 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
M I N 

103 

73 

104 

73 

103 
75 

100 
70 

100 
72 

102 
73 

103 
73 

102 
75 

103 

73 

102 

72 

104 
74 

104 

73 

104 

72 

105 
72 

103 
73 

102 
72 

10B 
7b 

10b 
70 

103 
bS 

toi 

72 

Sb 
72 

Sb 
72 

95 
b8 

98 
b7 

101 
71 

99 
71 

96 
73 

94 
bB 

99 

b8 

101 

b7 

101 

71 

101 
71 

3 
b 

MINOEN 

MAX 
MIN 

li 

7fe 

SB 
74 

100 
75 

98 

72 

9b 
73 

98 
7b 

99 
7B 

99 

75 

101 

7b 

100 
75 

100 
7b 

100 
78 

102 

78 

104 
78 

104 

76 

103 
7b 

104 
74 

107 
73 

104 

73 

9b 

72 

97 
73 

S4 

75 

9b 
7b 

95 
74 

97 
74 

98 

73 

98 

71 

97 

b9 

93 

70 

97 
71 

99 

72 

99 
74 

0 
3 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

Sb 
71 

97 
71 

SS 
71 

98 
71 

94 
71 

97 
73 

99 
73 

99 
73 

SS 
73 

100 
72 

99 

70 

100 
70 

100 
71 

101 
b8 

100 
b8 

101 
71 

102 
71 

105 
71 

103 

70 

99 

70 

96 
72 

S6 

73 

9b 
b9 

97 
b7 

98 
70 

SS 
bS 

95 
b7 

92 
b7 

94 
b7 

97 
bB 

99 

be 

96 

70 

4 

2 

RED  RIV  VALLEr  EXP 

STA 

MAX 
MIN 

SB 
75 

99 
75 

102 
7b 

98 
72 

S5 
72 

98 
75 

100 
75 

100 
74 

101 
7b 

100 
75 

100 
75 

100 
7b 

101 
7b 

102 
75 

101 
75 

101 
74 

104 

73 

105 
72 

103 

72 

98 

73 

97 
75 

S5 
74 

9b 
bS 

9b 
b9 

97 
b8 

99 
71 

SS 

70 

9b 

be 

93 
69 

9b 
71 

99 
71 

99 

72 

0 
9 

SHREVEPORT  WSO  AP 
. 

MAX 

ss 

78 

101 

77 

1 00 
75 

9b 
73 

S8 
78 

99 
76 

101 
77 

1 02 
76 

1 02 

77 

101 

75 

103 
78 

1  02 
77 

1 04 

78 

1  03 
77 

103 

75 

1 05 
77 

10b 
74 

102 
71 

96 
71 

9b 
74 

94 
74 

S5 

72 

Sb 
bS 

97 
70 

98 

72 

100 

72 

100 
70 

93 
b6 

9b 
b9 

101 
71 

99 

73 

99 
74 

7 
1 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

101 

73 

102 
73 

S8 
75 

97 
71 

SB 
74 

100 
75 

102 
74 

104 

72 

104 
73 

101 

73 

103 
73 

102 
74 

10b 
77 

101 
75 

103 
74 

103 
74 

104 
74 

103 
71 

99 
71 

9b 
71 

92 
74 

92 
73 

S5 
70 

95 
71 

98 
70 

100 

70 

S5 
bS 

94 
bb 

9b 
70 

99 
b9 

99 
72 

99 
72 

4 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

38 
73 

100 

73 

101 

77 

97 
71 

Sb 
72 

98 
7b 

99 
78 

101 
72 

102 
74 

101 

77 

100 
74 

101 

72 

103 
76 

105 
78 

103 
79 

103 
77 

105 

73 

104 

72 

104 
b9 

98 

72 

9b 
74 

91 
74 

Sb 

75 

94 

72 

94 
bb 

97 
b7 

98 
b9 

so 

bb 

93 
b9 

97 
70 

100 
72 

98 

72 

9 
9 

HOHER  EXP  STATION 

MAX 

Sb 
73 

98 

72 

100 
75 

98 

70 

S5 

72 

97 
74 

99 

7b 

99 
75 

SS 

7b 

SB 
75 

99 
75 

99 
74 

100 
75 

101 
74 

102 
7b 

101 
75 

102 
7b 

104 

71 

103 
b9 

99 
71 

97 
72 

9b 
70 

Sb 
b6 

9b 
b8 

95 
b8 

96 
b6 

100 
b8 

91 

be 

94 

be 

96 
71 

98 

71 

98 

72 

3 
1 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

100 
7b 

102 

75 

SS 
60 

98 
74 

99 
79 

101 
79 

101 

79 

98 
7b 

100 
76 

100 
78 

101 
75 

102 
7b 

102 
61 

103 
80 

103 
82 

104 
80 

104 

77 

103 
75 

9b 
74 

94 
74 

92 
77 

93 
7b 

S2 
74 

93 
74 

S7 
71 

9b 

72 

87 
73 

93 
70 

99 

72 

101 
72 

102 
74 

96 
75 

5 
9 

MONROE  NLU 

MAX 
MIN 

94 
74 

SB 

73 

100 
78 

Sb 
71 

95 
7b 

97 
7b 

98 
79 

98 

72 

S8 
74 

98 

77 

99 
73 

SB 
74 

100 
78 

100 
80 

100 

80 

101 
78 

101 

75 

101 
73 

100 

70 

94 

71 

92 
74 

67 
75 

89 
71 

90 
70 

S5 
b5 

95 

70 

95 
71 

85 
b7 

93 
70 

97 
70 

99 
74 

9b 
73 

2 
5 

flUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

98 
71 

100 
73 

103 
75 

S7 
75 

99 

70 

100 
74 

100 
7b 

102 
71 

102 
73 

101 
73 

102 
70 

103 
74 

104 
7b 

105 
73 

104 
78 

104 
74 

107 
74 

105 
71 

10b 
70 

101 
71 

95 
72 

91 
73 

93 
b9 

94 

72 

S4 

be 

100 
70 

100 
bB 

94 
b9 

95 
66 

98 
b9 

99 
72 

99 
72 

9 
0 

HINNFIELO  2  H 
< 

MAX 

SB 

73 

1 00 
73 

S7 

73 

S5 
bS 

97 

72 

97 

73 

98 
74 

97 

70 

S6 

73 

97 

71 

99 

b9 

1 00 
bS 

1  01 
72 

1 00 
74 

1 00 
74 

1  02 
73 

102 

70 

101 
b9 

96 
b9 

9b 
b9 

94 

72 

90 

72 

92 
b9 

93 
70 

Sb 
bS 

9b 

71 

9b 
bS 

69 
b5 

95 
67 

97 
b7 

98 
71 

97 

70 

1 

b 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

101 
71 

102 
7b 

101 
7B 

97 
7S 

100 
76 

101 
78 

101 
61 

101 

7b 

101 
7b 

101 
76 

103 
77 

103 
78 

105 
60 

104 
80 

104 

81 

105 
81 

105 

77 

103 
75 

102 
72 

SB 
72 

97 
71 

S3 
75 

94 

70 

95 
70 

98 
b7 

99 
74 

9b 
71 

93 

be 

100 

72 

103 

7b 

103 
75 

100 
75 

3 
3 

EPPS  b  WNU 

MAX 

98 
75 

101 

75 

104 

7S 

98 
74 

96 
77 

101 

77 

102 
61 

101 

73 

100 
75 

99 
77 

99 
75 

100 
7b 

101 
78 

103 
78 

102 
79 

103 
78 

104 
73 

102 
75 

101 

72 

96 
7b 

95 
75 

86 
74 

89 
71 

89 
73 

92 
70 

64 

be 

83 
b9 

84 
b8 

92 
71 

9b 
73 

99 
75 

97 
74 

0 
5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

100 
7b 

101 
7b 

100 
7B 

97 
74 

S5 
77 

97 
78 

9S 
61 

104 

75 

100 
7b 

100 
77 

99 

7b 

100 

77 

102 
79 

104 
76 

103 

80 

102 
82 

103 
80 

103 
74 

102 
73 

95 

73 

93 
74 

81 

72 

85 
74 

84 

73 

90 
72 

91 

72 

93 
73 

83 
70 

SI 

72 

95 
74 

99 
7b 

9b 
75 

5 
5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
HIN 

Sb 
78 

Sb 
7B 

100 
78 

94 
74 

S5 
7b 

97 
79 

S8 

60 

SS 
71 

S4 
7b 

9b 
77 

97 
7b 

98 
7b 

98 
77 

100 
76 

100 
78 

100 
7S 

100 
73 

98 
74 

98 
73 

95 
73 

91 
7b 

67 
74 

90 

72 

Bb 

7b 

90 
74 

93 
74 

93 
74 

90 
71 

86 
71 

92 
74 

9b 

77 

95 
75 

0 
4 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

S8 

75 

SS 
70 

102 
77 

9b 
7b 

S5 
7b 

98 
75 

99 
7S 

se 

71 

S7 
7b 

98 
7b 

99 
75 

96 
75 

101 
77 

101 

75 

101 

73 

103 
77 

102 
71 

SB 
73 

101 
71 

95 
72 

92 
74 

89 
73 

89 
73 

85 
71 

91 
70 

K 
71 

94 

72 

89 
70 

S2 
70 

9b 
70 

100 
74 

9b 
73 

5 
5 

UINNSBORO 

>          t  1 

MAX 

S8 

75 

1 00 

75 

1  01 
78 

97 
73 

97 
7b 

99 
7b 

101 

76 

102 

71 

SB 

73 

100 
75 

99 
74 

101 
75 

1  02 
77 

103 

77 

103 
76 

104 

78 

10b 
72 

103 

73 

1  03 
bS 

96 

72 

S7 
74 

92 

75 

S3 
70 

92 
71 

97 
70 

100 
72 

95 
73 

93 
70 

SI 
71 

9b 
70 

99 

73 

98 

73 

7 

7 

HEST  CENTRAL 

OA 

ASHLAND  2  S 

MAX 

S8 
bS 

100 
bS 

101 
75 

97 
bb 

98 

71 

98 
72 

S9 
72 

101 
bS 

SS 
72 

100 
b9 

100 
b9 

102 
70 

101 
72 

103 

72 

102 
72 

103 
70 

104 

70 

104 

72 

104 
b7 

100 
b9 

S7 
72 

94 

be 

S5 
bS 

93 
72 

95 
70 

98 
bS 

98 
b9 

99 
bb 

93 
65 

99 
b5 

101 

be 

99 
b9 

2 
7 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

SS 

73 

100 
71 

101 
74 

98 
69 

95 
71 

9B 
72 

100 
72 

100 
72 

100 
71 

101 

70 

100 
70 

101 
71 

102 
71 

103 
71 

102 
70 

104 
71 

10b 
b9 

102 
b8 

SB 

72 

9b 
71 

93 
71 

95 
b5 

Sb 
b5 

97 
bb 

97 
70 

101 
b9 

98 

70 

97 

be 

90 
6b 

98 

b7 

100 
70 

99 
b9 

0 
9 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

101 
74 

102 
7b 

104 
74 

101 
70 

98 
72 

100 
74 

101 
73 

101 

73 

102 
71 

101 

71 

101 
71 

103 
74 

105 
74 

105 

75 

104 
74 

102 
74 

105 
73 

10b 
71 

102 
70 

99 
72 

99 
72 

94 

74 

93 
70 

9b 

72 

Sb 
70 

99 
73 

9b 
74 

97 

be 

63 
b7 

9b 
70 

99 

72 

99 
72 

7 
2 

MANY 

MAX 
MIN 

S7 
73 

SB 
72 

102 
75 

97 
b7 

97 
71 

98 
72 

98 
72 

100 
71 

SB 
70 

100 
70 

99 
70 

101 
72 

102 
74 

101 
72 

101 
71 

101 
71 

103 
71 

104 
bS 

100 
bS 

96 
72 

95 
71 

95 
72 

92 
bb 

95 
b7 

95 
b9 

98 
71 

96 

73 

99 
bb 

89 
b7 

97 
bB 

98 
67 

98 
70 

3 
4 

NATCHITOCHES 

MAX 

MIN 

101 

77 

103 
78 

103 
78 

99 
72 

99 
7b 

99 
79 

99 
79 

102 
75 

100 
7b 

101 
75 

99 
75 

101 
79 

103 

78 

102 
79 

103 
79 

103 
79 

105 

77 

104 
74 

103 

73 

SB 
73 

9b 

75 

93 
75 

S3 
73 

97 
74 

95 
73 

99 
75 

99 
75 

101 
b9 

89 

72 

9b 
74 

100 
7b 

99 
75 

5 
5 

flOSEPINE  EXP  STATION 
t          t  t 

MAX 
M I N 

SB 
75 

1 00 
75 

100 
74 

98 

75 

S5 
b8 

98 

73 

98 

73 

S9 
71 

100 
71 

100 
71 

99 

71 

101 

73 

102 
74 

1 03 
74 

102 
73 

103 
74 

104 

71 

1  05 

71 

101 

70 

S5 
72 

95 

72 

91 
74 

93 
70 

93 

72 

95 
71 

96 
72 

97 
72 

97 
b8 

61 
b4 

93 

be 

9b 
74 

97 
71 

7 
8 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

SS 
75 

101 

/7 

102 
75 

97 
72 

SB 
74 

SS 
75 

100 
77 

101 
b9 

SB 
73 

99 
74 

99 
74 

102 
75 

101 
7b 

103 
74 

103 
77 

103 
BO 

103 
73 

102 
74 

102 
73 

S5 
74 

93 
75 

69 
7b 

91 

71 

94 
74 

9b 
73 

97 
74 

95 
7b 

94 

b9 

84 
b9 

94 

72 

99 
75 

S7 
74 

6 

0 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 
MIN 

74 

101 

102 

SB 

SB 

73 

SS 
75 

99 

7h 

102 
75 

98 

75 

100 
73 

100 

73 

102 
72 

104 

75 

104 

7b 

103 
75 

105 
75 

105 
70 

104 

73 

102 

70 

100 
7 1 

95 
74 

92 
74 

92 
74 

SI 
72 

94 

70 

96 
7 1 

98 
7 1 

99 
b2 

89 

97 

102 

S9 

1 
b 

BOTCE  3  UNU 

MAX 
MIN 

104 

77 

102 
77 

SB 
75 

SB 
74 

98 
7b 

100 
78 

100 
77 

100 
7b 

100 
83 

101 
7b 

101 
77 

102 
79 

103 
78 

102 
80 

103 
78 

103 
78 

103 
75 

101 
74 

98 
72 

SB 
7b 

S3 
7b 

95 
b9 

93 

70 

Sb 

73 

98 
73 

94 

76 

97 
b9 

8b 
b7 

95 

71 

99 

75 

SS 
70 

98 

75 

7 
1 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

100 

77 

101 

77 

103 
7b 

9b 

75 

99 
75 

SB 

7b 

SS 
77 

101 
70 

95 
73 

99 

75 

98 
74 

99 
7b 

101 

75 

101 

77 

101 
7b 

103 

77 

103 

72 

100 
74 

99 

72 

Sb 
74 

S4 

73 

eb 

75 

92 
72 

S2 
71 

93 

73 

97 
73 

95 
75 

94 

72 

82 
b9 

92 
70 

98 

75 

97 
74 

0 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

□c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

GRAND  COTEAU 

MAX 

■Jb 

100 

9b 

9b 

9b 

9b 

98 

97 

97 

9b 

97 

99 

98 

97 

100 

101 

100 

98 

95 

94 

88 

92 

92 

94 

94 

91 

90 

8b 

92 

95 

9b 

95.4 

MIN 

77 

75 

73 

74 

74 

7b 

7b 

71 

7b 

74 

75 

7b 

7b 

75 

77 

77 

71 

75 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

71 

b7 

74 

74 

73.9 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

■SB 

100 

102 

95 

97 

97 

99 

100 

9b 

98 

99 

100 

101 

101 

101 

101 

101 

100 

99 

97 

93 

83 

93 

90 

92 

95 

93 

9b 

87 

92 

97 

9b. 5 

MIN 

77 

7b 

77 

75 

7b 

78 

77 

b9 

b9 

75 

7b 

7b 

7b 

77 

77 

78 

74 

75 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

73 

73 

75 

70 

70 

72 

74 

74.2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

'i') 

101 

102 

97 

98 

100 

98 

99 

95 

97 

98 

100 

100 

102 

100 

102 

102 

97 

98 

9b 

95 

85 

87 

91 

93 

9b 

94 

94 

83 

93 

97 

9b. 4 

MIN 

7b 

78 

75 

73 

74 

7b 

78 

70 

75 

73 

72 

80 

79 

75 

7b 

78 

70 

74 

72 

70 

74 

74 

71 

72 

73 

74 

77 

b9 

bB 

72 

74 

73,9 

MAMOU  4  S 

MAX 

100 

103 

98 

98 

99 

100 

99 

99 

99 

101 

101 

101 

101 

101 

102 

102 

101 

102 

97 

94 

91 

90 

92 

94 

98 

94 

90 

90 

95 

97 

99 

97.7 

MIN 

7B 

79 

78 

77 

77 

79 

80 

75 

80 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

79 

7b 

79 

73 

73 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

b9 

72 

73 

7b.  1 

MELVILLE 

MAX 

■Sb 

97 

100 

93 

95 

9b 

9b 

97 

9b 

98 

9b 

97 

98 

97 

99 

99 

99 

98 

97 

9b 

93 

85 

91 

89 

92 

95 

90 

90 

81 

90 

95 

94.5 

MIN 

7b 

77 

74 

73 

75 

77 

77 

72 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

7b 

7b 

72 

74 

75 

72 

74 

74 

71 

72 

74 

74 

74 

70 

b7 

b8 

74 

73,8 

NEU  BOAOS  5  ESE 

MAX 

95 

9b 

98 

92 

97 

94 

95 

98 

9b 

97 

97 

9b 

99 

98 

98 

99 

100 

97 

98 

9b 

92 

88 

89 

90 

92 

93 

90 

90 

81 

90 

90 

94.2 

MIN 

77 

7b 

72 

75 

7b 

7b 

7b 

71 

75 

72 

74 

75 

7b 

75 

78 

79 

72 

74 

74 

72 

75 

74 

74 

73 

71 

74 

74 

71 

bB 

71 

74 

74.0 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

98 

100 

93 

95 

95 

9b 

98 

95 

97 

9b 

95 

97 

9b 

98 

99 

100 

99 

97 

95 

92 

Bb 

90 

89 

92 

95 

90 

91 

82 

92 

95 

94.5 

MIN 

7b 

77 

75 

72 

74 

74 

73 

70 

bS 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

77 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

bb 

b7 

71 

72.3 

OLLA  3  SSU 

MAX 

■57 

98 

99 

97 

95 

97 

97 

99 

98 

100 

98 

99 

101 

102 

101 

102 

103 

102 

100 

98 

95 

91 

90 

91 

94 

97 

97 

98 

90 

95 

98 

97,4 

MIN 

72 

73 

74 

b9 

72 

74 

74 

71 

73 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

74 

70 

70 

bB 

b9 

72 

73 

bB 

70 

b7 

70 

b9 

bb 

bB 

bB 

71 

70,8 

NOODUORTH  2  SE 

MAX 

too 

1 02 

102 

98 

99 

97 

100 

100 

97 

99 

99 

100 

102 

102 

102 

102 

103 

100 

99 

97 

95 

84 

88 

94 

95 

9b 

98 

9b 

61 

95 

99 

97.5 

t         t  s 

MIN 

7B 

77 

7b 

73 

75 

7b 

77 

70 

74 

74 

74 

7b 

7b 

77 

7b 

7b 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

71 

73 

72 

73 

74 

b9 

bB 

72 

75 

74.0 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMI  IE 

MAX 

98 

99 

95 

97 

97 

98 

99 

97 

98 

97 

98 

100 

99 

101 

103 

102 

94 

95 

95 

94 

88 

92 

90 

93 

93 

90 

93 

8b 

94 

97 

95.7 

MIN 

7b 

77 

72 

72 

74 

75 

7b 

b9 

70 

72 

73 

75 

77 

77 

7b 

79 

72 

73 

71 

70 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

b9 

71 

71 

73.1 

BATON  ROUGE  USO  AP 

MAX 

lb 

98 

91 

94 

94 

95 

97 

93 

94 

94 

95 

9b 

95 

9b 

98 

98 

95 

95 

94 

90 

Bb 

87 

88 

91 

91 

88 

90 

81 

90 

93 

94 

92, B 

MIN 

78 

79 

71 

74 

75 

7b 

74 

72 

7b 

74 

77 

79 

79 

79 

80 

74 

74 

75 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

71 

70 

74 

71 

74, b 

BOGALUSA 

MAX 

n 

100 

101 

98 

99 

100 

100 

101 

99 

101 

100 

100 

101 

102 

105 

105 

103 

88 

93 

97 

85 

90 

90 

89 

93 

95 

91 

94 

88 

93 

98 

9b,  b 

MIN 

7b 

77 

70 

74 

72 

74 

7b 

b9 

70 

72 

74 

75 

7b 

7b 

77 

72 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

71 

72.5 

CLINTON  5  SE 

MAX 

93 

95 

98 

91 

9b 

95 

9b 

97 

95 

95 

95 

97 

98 

97 

97 

100 

102 

9b 

95 

9b 

90 

Bb 

85 

88 

90 

92 

88 

90 

83 

90 

95 

93. b 

MIN 

7b 

77 

71 

73 

73 

74 

7b 

70 

71 

72 

74 

74 

75 

75 

77 

77 

70 

72 

70 

70 

73 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

bB 

70 

73 

72.7 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

98 

99 

91 

9b 

9b 

98 

98 

97 

9b 

9b 

98 

98 

98 

100 

103 

101 

97 

97 

94 

89 

84 

90 

Bb 

93 

91 

87 

92 

87 

94 

95 

94 

94. b 

MIN 

7b 

7b 

bB 

71 

72 

72 

74 

b9 

72 

71 

72 

75 

77 

75 

76 

75 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

74 

72 

72 

71 

71 

73 

b9 

b9 

73 

72.5 

FRANKLINTON  3  SU 

MAX 

100 

101 

95 

99 

99 

101 

102 

99 

99 

98 

98 

98 

99 

103 

103 

101 

88 

94 

9b 

92 

84 

89 

89 

91 

94 

Bb 

-94 

87 

94 

99 

98 

95.8 

MIN 

74 

71 

bb 

b9 

71 

72 

71 

b7 

70 

b9 

71 

73 

71 

74 

7b 

71 

b9 

71 

bB 

b7 

70 

70 

70 

b9 

b9 

b9 

70 

b9 

bb 

b7 

71 

70,0 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

9b 

97 

99 

91 

94 

94 

97 

99 

94 

9b 

97 

97 

98 

98 

100 

101 

100 

94 

95 

94 

92 

88 

90 

89 

92 

91 

88 

93 

87 

94 

9b 

94.5 

MIN 

75 

77 

70 

72 

72 

73 

75 

b9 

75 

71 

73 

75 

75 

75 

77 

78 

bB 

73 

70 

70 

74 

72 

73 

71 

74 

71 

72 

72 

b7 

b9 

73 

72. b 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

94 

9b 

9B 

92 

95 

94 

94 

98 

94 

95 

95 

97 

97 

95 

97 

99 

100 

95 

93 

94 

92 

88 

Bb 

69 

91 

93 

8b 

89 

81 

91 

94 

93.3 

MIN 

7b 

78 

bB 

73 

72 

73 

75 

70 

74 

74 

72 

73 

77 

74 

77 

76 

72 

74 

71 

71 

75 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

71 

b8 

71 

73 

73.2 

SEIDELL  Nsro 

MAX 

95 

95 

9b 

95 

95 

9b 

9b 

98 

95 

98 

9b 

95 

97 

94 

9b 

102 

100 

99 

98 

91 

90 

91 

90 

87 

94 

91 

84 

89 

Bb 

90 

93 

93  .9 

t          s  s 

MIN 

78 

79 

72 

74 

74 

74 

78 

b8 

74 

74 

75 

79 

80 

80 

80 

7b 

73 

75 

73 

71 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

7b 

70 

73 

7b 

74.7 

SOUTHHEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

99 

100 

102 

92 

95 

94 

97 

100 

99 

100 

100 

97 

99 

99 

100 

100 

101 

101 

98 

93 

90 

83 

Bb 

90 

93 

94 

93 

8b 

78 

92 

95 

95.0 

MIN 

75 

75 

74 

74 

75 

7b 

7b 

74 

75 

74 

73 

7b 

7b 

7b 

7b 

7b 

72 

7b 

74 

74 

7b 

74 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

b7 

72 

73 

74.  1 

OE  QUINCr  4  N 

MAX 

99 

too 

104 

98 

98 

98 

99 

100 

100 

101 

100 

100 

102 

103 

102 

101 

104 

105 

100 

98 

9b 

97 

92 

94 

95 

99 

9b 

95 

81 

94 

97 

98.3 

MIN 

74 

73 

74 

b9 

74 

75 

71 

73 

70 

71 

72 

70 

75 

b9 

b9 

74 

74 

71 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

74 

75 

b9 

bb 

b7 

bb 

71  .4 

OE  BIDDER 

MAX 

98 

100 

100 

98 

97 

98 

99 

99 

100 

100 

99 

100 

102 

102 

100 

101 

104 

105 

101 

97 

95 

87 

90 

93 

95 

98 

95 

94 

80 

94 

9b 

97.3 

MIN 

7b 

7b 

7b 

72 

73 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

7b 

74 

74 

70 

71 

74 

75 

72 

73 

73 

73 

74 

71 

b2 

b3 

74 

73.1 

ELIZABETH 

MAX 

100 

101 

102 

98 

98 

99 

99 

99 

97 

91 

99 

101 

102 

101 

101 

104 

104 

105 

102 

9b 

95 

9b 

90 

92 

93 

98 

9b 

9b 

81 

95 

98 

98.0 

MIN 

7b 

77 

74 

74 

74 

7b 

7b 

70 

74 

74 

74 

75 

75 

7b 

7b 

77 

71 

74 

72 

72 

73 

75 

71 

71 

72 

73 

73 

70 

b7 

b9 

74 

73.4 

HACKBERRV  B  SSH 

MAX 

92 

93 

9b 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

9b 

95 

9b 

9b 

9b 

95 

98 

99 

99 

94 

92 

91 

8b 

88 

92 

91 

91 

92 

91 

82 

91 

93 

93.1 

MIN 

7b 

77 

79 

77 

77 

80 

82 

75 

78 

78 

77 

7b 

77 

7b 

7b 

75 

78 

78 

75 

77 

75 

74 

74 

75 

78 

79 

73 

72 

70 

75 

75 

7b. 3 

JENNINGS 

MAX 

9b 

97 

100 

99 

97 

9b 

9b 

98 

97 

98 

97 

97 

96 

98 

98 

100 

99 

101 

98 

95 

91 

85 

87 

90 

92 

95 

93 

90 

77 

91 

93 

94  8 

MIN 

75 

75 

7b 

74 

7b 

77 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

72 

75 

b8 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

b7 

70 

74 

73.9 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

MAX 

95 

100 

95 

95 

92 

9b 

9b 

9b 

9b 

97 

97 

97 

98 

97 

98 

102 

102 

95 

95 

92 

82 

88 

93 

92 

92 

92 

88 

79 

90 

92 

93 

93  9 

MIN 

77 

77 

77 

75 

75 

7b 

74 

7b 

75 

75 

75 

75 

75 

7b 

77 

7b 

75 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

75 

7b 

75 

73 

71 

b9 

74 

75 

74.8 

06ERLIN  FIRE  TONER 

MAX 

98 

98 

100 

9b 

9b 

9b 

97 

98 

9b 

98 

97 

98 

99 

100 

99 

101 

101 

101 

100 

95 

92 

87 

90 

92 

93 

9b 

95 

92 

82 

92 

9b 

95.8 

MIN 

75 

7b 

74 

72 

73 

71 

74 

72 

73 

73 

74 

7b 

72 

74 

74 

75 

71 

73 

70 

72 

74 

74 

71 

72 

72 

71 

74 

b9 

bb 

72 

72 

72. b 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

MAX 

94 

94 

99 

95 

9b 

94 

95 

9b 

99 

97 

95 

9b 

9b 

9b 

9b 

9b 

99 

102 

95 

95 

93 

Bb 

87 

91 

94 

92 

93 

89 

80 

93 

95 

94.1 

MIN 

7b 

77 

78 

77 

77 

7b 

75 

75 

7b 

75 

75 

77 

77 

79 

79 

77 

75 

7b 

73 

75 

77 

75 

73 

74 

74 

74 

72 

73 

bB 

72 

7b 

75.3 

VERMILION  LOCK 

MAX 

94 

95 

98 

89 

94 

90 

93 

97 

S4 

95 

95 

9b 

97 

9b 

9b 

97 

97 

98 

*}4 

90 

81 

8b 

89 

91 

92 

92 

90 

78 

91 

95 

92.  b 

IIS 

MIN 

74 

7b 

75 

74 

74 

7b 

7b 

74 

73 

b8 

73 

75 

74 

75 

77 

77 

74 

73 

73 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

73 

bB 

b8 

72 

73.5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SU 

MAX 

9b 

98 

99 

93 

95 

94 

95 

99 

9b 

9b 

95 

97 

98 

95 

98 

99 

100 

9b 

95 

95 

91 

89 

87 

87 

93 

93 

87 

90 

83 

91 

95 

94  0 

MIN 

77 

78 

71 

75 

73 

75 

77 

70 

7b 

73 

75 

7b 

77 

7b 

77 

78 

72 

75 

78 

73 

75 

72 

74 

72 

75 

75 

78 

71 

b7 

72 

75 

74.5 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

9b 

99 

94 

92 

9b 

97 

95 

95 

98 

9b 

9b 

9b 

9b 

9b 

97 

98 

98 

94 

93 

90 

87 

91 

87 

93 

93 

89 

89 

80 

92 

95 

94 

93  b 

MIN 

7b 

70 

72 

77 

82 

7b 

77 

73 

77 

7b 

77 

77 

77 

77 

78 

75 

7b 

77 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

7b 

7b 

75 

72 

72 

73 

74 

75.3 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

97 

98 

99 

92 

93 

93 

95 

9b 

95 

95 

95 

95 

99 

9b 

97 

99 

100 

9b 

95 

92 

90 

80 

90 

90 

92 

92 

8b 

89 

80 

92 

94 

93.3 

MIN 

75 

77 

72 

73 

75 

7b 

77 

72 

74 

74 

75 

7b 

7b 

7b 

7b 

78 

71 

75 

74 

74 

7b 

72 

74 

72 

72 

75 

74 

72 

b7 

b7 

73 

73.9 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

98 

99 

93 

93 

93 

94 

94 

95 

97 

95 

95 

9b 

94 

9b 

98 

99 

99 

92 

93 

89 

80 

88 

90 

92 

93 

89 

82 

82 

89 

93 

92 

92. b 

MIN 

79 

73 

7b 

7b 

77 

78 

7b 

74 

79 

77 

78 

78 

78 

77 

78 

77 

73 

7b 

74 

75 

7b 

74 

74 

74 

7b 

75 

7b 

72 

74 

75 

71 

75,7 

MORGAN  CITT 

MAX 

95 

98 

97 

9b 

97 

102 

97 

97 

9b 

9b 

9b 

9b 

97 

9b 

97 

98 

9b 

95 

92 

93 

92 

8b 

91 

90 

93 

92 

85 

89 

80 

91 

94 

93,9 

MIN 

7b 

77 

72 

73 

74 

73 

74 

72 

73 

75 

74 

75 

7b 

7b 

7b 

78 

75 

75 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

b9 

b9 

73 

73. b 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES  -ir* 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UtU     TDTDIA     C  ML1 

NtH   I Btn 1  A  ^  NH 

99 

101 

95 

94 

95 

100 

98 

97 

99 

97 

97 

97 

97 

98 

100 

99 

100 

97 

93 

90 

94 

67 

91 

94 

93 

90 

90 

80 

87 

95 

94 

9 

MIN 

7b 

73 

73 

73 

74 

7b 

78 

74 

73 

75 

74 

7b 

7b 

75 

75 

78 

74 

78 

74 

74 

73 

72 

78 

75 

7b 

72 

7C 

72 

72 

b7 

72 

74 

1 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

MAX 

93 

91 

91 

91 

91 

90 

95 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

9b 

9b 

92 

93 

93 

91 

8b 

8b 

84 

65 

8b 

85 

85 

88 

88 

90 

90 

9C 

90 

5 

MIN 

79 

81 

77 

75 

77 

77 

77 

79 

76 

77 

75 

78 

81 

60 

75 

75 

79 

60 

79 

73 

73 

75 

74 

75 

79 

73 

7b 

7  7 

75 

7  7 

77 

7b 

8 

nci  Td   DDrTHki  111  ore 
UtL  1  A-tJnL  1  UN  HL  ntr 

MAX 

93 

91 

69 

90 

91 

92 

95 

90 

93 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

90 

85 

87 

64 

83 

85 

88 

82 

8b 

67 

91 

91 

89 

9 

MIN 

80 

80 

78 

78 

78 

78 

82 

77 

78 

78 

80 

82 

85 

83 

82 

7b 

76 

77 

77 

74 

74 

73 

71 

75 

77 

78 

71 

79 

7b 

74 

76 

77 

b 

DONALOSONV I LLE 

MAX 

94 

97 

98 

97 

9b 

95 

94 

95 

93 

94 

98 

97 

97 

95 

95 

99 

99 

95 

92 

93 

92 

89 

85 

eb 

90 

92 

84 

90 

83 

90 

94 

93 

2 

MIN 

77 

79 

75 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

75 

77 

76 

78 

79 

80 

75 

7b 

78 

74 

75 

77 

75 

74 

75 

76 

75 

74 

70 

71 

7b 

75 

4 

r  A 1  1  T  K  ki  n 
uAL  L 1 ANU 

MAX 

96 

97 

94 

91 

94 

93 

94 

97 

97 

97 

95 

9b 

98 

97 

97 

97 

99 

95 

92 

91 

93 

89 

86 

67 

89 

64 

90 

85 

92 

95 

93 

3 

MIN 

7  7 

79 

73 

77 

75 

7b 

78 

73 

75 

7b 

75 

77 

79 

79 

78 

79 

77 

75 

74 

73 

74 

74 

7  1 

75 

75 

74 

74 

71 

71 

74 

75 

75 

4 

HOUMA 

MAX 

94 

97 

95 

93 

93 

94 

94 

97 

95 

9b 

95 

91 

97 

95 

95 

98 

99 

95 

92 

95 

91 

89 

69 

87 

90 

93 

83 

86 

82 

91 

93 

92 

8 

MIN 

7b 

77 

72 

77 

73 

7b 

75 

72 

74 

74 

75 

75 

77 

7b 

78 

78 

74 

7b 

73 

74 

75 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

73 

b8 

74 

75 

74 

b 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

MAX 

99 

9b 

94 

9b 

9fe 

9b 

100 

97 

95 

95 

98 

99 

97 

99 

100 

101 

97 

95 

94 

91 

92 

90 

89 

93 

92 

8b 

92 

6b 

94 

97 

9b 

94 

9 

MIN 

91 

74 

73 

78 

75 

7b 

78 

75 

77 

75 

75 

60 

80 

79 

81 

81 

7b 

7b 

75 

75 

77 

7b 

78 

79 

77 

75 

79 

7b 

71 

75 

75 

7b 

7 

N  0  AD80N  HSfQ  CI 

MAX 

99 

9b 

9b 

95 

95 

97 

101 

97 

97 

9b 

96 

98 

97 

99 

101 

101 

98 

95 

94 

92 

90 

88 

89 

94 

90 

6b 

92 

88 

95 

97 

97 

95 

1 

MIN 

63 

79 

79 

81 

80 

79 

80 

78 

82 

80 

79 

82 

83 

62 

64 

82 

60 

76 

60 

76 

79 

78 

78 

60 

7  7 

79 

80 

79 

7  7 

79 

60 

79 

8 

PARAQIS  7  S 

MAX 

9b 

95 

89 

94 

93 

94 

9b 

94 

94 

95 

9b 

9b 

97 

9b 

9b 

96 

9b 

92 

93 

92 

88 

8b 

9b 

91 

91 

62 

89 

63 

90 

94 

94 

92 

5 

MIN 

77 

75 

73 

75 

73 

74 

78 

71 

74 

73 

73 

76 

79 

76 

78 

60 

73 

72 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

71 

73 

73 

70 

74 

77 

74 

3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

98 

9b 

95 

93 

93 

95 

9b 

95 

94 

93 

9b 

97 

95 

97 

98 

97 

95 

95 

94 

92 

90 

90 

88 

88 

91 

89 

91 

92 

95 

95 

94 

93 

9 

MIN 

7b 

79 

74 

75 

75 

75 

74 

72 

7b 

75 

75 

77 

75 

77 

78 

7b 

77 

75 

7b 

75 

73 

72 

72 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

9 

RESERVE 

MAX 

95 

97 

97 

92 

93 

95 

94 

99 

94 

9b 

94 

9b 

95 

95 

9b 

100 

96 

95 

98 

93 

94 

90 

90 

88 

90 

92 

92 

91 

63 

92 

94 

93 

8 

MIN 

79 

79 

72 

70 

74 

75 

77 

72 

73 

74 

75 

78 

79 

78 

79 

70 

74 

7b 

75 

72 

72 

74 

7b 

73 

7b 

74 

73 

73 

70 

70 

75 

74 

4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

9b 

94 

94 

95 

93 

95 

98 

99 

9b 

9b 

97 

99 

9b 

97 

99 

100 

97 

95 

91 

89 

90 

90 

85 

90 

91 

83 

90 

89 

91 

9b 

95 

93 

7 

MIN 

7b 

78 

78 

72 

71 

71 

7b 

72 

74 

72 

72 

77 

79 

77 

78 

76 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

b9 

b7 

71 

71 

73 

72 

b9 

73 

71 

73 

1 

THieODAUX 

MAX 

98 

100 

98 

9b 

98 

9b 

97 

100 

95 

97 

9b 

97 

98 

97 

100 

101 

99 

97 

92 

90 

94 

69 

89 

92 

94 

93 

65 

92 

83 

94 

94 

94 

9 

MIN 

75 

78 

71 

71 

73 

75 

77 

70 

75 

74 

77 

78 

79 

76 

78 

78 

75 

75 

73 

74 

74 

74 

75 

77 

7b 

77 

77 

74 

b9 

70 

74 

74 

9 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF  n79  -  iqSO  LOUISIANA 


STATION 

nil  Y 

n  U  u 

0  L,  r  1 

U  L  1 

Kin  u 

IN  U  V 

DLL 

1  A  M 
JAIN 

TCP 

MAD 
1  lAH 

ADD 

MAY 
1  lA  I 

II  IMF 
JUINt 

TflTAI 
1  U  1  AL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

<           <  > 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

0 

0 

1 

BG 

457 

582 

578 

b27 

400 

152 

12 

0 

2895 

LOGANSPORT  4  ENE 

0 

0 

0 

44 

35b 

492 

477 

4  32 

2b7 

89 

2 

0 

2159 

MINDEN 

0 

0 

0 

54 

3'92 

5b5 

5b1 

597 

3b0 

13b 

7 

0 

2fe72 

2345 

PLAIN  DEALING 

0 

0 

0 

88 

450 

593 

b09 

b59 

423 

207 

15 

0 

3044 

2530 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

0 

0 

1 

b3 

401 

554 

558 

58b 

3b2 

1  24 

7 

0 

2b5b 

SHREVEPORT  WSO  AP 
t        s  « 

0 

0 

0 

52 

3bb 

498 

508 

'494 

312 

9b 

4 

0 

2330 

21b7 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

0 

0 

0 

b4 

393 

540 

540 

518 

32b 

12b 

2 

0 

2509 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

0 

85 

405 

57b 

583 

591 

381 

133 

9 

0 

27b3 

2258 

HOMER  EXP  STATION 

0 

0 

3 

8b 

435 

583 

593 

b47 

408 

1b5 

13 

0 

2933 

MONROE  FAA  AP 

0 

0 

0 

bb 

3<33 

5b3 

575 

53b 

317 

1 1 1 

1 

0 

25fe2 

2311 

MONROE  NLU 

0 

0 

0 

84 

419 

bOI 

b03 

599 

370 

120 

9 

0 

2805 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

0 

0 

0 

b7 

3Bb 

549 

538 

5b8 

3b3 

137 

3 

0 

2b11 

2410 

WINNFIELD  2  W 

>        >  > 

0 

0 

0 

b4 

401 

52b 

518 

494 

29b 

1 05 

2 

0 

240b 

207b 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

41 

332 

518 

490 

557 

31b 

110 

4 

0 

23b8 

2198 

EPPS  b  WNW 

0 

0 

0 

71 

5bb 

584 

bbl 

349 

1 1  7 

b 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

0 

80 

403 

bio 

b12 

b28 

404 

13b 

4 

0 

2877 

2327 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

0 

b8 

34b 

54b 

517 

5bb 

324 

114 

1 

0 

2482 

2122 

TALLULAH 

0 

0 

0 

80 

400 

590 

5b3 

58b 

349 

121 

7 

0 

2b9b 

2309 

UINNSBORO 

0 

0 

0 

b8 

380 

575 

54b 

577 

343 

1 09 

(, 

0 

2b04 

2192 

>        >  < 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

0 

0 

3 

83 

434 

589 

583 

575 

3b5 

152 

7 

0 

2791 

CONVERSE 

0 

0 

0 

84 

455 

584 

534 

559 

345 

1  37 

7 

0 

2705 

LEESVILLE 

0 

0 

0 

45 

33b 

485 

428 

481 

2b9 

102 

0 

0 

214b 

1889 

MANY 

0 

0 

0 

72 

414 

53b 

528 

54b 

351 

113 

3 

0 

25b3 

NATCHITOCHES 

0 

0 

c 

43 

329 

503 

491 

51  7 

291 

90 

2 

0 

22bb 

1872 

ROSEPINE  EXP  STATION 

0 

0 

0 

44 

340 

48b 

423 

495 

287 

101 

0 

0 

21  7b 

>        t  > 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

0 

0 

0 

41 

330 

490 

450 

491 

25b 

92 

1 

0 

2151 

BELAH  F IRE  TOWER 

0 

0 

0 

45 

320 

492 

4b4 

47b 

281 

95 

3 

0 

21  7b 

BOYCE  3  WNW 

0 

0 

0 

22 

331 

4b9 

4b7 

4b1 

258 

71 

0 

0 

2079 

BUNKIE 

0 

0 

0 

47 

328 

480 

422 

490 

243 

79 

0 

0 

2089 

1883 

GRAND  COTEAU 

0 

0 

0 

30 

2Sb 

401 

297 

391 

1  9b 

44 

0 

0 

1b55 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

0 

45 

341 

502 

474 

529 

291 

89 

0 

0 

2271 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

0 

0 

0 

4b 

334 

504 

451 

500 

272 

8b 

0 

0 

2193 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

12 

249 

343 

27b 

359 

Ibb 

28 

0 

0 

1433 

MELVILLE 

0 

0 

0 

52 

335 

472 

380 

493 

242 

73 

0 

0 

2047 

159b 

NEW  ROAOS  5  ESE 

0 

0 

0 

44 

302 

4b8 

3b4 

473 

219 

b9 

0 

0 

1939 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

0 

bb 

3b4 

523 

440 

51b 

275 

88 

0 

0 

2272 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

1 

81 

414 

578 

538 

559 

337 

132 

8 

0 

2b48 

2026 

WOODWORTH  2  SE 

0 

0 

0 

35 

310 

497 

555 

259 

107 

0 

0 

>        >  > 

EAST  CENTRAL  Ofc 

AMI  TE 

0 

0 

0 

42 

278 

440 

337 

453 

203 

71 

0 

0 

1824 

1 809 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

0 

0 

0 

44 

308 

4b5 

379 

433 

225 

44 

0 

0 

1898 

1b70 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

b1 

309 

494 

352 

495 

205 

75 

0 

0 

1991 

181b 

CLINTON  5  SE 

0 

0 

0 

b2 

323 

484 

39b 

515 

257 

93 

0 

0 

2130 

COVINGTON  4  NNW 

0 

0 

0 

42 

288 

424 

290 

423 

189 

77 

0 

0 

1733 

IbOO 

FRANKLINTON  3  SW 

0 

0 

1 

7'3 

404 

521 

399 

478 

224 

84 

0 

0 

2190 

HAMMOND  3  NH 

0 

0 

0 

b3 

34  7 

498 

3b0 

477 

21b 

73 

0 

0 

2034 

1591 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 

0 

0 

52 

313 

4bb 

348 

4b0 

191 

b4 

0 

0 

1894 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SEASON  OF  -  1880  LOUISIANA 


C  T  A  T  T  n  M 

b  1  A  1  1  UN 

1 1  1 1  V 

JULY 

AUb 

c  c  n  T 

n  r  T 
UL  1 

M  n  \/ 
NU  V 

n  r  r 

1  A  M 

JAN 

r  r  D 
r  to 

MAD 

rlAH 

ADD 
ArH 

MAY 

HAT 

1 1 1 M  r 
J  U  N  L 

Tn  T  A  1 
1  U  1  A  L 

NORMALS 
JULY-JUNE 

SLIDELL  WSFO 

0 

0 

0 

42 

251 

435 

287 

434 

174 

51 

0 

0 

lb84 

<        <  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

35 

288 

453 

3bfe 

4bO 

205 

55 

0 

0 

1872 

OE  QUINCY  4  N 

0 

0 

0 

4fc 

338 

438 

344 

450 

2b8 

b8 

0 

0 

185b 

OE  RIDOER 

0 

0 

0 

32 

308 

4f,3 

37b 

4b8 

2b8 

8b 

0 

0 

2002 

ELIZABETH 

0 

0 

0 

42 

30fc 

4b7 

387 

483 

2b4 

71 

0 

0 

2030 

1838 

HACKBERRY  8  SSW 

0 

0 

0 

13 

24b 

404 

300 

404 

181 

34 

0 

0 

1582 

15b5 

J  L    IN  1  IN  U  3 

u 

n 
u 

u 

J  J 

4  8 1 

Oil 

^  1  \l 

b4 

0 

0 

2031 

1448 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

0 

25 

284 

400 

33b 

37b 

184 

43 

0 

0 

1bb3 

1488 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

37 

284 

442 

358 

432 

21b 

57 

0 

0 

1837 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

le 

238 

408 

28b 

404 

IbB 

33 

0 

0 

1558 

VERMILION  LOCK 

0 

0 

0 

32 

284 

452 

30b 

435 

185 

30 

0 

0 

1  744 

t        t  t 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

0 

0 

0 

3<5 

282 

450 

341 

488 

185 

42 

0 

0 

1828 

1508 

Q 

Q 

Q 

25 

270 

382 

31 4 

383 

1 52 

48 

0 

1  584 

1 408 

JEANERETTE  EXP  STA 

0 

0 

0 

42 

288 

442 

324 

452 

183 

51 

0 

0 

1  783 

iflrAYTTTr  rflfl  ad 

LHrHlLllL    rHH  Hr 

u 

u 

n 
u 

0  7  T 
C  1  £. 

T  L  Q 

1  Q  7 

^A 

n 
u 

u 

1  R  7  7 

1  t^R  1 

MORGAN  CITY 

0 

0 

0 

24 

243 

402 

285 

410 

144 

37 

0 

0 

1555 

1305 

NEW  IBERIA  5  NW 

0 

0 

0 

30 

273 

378 

308 

42b 

172 

38 

0 

0 

1b2b 

t        t  * 

SOUTHEAST  03 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

0 

0 

0 

8 

1b4 

350 

252 

3bl 

141 

3b 

0 

0 

1312 

DELTA-BRETON  WL  REF 

0 

0 

0 

4 

124 

313 

258 

380 

lb8 

54 

0 

0 

1313 

DONALDSONVILLE 

0 

0 

0 

27 

254 

42b 

301 

453 

188 

52 

0 

0 

1  701 

13b8 

GALLIANO 

0 

0 

0 

27 

183 

3b8 

234 

381 

124 

2b 

0 

0 

13b4 

HOUMA 

0 

0 

0 

23 

231 

374 

233 

387 

127 

28 

0 

0 

1403 

1215 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

0 

0 

0 

13 

230 

38b 

278 

385 

154 

38 

0 

0 

1484 

14b5 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

0 

0 

0 

5 

183 

34b 

237 

343 

118 

30 

0 

0 

12b3 

PARADIS  7  S 

0 

0 

0 

27 

245 

3b5 

220 

3b2 

150 

27 

0 

0 

138b 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

0 

0 

0 

2 

182 

348 

220 

327 

120 

27 

0 

0 

1237 

RESERVE 

0 

0 

0 

34 

208 

451 

277 

381 

1b7 

38 

0 

0 

1558 

158b 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

0 

22 

211 

383 

278 

385 

IbO 

33 

0 

0 

1482 

THIBODAUX 

0 

0 

0 

33 

2b2 

403 

273 

408 

173 

4b 

0 

0 

1588 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JULY  1980 


X 

DAY 

OF  MONTH 

STATION 

Q. 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

UJ 

* 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 

100 
84 

100 
85 

101 
85 

101 

87 

100 
87 

100 
87 

■i9 
87 

100 
67 

100 
87 

too 

67 

101 
68 

100 
8£ 

101 
88 

102 
89 

102 
89 

102 
90 

102 
90 

102 
69 

102 
86 

100 
88 

99 
6b 

90 
81 

9b 
6; 

99 
8' 

98 
8' 

99 
8' 

8^ 

7' 

93 
7( 

9' 
8( 

'e' 

99 

.2 

CLINTON  5  5E 

1  INI 

4 

MAX 

82 

99 
64 

100 
85 

98 
85 

100 
85 

98 

6b 

100 
8b 

100 
83 

93 
86 

97 
83 

98 
84 

- 

101 
85 

102 
88 

103 
68 

101 
8b 

96 
8b 

95 
64 

97 
82 

89 
81 

83 
7* 

84 

7'- 

eb 

7* 

87 
7* 

9C 
8C 

87 
6C 

8b 

7* 

a: 

87 

7! 

94 

.0 

CBOHLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 

106 

109 
85 

111 
85 

108 
85 

103 

8b 

107 

85 

112 
87 

110 
87 

1 1 1 
87 

111 
89 

111 
89 

107 
8b 

111 

6b 

1 1 1 
67 

109 
87 

112 
96 

112 
88 

112 
87 

107 

7". 

95 
79 

98 
81 

88 
8C 

89 
8C 

91 

7^ 

9'- 
7*; 

100 
8C 

9S 
8C 

88 
7* 

80 
75 

V 

95 
7£ 

103 
83 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 
Mi  N 

79 

97 
81 

93 
79 

9b 
80 

91 
76 

94 
78 

9b 
62 

97 
79 

97 
76 

9b 
79 

90 
79 

94 
79 

9b 
81 

95 
84 

95 
68 

97 
63 

97 
83 

95 
82 

69 
80 

87 
79 

91 

7^ 

84 

77 

88 

77 

89 

7b 

90 

7b 

92 

76 

81 
7  7 

79 
7b 

79 
74 

89 

7  J 

91 

79 

b 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIA 

1  INI 

4 

MAX 
MI  N 

102 

104 

8b 

105 
68 

103 
87 

88 
85 

88 

8b 

89 
68 

104 

67 

102 
87 

- 

- 

107 
65 

107 
89 

106 
89 

103 
89 

105 
69 

104 
94 

99 
92 

101 
90 

100 
90 

100 
90 

93 
9C 

92 
68 

93 
87 

97 
88 

100 
90 

101 
9C 

9b 
88 

90 
85 

97 

100 
8£ 

99 
68 

2 

3 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
M I N 

toi 

82 

102 
81 

104 
62 

103 
85 

102 
85 

104 

85 

104 
85 

105 
6b 

105 

6b 

105 

8b 

105 

8b 

105 

8b 

105 

6b 

tOb 
8b 

10b 
85 

10b 
8b 

10b 
8b 

10b 
8b 

10b 

8b 

103 

8b 

103 
85 

99 
84 

103 
64 

103 
84 

101 
83 

103 
84 

104 
82 

102 

95 

7b 

97 

76 

98 

7S 

103 
83 

1 
8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

98 
8b 

100 
89 

102 
69 

101 
69 

102 
91 

103 
91 

105 
92 

104 

88 

99 
69 

99 
88 

99 
68 

99 
86 

100 
86 

101 
89 

104 
91 

105 
91 

105 
91 

102 
91 

101 
81 

98 
87 

97 
67 

91 
85 

91 
82 

90 
82 

94 
80 

92 
63 

92 
83 

90 
81 

92 
81 

94 

62 

9b 
62 

98 
8b 

3 
b 

MINNSBORO 

IINI 

4 

MAX 
MIN 

96 
83 

99 
84 

100 
84 

100 
65 

97 
84 

99 
84 

100 
65 

101 
83 

95 
82 

99 
83 

99 
65 

101 
84 

102 
8b 

102 
8b 

103 
8b 

104 
87 

103 
8b 

102 
8b 

100 
82 

100 
82 

97 
80 

92 
63 

93 
62 

91 
81 

97 
61 

100 
81 

95 
84 

90 
79 

88 
78 

94 

79 

98 
80 

96 
63 

0 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

10NTH 

2  tr  cj 

0°; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

111 

NORTHHEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STfl 

EVAP 

.31 

.32 

.31 

.3b 

.30 

.31 

.30 

.35 

.35 

.35 

.33 

.32 

.34 

.32 

.34 

.35 

.34 

.33 

.34 

.27 

.31 

.lb 

.29 

.34 

.32 

.32 

.34 

.30 

.25 

.25 

.28 

9.70 

UINO 

37 

30 

25 

3") 

34 

2b 

23 

33 

29 

24 

2b 

30 

29 

22 

24 

2b 

2b 

21 

29 

29 

33 

20 

20 

24 

32 

24 

32 

39 

lb 

12 

19 

833 

■      ■  > 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.32 

.29 

.33 

.2b 

.34 

.2b 

.31 

.34 

.32 

.37 

.35 

.35 

.38 

.35 

.32 

.35 

.32 

.32 

.13 

.2b 

.3b 

.28 

.31 

.lb 

.12 

.22 

.28 

.33 

9.22 

HIND 

22 

17 

lb 

17 

14 

18 

17 

24 

21 

lb 

19 

22 

3b 

27 

27 

23 

25 

lb 

25 

24 

27 

14 

34 

41 

23 

18 

30 

22 

20 

8 

11 

b74 

a      s  t 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.40 

.21 

.31 

.22 

.3S 

.37 

.24 

.2b 

.29 

.32 

.32 

.41 

.35 

.3b 

.32 

.32 

.20 

.27 

.28 

.07 

.14 

.35 

.22 

.23 

.21 

.19 

.07 

.29 

.3b 

8.52B 

HIND 

77 

38 

13 

35 

20 

18 

41 

23 

11 

24 

29 

49 

52 

43 

30 

41 

27 

45 

30 

52 

b7 

2b 

32 

32 

26 

41 

4b 

27 

14 

28 

1039 

(It 

Lsu  otlM  MJn  LAr  bIM 

'2' 

'^7 

.  31 

.  2t 

.  2b 

.  31 

.3C 

.27 

.  3< 

.28 

.30 

.34 

.  37 

.27 

.  2C 

.  2b 

.  2C 

.  OC 

.  3E 

f: 

h 

^b47 

UINC 

■3; 

'21 

2; 

12 

30 

9 

12 

13 

19 

24 

20 

30 

28 

33 

lb 

17 

20 

27 

'2: 

13 

lb 

'31 

'3: 

K 

MAX 

103 

103 

103 

104 

103 

105 

104 

104 

104 

103 

103 

99 

101 

101 

103 

102 

103 

MIN 

79 

80 

74 

75 

77 

78 

77 

73 

74 

77 

79 

79 

81 

78 

79 

80 

74 

75 

■  IS 

SOUTHEAST  OS 

HOUMA 

EVAP 

.32 

.23 

.15 

.3S 

.IS 

.25 

.21 

.25 

.4b 

.28 

.  1  7 

.30 

.21 

.20 

.23 

.37 

.35 

.30 

.lb 

.15 

.24 

.15 

.34 

.15 

.24 

.lb 

.12 

.13 

.2b 

.23 

7.43B 

UINO 

53 

34 

34 

34 

25 

2b 

20 

34 

15 

20 

14 

19 

23 

23 

32 

43 

47 

24 

IB 

lb 

37 

34 

28 

38 

31 

2b 

lb 

35 

27 

22 

19 

Bb7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
18 


STATI'ON  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

TEMP.  1 

PRECIP. 

a. 

LU 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

HDDt  V  I LL t 

0007 

07 

VLHrll  L  1  UN 

29 

58 

92 

08 

10 

BA 

LllY   Ur  flbbtVlLLt 

ADITA    CDDIMPC    CIDC  TIID 

0021 

Ob 

CT  TAMMAI^IV 

b  1    1  AnnANY 

30 

2b 

90 

03 

30 

IP 

1  A   nrnT   nc   kiatiidai  dcc 
LA   Utrl    Ur    NfllUHflL  Htb 

A 1  c  Y  A  w  no  I  A 

0098 

05 

D  A  n  I  n  r  c 
HAP  1 ULb 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

Al  rvAMnDTA     DDIirD    Dl  ftMT 

ALtXANUHl/*   HUWtH  rLMlNl 

A  M  1  T  r 

0205 

Ob 

TAMPlnAimA 
1 ANb 1 PAHUA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

BA 

H 

MDC     DnDTDT     C     MP     PI  rMnUM 

MHb  HUbtHI    b   ML  LLtNUUN 

0349 

04 

NA  1  LH  1  1  ULHEb 

32 

07 

93 

Ob 

225 

8A 

BA 

H 

rpi  nMPKi   p  MAOTTki 
bULUnUN  u  nflH 1 1 N 

BAKER 

04b2 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

dMIUIN   nUUbt  LtiNlnML 

0546 

Ob 

L   bA 1  UN  HUUb 

30 

33 

91 

03 

b5 

8A 

r     DATAM     DAMP  DADTCU 

t    dAIUN   HUUb  rAHlbH 

dathm  Dniirc  iicn  ad  d 
dM  i  UlN   nUUut    WbU    Mr  H 

0549 

Ob 

L   bA 1  UN  HUUG 

30 

32 

91 

08 

b4 

MID 

MID 

C  HJ 

MATi    iirATurD  crovMAr 
NAIL   WtAIHtH  btHVlLt 

dMIUN   nUUut  KLtllNrtltn 

0558 

Ob 

L  bA 1  UN  HUUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

C     DATAM     DAllPr  DADTCU 

t   bAlUN   HUUbt  KAHlbH 

dHTUU   bUnncL  LULK 

05b5 

08 

T  D  r  D  \(  1 1  1  r 
1 btHV 1 LLt 

30 

08 

91 

19 

15 

BA 

H 

II    C     PADDC     AC  CMAIWCCDC 

U   b   LUHKb   Ur  tNblNttHb 

DtAVtn   rlnL  lUWtn 

Ob1  7 

05 

LVANbtL 1 Nt 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

CTATC     ni\/     nC  CADCCTDV 

blAlt   Ulv    Ur  hUHtblHT 

Dn  Au  c  ^  DC  TniiCD 
DcL AH   rlnt    1  UWcn 

0639 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

IP 

H 

1  A    nrnT    ac    matiidai  dcc 
LA   Utrl    Ur    NAIUHAL  Htb 

DC  T  U  A  M  V 

bt  1 H AN  T 

078fc 

01 

CADDO 

32 

23 

94 

03 

370 

8A 

klAOMAkI     P     Al  CVAMPlCD 

NUHMAN   b  ALtXANUtH 

D  1  r  M  W  I  i  1  C    '5    M  r 
D  1  tiNV  I  LLt    0  Nt 

0800 

02 

□  T  C  M  1/  I  1  1  r 

b 1 tNV 1 LLt 

32 

22 

92 

5b 

307 

MID 

MID 

CAllTuCDM     MATNDAI       AAC  AA 

bUUIHtHN   NAIUHAL    bAb  LU 

BOGALUSA 

0945 

Ob 

WASHINGTON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

BA 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1 157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

D  n  V  r  C    O    1  1  Kl  1  1 

bUiLt   0  WNW 

1232 

05 

□  A  n  T  n  r  o 
HAH  1 ULb 

31 

23 

92 

43 

110 

MID 

MID 

PCMTDAl       1    A     Cl   CPTDIP  PA 

LtNIHAL   LA  tLLLIHlL  LU 

Dl  1  Ml/  I  C 

bUNK 1 t 

1287 

05 

A  \/  A  V  r  1  1  r  p 
AVOYELLES 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

BA 

C  H 

DAACOr       I     1  APUMCV 

HUbtHb   J  LALHNtT 

bU  M  t   LA  HUbt 

13b5 

08 

b  1    UAH  1  1 N 

30 

1  7 

91 

41 

5 

8A 

Pi    ADCKlPr       1     llATADn  iD 

LLAHtNLt   J  HUIAHU  JH 

LWLHUUN  tXP  blAllUN 

1411 

02 

A  n  A  r  1  1  T  T  A 

UU ALH 1  1  A 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

BA 

CGH 

1       C     II     MADTU     1    A     cvn  CTA 

L   b   U   NUHIH   LA   tXr  blA 

LflnVlLLt   ^  bW 

15fe5 

08 

1 BbHV I LLt 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

II    C     nilDl    IP     U  C  A  1   TU  uAcn 

U   b   PUbLlL   HtALIH  HUbr 

LL 1 N 1  UN 

1891 

Ob 

C      rri    TATA  MA 

t    r  LL 1 L 1  ANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

l/CMMCTlI     M     PA  Tkl 

KLNNt  1  H  rl  LAIN 

LL IN  1  UN  0  bL 

1899 

Ob 

C      C  r  1    TATA  MA 

t  I-  LL  1  L  1  ANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

BA 

CG 

icii    Tmciiiin   cvn  cta 
LbU   1 ULtW 1 LU  LXP  b  1  A 

LULUMBIA  LULKb 

1979 

02 

A  n  1  A 1  1  r  1  1 

CALDWELL 

32 

10 

92 

Ob 

80 

BA 

II    C    PAOnP    AC  cmaimccdc 

U   b   LUHHb   UK  LNblNttHb 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

BA 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

LUV I Nb 1  UN   4  NNW 

2151 

Ob 

CT  TAMMAMV 

b  1    1  AnrlAN  T 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

CT       lA     ADDCV  CCMIklAOV 

bl    JU  AbbtY-btnlNAHi 

LHUWLtT   tXr  blAllUN 

2212 

07 

A  A  A  n  T  A 

AL AU 1  A 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

BA 

GH 

1       C     II     DTPC     cvn  CTATTAM 

L   b   U   HILL   tXK  blAllUN 

PiCi  TA    DDTTriki   tti  ore 
UcL 1 A-bnt 1  UN  WL  ntr 

2330 

09 

m  AAiirwTkirr 
P  L  A  U  U  L  M I  N  t  b 

29 

13 

89 

lb 

5 

8A 

BA 

H 

ACI    TA     DDCTAM     MAT     III  DCC 

UtLIA-bHtlUN  NAI    WL  Htr 

UtNHAn  bPHlNLib 

2350 

Ob 

1  TUTklAATAkl 

L 1 V 1 Nbb 1  UN 

30 

28 

90 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
VIDALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELO  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

MERMENTAU 
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9357 
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9480 
9803 
980fc 
9809 
9865 
9930 
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LIVINGSTON 
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FRANKLIN 

WINN 
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E  BATON  ROUG 


ACADIA 


29  48 

29  47 
31  35 

30  12 

30  3b 

31  5b 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  11 


90  49 

92  12 

91  2b 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


92  35 


20 
14 
bO 
19 
b5 
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80 
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lib 
85 
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C  H 
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CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


DENNIS  J  BROUSSARD 
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LOUISIANA      -      JULY  1980 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


July  1980  will  go  down  as  a  record  breaker  in  the 
annuals  of  Louisiana  climatological  history. 

For  the  State  as  a  whole,  the  average  monthly  temper- 
ature was  85.1,  the  highest  for  the  period  from  1896 
to  the  present.     The  average  is  derived  from  a  sampl- 
ing of  preliminary  climatological  data  and  is  not 
final.     Some  other  state-wide  record  temperatures  are: 
84.3  in  July  1932  ,  84. 0  in  July  1948. 

Mean  monthly  temperatures  at  individual  stations  (see 
preliminary  data  sheet)  were  2  to  6°  above  normal. 
The  highest  reproted  temperature  of  108°  occurred  at 
Logansport  on  the  17th.     The  lowest  was  62°  at  Belah 
Fire  Tower  in  LaSalle  Parish  on  the  28th  and  at  De- 
Ridden  on  the  29th. 

The  average  monthly  precipitation  for  the  State  was 
3.71  inches,  which  is  the  13th  driest  for  the  period 
1896  to  date.     The  driest  was  1.9  in  1896.     The  nor- 
mal precipitation  for  Louisiana  is  5.5  inches. 

In  comparing  the  actual  precipitation  with  the  clima- 
tological normal,   it  is  evident  that  except  for  the 
extreme  northeast,  most  of  north,  west  central  and 
central  Louisiana  had  below  normal  rainfall.  Precip- 
over  southern  and  east  central  Louisiana  was  mixed 
with  some  above  and  below  normal. 

Many  new  maximum  temperature  records  were  broken  all 
across  the  State.     At  some  locations  over  half  of  the 
month  had  high  temperatures  within  2°  of  the  record 
or  equalled  or  exceeded  it. 

A  new  record  high  for  the  month  was  set  at  Molsant 
International  Airport  in  New  Orleans  with  101°  on 
the  16th.     The  old  record  was  99°. 

There  were  an  above  average  number  of  days  with  high 
temperatures  greater  than  or  equal  to  96  and  100°. 
New  Orleans  Audubon  Park  which  has  an  average  of  1 
day  in  10  years  with  a  high  greater    than  or  equal 
to  100°,  had  3  this  past  July.     New  Orleans  Inter- 
national Airport  experienced  its  first  July  100°  or 
greater  maximum  since  its  opening  in  1946.  Shreve- 
port  on  the  average  has  3  days  per  July  with  a  high 
of  100°  or  greater,  but  during  1980,  there  were  17 
which  was  the  greatest  number  of  days  for  the  period 
from  1935  to  present. 


The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisian  shows  the  following  fre- 
quencies, with  the  10-year  average  for  1966-75  in- 
cluded for  comparison. 


Synoptic  Weather  Type 

JULY 

7  R 

raciric  riign  ytrti/ 

U 

u 

Continental  High  (CH) 

3 

9 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

6 

3 

Coastal  Return  (CR) 

3 

11 

Gulf  Return  (GR) 

10 

27 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

6 

5 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

23 

10 

Gulf  High  (GH) 

48 

35 

Continental  Index  (CH+FOR) 

9 

12 

Tropical  Index(CR+GR+FGR+GTD+GH) 

90 

88 

Storminess  Index  (FOR+FCR+GTD) 

35 

18 

For  the  month  as  a  whole, the  frequencies  of  synoptic 
weather  types  were  not  extremely  unusual.  There  was 
more  Gulf  High  and  Gulf  Tropical  Disturbance  weather 
than  normal,  and  less  Costal  and  Gulf  Return. 

Instead,  it  was  the  distribution  during  the  month 
that  was  unusual.     The  first  16  days  were  dominated 
by  the  hot  and  dry  weather  associated  with  the  per- 
sistent ridge  of  high  pressure  aloft,  and  most  of 
this  weather  was  classified  as  Gulf  High  with  south- 
westerly winds.     The  atmospheric  stability  and  hot 
dry  weather  broke  down  over  southeastern  Louisiana 
when  the  high  weakened  and  was  replaced  with  se- 
quences of  weak  tropical  disturbances  over  the  north- 
ern Gulf  and  weak  frontal  weather  (both  FGR  and  FOR) 
for  most  of  the  remainder  of  the  month.  These 
stormy  weather  sequences  produced  much  more  cloud- 
iness, considerable  but  very  variable  thunderstorm 
activity,  and  temperatures  not  quite  so  hot.  Despite 
the  long  rainless  period  during  the  first  half  of 
the  month,  monthly  precipitation  totals  were  near 
to  above  normal  at  a  number  of  locations. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building*  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature   In   "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 

wind  oovement   In  miles.      Monthly  degree  day   totals  are   the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  fron  65''F.     In  "Supplemental  Data" 

table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  suoraer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation* 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Suomarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAfffiS:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
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O.U  to  S 

OZ 

OZ 

ox 

OZ 
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IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be   published   later   lo  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations ,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State ,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  aay  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  30  cents.    Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
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GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
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4 

3 

3 

RESERVE 

S2.7 

73.0 

82 

S 

.b 

S7 

22 

be 

27 

0 

5b0 

28 

0 

0 

0 

.Bb 

-  4.4b 

.28 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  BERNARD 

S3.tM 

73. 2M 

83 

4M 

101 

22 

b7 

27 

0 

57S 

2S 

(1 

0 

0 

.88 

.33 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

THieODAUX 

S3. 7 

73.6 

83 

7 

2.0 

SS 

23 

bS 

27* 

0 

585 

2S 

0 

0 

0 

1  .SB 

-  4.17 

.53 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

83 

S 

1  .7 

2.24 

-  4.0b 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DAILY  PRECIPITATIO 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10 


12    13  14 


16  17  18    19  20  2 


22  23  24   25  26  27   28  29 


NOKTHUESI  01 

eETHANT 
COTION  V«LLEt 
GLOSIES  1  U 
H«NNA  3  S 
HOSSION 

KEITHVIUE 
KORtd 

LOGMSPORT  4  ENE 
ntHSriElO  3  HSU 
niNOEN 

HOORINGSPOR'  I  H 

PLAIN  DEALING 

«E0  BIV  VALLEY  E<P  STA 

ROBSON 

ROOESSA 

SHREVEPORT  00>1NTOUN 
SHREVEPOBT  HSO  «P 
SPRINCHILL 


NOBTU  CENIBAL  02 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 

coLuneiA  LOCKS 

HOMER  EXP  STATION 
JONESeORO  riBE  TOUER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUS10N 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TONER 
STEBLINGION 
UINNFIELO  1  U 
UINONA  FIRE  TOUEB 


NOBTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  i,  NNN 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  HSU 
SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 


NEST  CENTRAL  0' 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GABOENS 
LEESVILLE 

MANV 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOHER 
SELAH  FIRE  TOUER 
SOTCE  3  HNH 
BUNK  IE 

EUNICE 

GBANO  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

MABKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROAOS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSH 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPOBT 
VIDALIA  2 
UOOOUORTH  2  S£ 


EAST  CENTRAL 


Ob 


ARITA  SPRINGS  FIRE  TUB 

AMITE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON *ROUGE  USD  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

60GALU5A 

CLINTON 

clinton  5  se 
covington  4  nnu 

denham  springs 
franklinton  2 
franklinton  3  su 
gbeensburg 
gbeenuell  springs 

HAMMOND  3  NU 

KENTUOOO 

LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  6EN-HUR  EXP  STA 

OAKHOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SEIDELL  HSFO 


1.03 
.B1 
.12 


.22 

2.2G 
2.94 
1 .15 
1  .35 

2.7t 


3.')7 
4.4B 
3.0G 
4.01 


1  .n 

1  .68 
2.S4 
5.01 
4.14 

1  .01 
1  .21 
3.07 
1  .82 
2. '94 


.70    .31  .52 


.30  T 

1  .02 

-04  .02 


1  .05 
.50 
.88  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


.35    .08  .22 


.21     .03  .05 


.03    .03  .20 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SPRINGVILIE  FIRE  TOUCH 
UATSON  3  ENE 

2«CH«ni  ;  ESE 


SOUIBUtSI  07 

teecviLLE 

CBOHLEI  EKP  STATION 
OE  aUINCT  4  N 
OE  PI  ODER 
ELIZtBETH 

HtcneERRT  e  ssu 

JENNINGS 

KINOEII  3  H 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LOHGVILLE 
HERHCNTAU 
nllllE  2  SE 
OAKOALE 

OeERLIN  FIRE  TOUER 

ROC«EfELLER  UL  REFUGE 

SUGARTOHN 

SULPHUR 

VCRniLION  LOCK 
VIHION 


SOUTH  CENTRAL 

BAIOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CABIILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETIE  EIP  SIA 

LAFATEITE  FAA  AP 
MORGAN  CUT 
NEU  IBERIA  5  NU 
PLAQUEKINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USCnO  CI 
DELIA-BRETON  UL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUHA 

NEU  ORLEANS  USCHO  AP 
N  0  A060N  usro  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  14 

NEU  ORLEANS  HATER  PLT 
NEU  ORLEANS  CITT  HALL 
NEU  ORLEANS  0  P  S  5 
NEU  ORLEANS  0  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  b 

PARADIS  7  S 
PLAQUEHINES  EIP  STA 
RESERVE 
SAIN1  BERNARD 
THieODAUl 


1  .77 
1 .82 
1  .00 


2.59 
5.10 
5.09 
2.0i 


1 .45 
b.65 
2.73 
1  .97 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.10    .40  .07 


.03 

.01  .01 
.02  .17 
Ok  .03 


l.3fc 
.95 
.21 


.50    .02  .41 


.24 

.14  T 


.40  ,05 
2.07 


.03     .07  .t2 


1  .21 

1 .55 


SEE  REfEflCNCE  NOTES  rOLLOHINC  STATION  INDEX 


5 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEI 

NORTHWEST 

01 

rn T TflW  Uil  1  FY 

MAX 

95 

98 

97 

99 

99 

102 

101 

99 

98 

100 

99 

99 

97 

99 

96 

97 

98 

100 

106 

104 

99 

100 

101 

102 

93 

94 

92 

93 

9B 

.3 

MIN 

74 

74 

77 

72 

" 

72 

74 

73 

73 

7b 

75 

74 

74 

70 

66 

89 

63 

60 

60 

88 

86 

bB 

68 

69 

7C 

70 

.8 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

100 

98 

99 

96 

98 

102 

102 

105 

105 

102 

103 

103 

99 

101 

100 

101 

100 

100 

101 

102 

108 

108 

105 

100 

104 

102 

100 

99 

97 

98 

98 

101 

.2 

MIN 

72 

75 

75 

70 

89 

70 

70 

76 

72 

73 

75 

70 

89 

70 

64 

59 

70 

69 

70 

64 

68 

86 

73 

70 

.5 

MINDEN 

MAX 

97 

96 

98 

98 

% 

97 

99 

100 

99 

98 

99 

100 

S8 

S8 

S7 

99 

98 

98 

100 

103 

98 

100 

100 

95 

95 

97 

95 

98 

.  1 

MIN 

74 

76 

75 

75 

75 

7t> 

75 

75 

73 

75 

70 

bS 

10^ 

''e 

''9 

70 

70 

70 

73 

.3 

PLAIN  DEALING 

MAX 

99 

98 

98 

9b 

95 

98 

97 

98 

102 

100 

97 

97 

St) 

96 

S4 

95 

9b 

96 

97 

100 

105 

102 

100 

96 

99 

101 

93 

91 

90 

91 

97 

.  1 

MIN 

73 

75 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

87 

68 

88 

64 

80 

67 

86 

.9 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

101 

98 

95 

95 

95 

9b 

97 

97 

100 

98 

96 

100 

101 

99 

98 

96 

98 

97 

98 

98 

101 

103 

103 

100 

98 

100 

100 

96 

93 

93 

9b 

97 

.9 

MIN 

73 

74 

74 

7b 

7b 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

64 

82 

84 

89 

69 

67 

68 

69 

71 

71 

.2 

cuorv/rDDDT  ucn  ad 

MAX 

98 

98 

98 

9b 

98 

98 

98 

100 

99 

97 

98 

99 

100 

99 

98 

98 

99 

99 

99 

101 

103 

103 

99 

98 

101 

100 

96 

93 

95 

9b 

99 

98 

.4 

«        t  s 

MIN 

74 

75 

79 

79 

^' 

70 

73 

73 

73 

78 

72 

74 

72 

78 

72 

73 

74 

73 

73 

78 

87 

65 

70 

87 

65 

89 

69 

7b 

72 

.6 

NUn 1 H   LtN 1  HAL 

02 

Diruvrtiic    1  iiir 
b 1 tNV I LLt    J  Nt 

98 

97 

97 

97 

98 

100 

100 

101 

99 

99 

99 

98 

97 

98 

97 

98 

98 

97 

96 

99 

103 

101 

97 

98 

100 

100 

93 

92 

94 

98 

97 

97 

.8 

MIN 

74 

72 

74 

74 

74 

73 

" 

70 

70 

72 

74 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

70 

bb 

b8 

73 

89 

66 

68 

88 

'■^ 

71 

7 

r/ii  uniiM  rvD  CTATinn 

M?N 

100 

97 

94 

97 

97 

98 

100 

101 

102 

100 

100 

97 

101 

99 

99 

100 

100 

S8 

101 

101 

102 

105 

101 

S7 

98 

101 

97 

98 

90 

98 

98 

96 

.9 

72 

73 

74 

7b 

72 

71 

70 

7 1 

73 

70 

7 1 

74 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

70 

73 

b2 

b3 

bB 

b8 

64 

85 

86 

67 

66 

70 

1 

HUntn  tXr  blAllUN 

99 

98 

95 

98 

95 

90 

99 

99 

99 

100 

99 

94 

98 

100 

99 

97 

99 

S8 

98 

97 

98 

104 

100 

S7 

96 

101 

100 

96 

98 

94 

93 

97 

6 

M*N 

74 

73 

73 

75 

74 

73 

70 

70 

73 

75 

72 

74 

74 

7  3 

73 

73 

72 

73 

73 

b4 

b3 

89 

70 

69 

66 

68 

68 

86 

71 

1 

MHUOnr    CflA  AD 

nUNKUt    r  AA  Ar 

MAX 

97 

98 

98 

97 

98 

100 

98 

96 

95 

100 

97 

98 

99 

98 

96 

97 

96 

101 

104 

97 

95 

96 

97 

94 

92 

88 

94 

95 

96 

97 

0 

MIN 

75 

75 

78 

77 

73 

'74 

73 

72 

75 

77 

74 

75 

73 

76 

73 

73 

bb 

bB 

72 

70 

73 

1 

MONROE  NLU 

MAX 

101 

98 

94 

95 

98 

95 

98 

98 

98 

95 

97 

94 

99 

96 

97 

98 

98 

97 

99 

99 

100 

103 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

89 

92 

96 

96 

5 

MIN 

72 

75 

75 

7b 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

75 

7  3 

73 

75 

75 

75 

73 

69 

65 

69 

69 

66 

68 

67 

87 

6  7 

71 

6 

RUSTON-Lfl  TECH  UNIV 

MAX 

100 

98 

97 

96 

98 

98 

99 

100 

100 

98 

100 

100 

101 

99 

99 

100 

100 

98 

99 

99 

103 

106 

103 

98 

99 

101 

99 

96 

92 

94 

98 

96 

9 

MIN 

73 

73 

74 

74 

78 

73 

72 

71 

74 

71 

73 

75 

72 

74 

72 

70 

73 

77 

73 

71 

69 

69 

85 

64 

65 

69 

66 

66 

67 

67 

71 

70 

9 

HINNFIELD  2  W 

95 

97 

98 

9b 

98 

98 

97 

98 

97 

97 

100 

98 

97 

98 

98 

98 

96 

97 

97 

100 

103 

102 

99 

98 

too 

98 

96 

89 

93 

93 

97 

3 

I  1 

MIN 

70 

72 

72 

74 

89 

89 

89 

68 

6  7 

73 

74 

7  3 

70 

66 

70 

70 

89 

70 

88 

72 

62 

59 

67 

66 

82 

66 

64 

65 

69 

69 

6 

lunoTur  «CT 
NUn 1 Ht Ab 1 

03 

102 

98 

97 

98 

97 

100 

101 

102 

99 

97 

102 

100 

100 

100 

99 

99 

100 

102 

95 

100 

97 

97 

95 

97 

98 

99 

8 

MIN 

74 

74 

78 

78 

75 

7b 

75 

76 

75 

75 

74 

76 

70 

75 

76 

75 

75 

74 

65 

72 

87 

66 

66 

88 

73 

3 

EPPS  6  HNH 

100 

98 

95 

98 

95 

97 

97 

100 

100 

98 

96 

95 

100 

99 

97 

99 

99 

98 

98 

99 

100 

104 

97 

93 

97 

98 

95 

92 

91 

92 

95 

97 

1 

MIN 

73 

7b 

74 

74 

72 

73 

74 

74 

75 

72 

75 

72 

74 

74 

73 

78 

73 

74 

72 

74 

73 

84 

69 

89 

73 

86 

6  7 

69 

88 

72 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

98 

98 

94 

98 

94 

94 

98 

98 

96 

96 

94 

98 

98 

95 

95 

96 

97 

98 

102 

95 

92 

95 

98 

91 

91 

90 

90 

93 

95 

2 

MIN 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

73 

73 

73 

68 

70 

69 

89 

73 

5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

V 

93 

93 

93 

94 

95 

98 

98 

98 

95 

93 

95 

9b 

94 

95 

94 

91 

95 

95 

98 

100 

94 

91 

95 

96 

95 

86 

88 

89 

92 

94 

1 

MIN 

73 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

62 

64 

70 

73 

88 

84 

67 

70 

70 

72 

1 

TALLULAH 

MAX 

100 

95 

91 

93 

93 

95 

98 

99 

99 

97 

96 

95 

97 

97 

94 

95 

95 

94 

9b 

96 

9b 

101 

95 

90 

95 

97 

94 

88 

99 

90 

92 

94 

9 

MIN 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

74 

71 

73 

71 

71 

72 

66 

66 

69 

70 

66 

66 

66 

87 

68 

70 

6 

WINNSBORO 

MAX 

100 

95 

94 

9b 

95 

9b 

98 

101 

101 

98 

98 

98 

101 

99 

97 

98 

97 

98 

99 

98 

100 

106 

101 

97 

101 

101 

98 

97 

94 

93 

97 

98 

1 

I          t  > 

MIN 

70 

75 

75 

72 

72 

72 

70 

72 

12 

72 

7  3 

73 

7  3 

7  3 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

63 

70 

65 

64 

65 

69 

72 

70 

8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

102 

98 

98 

98 

97 

99 

98 

98 

100 

100 

SB 

100 

100 

98 

98 

99 

98 

98 

99 

101 

104 

102 

100 

98 

101 

100 

100 

95 

93 

94 

97 

99 

7 

MIN 

b7 

87 

74 

74 

7b 

89 

89 

70 

72 

b9 

73 

70 

72 

72 

70 

72 

b9 

65 

67 

60 

69 

67 

64 

65 

65 

83 

65 

70 

68 

9 

CONVERSE 

MAX 

100 

98 

98 

98 

9b 

98 

101 

100 

102 

100 

100 

100 

102 

100 

99 

97 

100 

99 

100 

98 

101 

106 

106 

102 

100 

102 

97 

97 

95 

98 

97 

99 

4 

MIN 

fc9 

89 

72 

78 

75 

88 

86 

86 

89 

70 

70 

^' 

72 

89 

70 

b8 

69 

86 

66 

81 

59 

59 

87 

88 

85 

64 

85 

86 

69 

3 

LEESVILLE 

MAX 

97 

97 

100 

99 

98 

102 

100 

101 

99 

'74 

100 

97 

99 

100 

101 

106 

108 

105 

103 

103 

99 

9b 

93 

97 

95 

99 

5 

MIN 

70 

72 

77 

'72 

'73 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

83 

81 

70 

70 

65 

65 

65 

67 

7 1 

70 

5 

MANY 

MAX 

'9 

97 

97 

99 

102 

100 

99 

10J 

100 

98 

102 

98 

99 

99 

98 

98 

99 

99 

100 

100 

104 

105 

102 

99 

101 

97 

97 

98 

95 

95 

99 

2 

MIN 

74 

70 

68 

68 

89 

bO 

58 

65 

67 

64 

64 

65 

66 

66 

88 

5 

NATCHITOCHES 

MAX 

101 

98 

98 

101 

97 

98 

98 

99 

100 

98 

98 

99 

98 

99 

99 

100 

101 

100 

100 

100 

102 

103 

103 

100 

98 

100 

99 

98 

93 

92 

96 

98 

6 

MIN 

74 

74 

7b 

75 

78 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

77 

78 

76 

75 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

88 

68 

70 

73 

84 

65 

69 

69 

70 

73 

0 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

9b 

94 

94 

94 

9b 

95 

9b 

95 

95 

95 

98 

99 

98 

99 

98 

95 

100 

9b 

96 

96 

99 

102 

105 

102 

100 

99 

98 

98 

98 

98 

95 

97 

3 

t         s  t 

MIN 

89 

70 

70 

89 

70 

69 

73 

73 

72 

70 

89 

7  3 

65 

66 

70 

65 

64 

64 

64 

70 

70 

0 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

97 

94 

94 

95 

94 

94 

95 

97 

98 

95 

95 

97 

98 

98 

96 

96 

96 

93 

94 

97 

100 

103 

104 

100 

99 

97 

98 

91 

89 

92 

92 

96 

0 

MIN 

75 

75 

64 

67 

72 

87 

67 

68 

68 

72 

72. 

6 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

99 

95 

93 

100 

100 

100 

98 

99 

99 

99 

102 

100 

97 

99 

100 

100 

98 

98 

99 

100 

1  04 

105 

104 

100 

100 

101 

97 

95 

91 

94 

92 

98. 

8 

MIN 

89 

70 

73 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

74 

7b 

74 

72 

71 

74 

73 

72 

75 

72 

76 

65 

69 

72 

71 

70 

84 

67 

88 

71 

71  . 

2 

BOYCE  3  WNW 

MAX 

97 

95 

97 

95 

98 

95 

98 

98 

95 

9b 

98 

98 

98 

97 

97 

99 

95 

94 

97 

100 

103 

103 

100 

96 

98 

96 

94 

66 

88 

92 

96. 

4 

MIN 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

79 

76 

75 

75 

7b 

75 

74 

75 

75 

78 

70 

70 

75 

73 

67 

69 

69 

69 

69 

73. 

3 

6UNKIE 

MAX 

98 

98 

94 

9b 

95 

97 

96 

98 

98 

95 

98 

99 

96 

98 

98 

97 

98 

90 

96 

97 

98 

100 

99 

97 

95 

99 

9b 

90 

93 

93 

94 

95. 

9 

MIN 

71 

72 

74 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

89 

70 

74 

74 

75 

73 

73 

7b 

72 

71 

70 

70 

73 

64 

84 

65 

72 

68 

85 

63 

67 

71 

70. 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


b 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

GRAND  COTEAU 

MAX 

94 

92 

94 

94 

97 

95 

9b 

9b 

95 

9b 

93 

9b 

95 

91 

98 

92 

90 

91 

94 

94 

9b 

97 

94 

94 

94 

92 

90 

92 

90 

93 

94 

93.8 

MIN 

70 

70 

74 

73 

75 

72 

72 

72 

75 

71 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

7b 

74 

72 

73 

74 

75 

bB 

b7 

71 

72 

b5 

65 

68 

b9 

71 

71 .8 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

93 

93 

93 

94 

91 

91 

97 

98 

95 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

94 

93 

95 

95 

93 

100 

97 

9b 

90 

9b 

95 

89 

90 

92 

92 

94.2 

MIN 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

bb 

b7 

70 

74 

70 

67 

68 

b9 

70 

72.6 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

tb 

94 

92 

93 

92 

94 

93 

95 

94 

94 

95 

9b 

9b 

97 

95 

9b 

9b 

92 

93 

92 

98 

101 

100 

98 

9b 

9b 

95 

90 

89 

91 

92 

94.5 

MIN 

70 

72 

73 

71 

72 

71 

74 

b9 

72 

73 

74 

73 

70 

71 

74 

71 

b9 

70 

72 

73 

bS 

b5 

70 

71 

bB 

b7 

67 

66 

69 

70.5 

nAnou  4  5 

MAX 

Sb 

93 

95 

95 

91 

9B 

98 

97 

95 

9b 

97 

98 

98 

97 

97 

94 

89 

95 

95 

98 

102 

102 

102 

98 

98 

9B 

9b 

94 

89 

91 

97 

96.1 

MIN 

74 

83 

82 

75 

75 

74 

75 

75 

77 

74 

7b 

75 

77 

7b 

74 

81 

75 

74 

72 

73 

72 

7b 

b9 

bB 

73 

75 

b7 

b7 

b9 

74 

76 

74  .4 

MELVILLE 

MAX 

95 

93 

92 

93 

95 

9b 

95 

97 

95 

95 

93 

94 

95 

95 

92 

95 

93 

87 

92 

95 

95 

95 

9b 

92 

92 

94 

92 

8b 

92 

91 

92 

93.4 

MIN 

b9 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

7b 

7b 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

75 

bb 

b7 

73 

74 

b7 

68 

70 

71 

72 

72.5 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

94 

93 

92 

93 

95 

9b 

95 

97 

9b 

9b 

94 

94 

95 

95 

91 

95 

94 

90 

91 

93 

95 

9b 

101 

95 

95 

94 

94 

88 

92 

90 

93 

93.9 

MIN 

b9 

70 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

7b 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

7b 

74 

72 

73 

74 

75 

71 

70 

73 

73 

b7 

b9 

70 

71 

71 

72.7 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

95 

92 

91 

91 

92 

93 

95 

97 

97 

95 

95 

94 

94 

95 

93 

93 

9b 

95 

92 

93 

9b 

9b 

94 

91 

92 

94 

92 

88 

89 

90 

91 

93.3 

MIN 

70 

b7 

71 

72 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

b7 

b7 

bB 

73 

b5 

bb 

b5 

68 

69 

70.9 

OLLA  3  5SU 

MAX 

9B 

95 

95 

97 

95 

98 

97 

97 

99 

98 

98 

98 

98 

97 

99 

99 

100 

98 

98 

99 

100 

103 

100 

98 

97 

100 

97 

95 

88 

93 

95 

97.4 

MIN 

70 

b9 

73 

70 

73 

b9 

71 

70 

b9 

b9 

71 

73 

75 

73 

71 

70 

72 

70 

71 

bB 

b9 

70 

59 

b4 

b9 

b9 

b3 

b2 

63 

65 

67 

68.9 

unnnunRTM  y 

Nuuunun in  £  3L 

99 

95 

9b 

96 

*Jb 

9b 

98 

9b 

99 

95 

98 

99 

91 

95 

1 00 

1 02 

98 

97 

89 

97  2 

B               t  t 

MIN 

71 

73 

75 

74 

75 

72 

73 

72 

75 

72 

74 

74 

7b 

75 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

7b 

b7 

'b7 

'b7 

'74 

b2 

b7 

bB 

b9 

72 

72  !l 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

MAX 

95 

94 

95 

92 

95 

97 

9b 

98 

9b 

97 

9b 

94 

97 

93 

93 

95 

93 

9b 

9b 

97 

98 

98 

102 

97 

9b 

97 

93 

90 

91 

92 

9b 

95.3 

MIN 

b9 

71 

b9 

b9 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

75 

74 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

75 

73 

b7 

bB 

71 

72 

bS 

bB 

bB 

70 

b9 

71  .4 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

94 

100 

94 

93 

93 

92 

88 

90 

90 

92 

93 

92.0 

MIN 

70 

70 

74 

74 

73 

73 

75 

73 

7b 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

7b 

75 

b9 

70 

72 

b7 

bb 

bB 

70 

72 

69 

72.3 

BOGALJSA 

MAX 

98 

9b 

93 

95 

9b 

97 

97 

99 

97 

97 

93 

95 

9b 

97 

95 

98 

93 

95 

9b 

98 

99 

100 

100 

98 

97 

98 

92 

90 

93 

97 

97 

96.2 

MIN 

70 

b9 

70 

b7 

b7 

b9 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

73 

71 

b5 

bB 

70 

b9 

bB 

b7 

b7 

bB 

68 

69.8 

CLINTON  5  SE 

MAX 

93 

91 

89 

90 

92 

94 

92 

94 

93 

93 

92 

93 

94 

94 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

98 

99 

94 

95 

95 

92 

87 

90 

91 

92 

92. b 

MIN 

b8 

bS 

71 

70 

70 

70 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

73 

75 

75 

b9 

70 

71 

70 

bb 

b5 

67 

70 

b9 

70.6 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

92 

90 

91 

93 

95 

94 

97 

93 

94 

93 

89 

95 

93 

94 

95 

93 

95 

95 

95 

9b 

100 

103 

100 

95 

95 

89 

91 

91 

94 

95 

9b 

94.2 

MIN 

bB 

b7 

b9 

b7 

70 

70 

74 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

77 

72 

70 

71 

70 

71 

74 

72 

b5 

74 

70 

b9 

b7 

b5 

bB 

bB 

bb 

70.2 

FRANKLINTON  3  SU 

MAX 

93 

89 

94 

94 

92 

95 

95 

93 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

95 

95 

98 

98 

98 

100 

99 

101 

95 

93 

98 

8b 

92 

92 

94 

96 

94 

94.  b 

MIN 

b7 

b4 

bb 

b4 

b7 

bB 

70 

b9 

bS 

b7 

b9 

b8 

70 

b9 

b9 

b9 

b9 

b8 

bB 

70 

72 

bB 

b2 

b7 

bB 

bb 

b5 

b5 

b4 

65 

67 

67.4 

HAMMOND  3  NH 

MAX 

94 

95 

89 

92 

94 

94 

94 

9b 

94 

92 

95 

92 

9b 

94 

91 

95 

93 

9b 

95 

98 

99 

98 

102 

97 

9b 

95 

94 

90 

91 

94 

97 

94.6 

MIN 

bS 

b7 

70 

69 

be 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

b4 

b8 

71 

70 

b7 

bb 

67 

68 

b8 

70.2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

93 

93 

89 

92 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

91 

92 

93 

95 

94 

9b 

102 

97 

93 

95 

93 

89 

91 

90 

93 

93.4 

MIN 

bb 

t9 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

7b 

71 

73 

72 

74 

73 

7b 

72 

73 

73 

75 

77 

71 

b9 

71 

71 

b3 

b7 

bB 

70 

70 

71  .7 

ct  1  nci  1  ucrn 

3L  J  ULLL   Hbr  U 

91 

93 

93 

8b 

94 

Its 

MIN 

73 

71 

77 

74 

71 

73 

75 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

75 

7b 

77 

73 

73 

74 

77 

77 

74 

'b9 

72 

72 

71 

b7 

b7 

70 

72 

72 

73!° 

SOUTHWEST  07 

CROULET  EXP  STATION 

MAX 

95 

93 

89 

91 

94 

92 

94 

94 

92 

91 

92 

94 

9b 

95 

90 

93 

9 1 

93 

93 

95 

94 

9b 

99 

95 

95 

95 

93 

93 

93 

88 

91 

93.2 

MIN 

71 

71 

73 

73 

75 

73 

b9 

73 

75 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

71 

71 

73 

74 

b7 

bb 

b9 

72 

b5 

b4 

bB 

69 

72 

71  .4 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

98 

95 

93 

94 

94 

95 

9b 

94 

97 

95 

93 

9b 

9b 

9£( 

97 

9b 

95 

9b 

95 

9b 

91 

100 

102 

99 

97 

97 

94 

94 

94 

87 

90 

95.2 

MIN 

70 

70 

7b 

73 

73 

72 

70 

b9 

75 

71 

74 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

70 

b7 

b8 

bB 

bb 

b2 

70 

b9 

bb 

69 

b4 

68 

b9 

69.9 

DE  RIODER 

MAX 

95 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

95 

98 

97 

97 

100 

98 

98 

9b 

9b 

92 

92 

97 

97 

99 

102 

105 

103 

100 

101 

99 

93 

93 

94 

93 

96.7 

MIN 

72 

72 

73 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

74 

71 

71 

72 

7b 

74 

b5 

bb 

75 

bB 

6B 

bB 

69 

67 

71  .7 

ELIZABETH 

MAX 

98 

9b 

95 

94 

9b 

94 

97 

97 

97 

97 

9b 

9b 

98 

98 

9b 

95 

98 

93 

92 

98 

99 

101 

102 

99 

95 

98 

9b 

91 

93 

93 

94 

96.2 

MIN 

72 

73 

75 

72 

75 

72 

71 

71 

75 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

7b 

73 

71 

70 

73 

7b 

72 

b4 

71 

71 

b5 

64 

b7 

69 

73 

71  ,7 

HACKBERRT  8  SSU 

MAX 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

91 

89 

93 

90 

88 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

92 

94 

97 

95 

93 

92 

91 

BB 

89 

83 

89 

90.9 

MIN 

77 

78 

81 

81 

82 

78 

75 

7b 

79 

80 

79 

75 

7b 

79 

81 

80 

81 

80 

80 

74 

74 

7b 

73 

71 

77 

77 

73 

72 

74 

69 

70 

76.7 

JENNINGS 

MAX 

94 

93 

92 

93 

93 

91 

95 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

95 

92 

95 

94 

95 

94 

98 

100 

97 

95 

9b 

93 

91 

92 

90 

94 

93.8 

MIN 

73 

73 

74 

75 

7b 

74 

71 

73 

74 

7b 

75 

74 

74 

75 

74 

75 

77 

75 

73 

71 

72 

72 

b4 

b2 

b4 

74 

b4 

67 

b9 

70 

71 

72.0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

91 

93 

93 

91 

92 

91 

92 

89 

90 

92 

90 

91 

92 

9b 

100 

99 

95 

93 

90 

90 

91 

84 

90 

91 

91  .7 

MIN 

75 

7b 

77 

7b 

77 

73 

72 

75 

7b 

7b 

7b 

75 

74 

7b 

7b 

75 

7b 

7b 

73 

71 

74 

75 

b9 

b7 

73 

71 

b9 

68 

71 

70 

74 

73.6 

OBERLIN  FIRE  TOUER 

MAX 

9b 

94 

93 

93 

95 

92 

95 

9b 

9b 

95 

95 

93 

95 

97 

94 

94 

9b 

92 

94 

97 

98 

101 

103 

101 

99 

98 

9b 

94 

93 

91 

94 

95.5 

MIN 

70 

71 

73 

72 

74 

72 

b9 

70 

75 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

75 

72 

70 

70 

71 

73 

b5 

b5 

71 

71 

b5 

64 

bb 

68 

71 

70.5 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

95 

93 

92 

91 

92 

95 

92 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

91 

91 

93 

93 

93 

94 

94 

9b 

100 

9b 

95 

9b 

94 

93 

90 

85 

91 

93.2 

MIN 

75 

7b 

7b 

79 

79 

7b 

72 

74 

77 

7b 

7b 

7b 

73 

y-j 

79 

79 

75 

7b 

75 

77 

bB 

b9 

b9 

74 

70 

70 

71 

71 

75 

74.5 

ItMniLiUN  LULR 

t            I  I 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

92 

89 

90 

90 

94 

91 

94 

93 

9b 

99 

95 

95 

91 

86 

90 

91.5 

MIN 

7? 

72 

74 

75 

77 

74 

72 

73 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

7b 

77 

75 

75 

78 

75 

74 

bb 

b5 

b5 

74 

b7 

bb 

b7 

68 

72 

72.6 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

95 

90 

91 

93 

94 

94 

94 

95 

93 

94 

95 

93 

95 

94 

92 

93 

92 

95 

93 

95 

9b 

97 

100 

95 

93 

94 

93 

66 

91 

90 

93 

93.5 

MIN 

b9 

71 

74 

73 

75 

72 

78 

74 

7b 

75 

75 

73 

75 

74 

74 

72 

79 

74 

73 

74 

75 

75 

b9 

71 

73 

73 

bb 

b7 

70 

72 

71 

73.0 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

93 

92 

92 

92 

94 

95 

92 

94 

92 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

95 

94 

98 

94 

94 

95 

95 

89 

92 

89 

91 

92 

92.6 

MIN 

71 

74 

77 

77 

74 

73 

74 

73 

79 

7b 

74 

77 

74 

7b 

77 

7b 

78 

77 

75 

74 

75 

77 

bB 

bb 

74 

70 

67 

b9 

71 

72 

72 

73.6 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

94 

92 

90 

90 

91 

94 

93 

91 

93 

91 

92 

93 

95 

93 

91 

91 

90 

92 

92 

94 

95 

9b 

99 

95 

95 

94 

92 

69 

90 

66 

92 

92.4 

MIN 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

bb 

b5 

b5 

75 

b7 

b7 

b7 

71 

71 

71  .  7 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

90 

89 

92 

90 

93 

94 

93 

94 

92 

95 

91 

93 

89 

85 

90 

68 

BB 

91 

92 

91 

93 

97 

93 

93 

94 

92 

89 

90 

87 

91 

91 

91  .3 

MIN 

72 

72 

75 

75 

7b 

72 

74 

74 

78 

75 

7b 

75 

77 

7b 

75 

75 

77 

7b 

74 

75 

7b 

75 

70 

b9 

74 

70 

66 

67 

70 

73 

73 

73.7 

MORGAN  CITT 

MAX 

94 

92 

91 

91 

93 

94 

95 

91 

95 

95 

95 

94 

94 

92 

93 

94 

93 

93 

93 

94 

95 

9b 

99 

94 

95 

93 

92 

91 

91 

90 

93 

93.4 

MIN 

b9 

71 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

70 

73 

73 

74 

70 

73 

72 

72 

73 

69 

68 

b9 

69 

69 

72.0 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEI 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

94 

90 

91 

95 

9b 

94 

91 

92 

90 

92 

9b 

95 

94 

90 

94 

91 

93 

92 

94 

9b 

95 

96 

93 

94 

94 

93 

92 

88 

93 

90 

93 

.1 

>         >  t 

MIN 

72 

72 

74 

73 

71 

74 

b9 

74 

7b 

75 

75 

74 

7b 

72 

70 

70 

74 

7b 

74 

74 

73 

76 

72 

70 

73 

74 

69 

70 

68 

73 

70 

72 

.7 

SOUTHEAST  OS 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

MAX 

BS 

90 

90 

91 

89 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

91 

91 

91 

92 

Bb 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

97 

90 

91 

87 

65 

87 

91 

89 

87 

90 

.2 

MIN 

7t) 

75 

78 

80 

79 

91 

82 

82 

82 

79 

78 

78 

78 

79 

78 

74 

77 

80 

75 

79 

78 

79 

61 

76 

76 

69 

74 

72 

74 

74 

77 

77 

5 

DELTA-BRETON  WL  RET 

MAX 

91 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

87 

90 

91 

90 

91 

88 

91 

90 

90 

92 

94 

94 

91 

69 

89 

86 

66 

88 

88 

90 

89 

7 

MIN 

78 

74 

82 

80 

80 

82 

80 

92 

84 

80 

79 

77 

80 

BO 

77 

61 

75 

79 

77 

78 

80 

Bl 

79 

78 

77 

77 

74 

72 

74 

80 

78 

78 

5 

DONALOSONVILLE 

MAX 

92 

93 

94 

93 

94 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

89 

94 

91 

90 

91 

91 

95 

92 

95 

93 

95 

96 

95 

94 

98 

91 

90 

90 

90 

96 

92 

9 

MIN 

73 

74 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

78 

7fc 

74 

75 

7b 

75 

7b 

77 

77 

76 

77 

78 

76 

73 

73 

74 

76 

70 

71 

70 

71 

70 

74 

4 

GALL  I ANO 

MAX 

94 

91 

88 

93 

93 

93 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

94 

88 

94 

94 

94 

94 

97 

100 

95 

95 

91 

80 

87 

90 

90 

94 

92 

1 

MIN 

75 

74 

77 

76 

77 

77 

80 

79 

80 

78 

77 

75 

77 

7b 

77 

78 

7b 

76 

75 

78 

77 

77 

75 

72 

76 

75 

66 

71 

74 

75 

75 

75 

9 

HOUMA 

MAX 

9b 

94 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

92 

91 

93 

86 

91 

93 

89 

93 

93 

96 

95 

95 

99 

95 

95 

92 

90 

67 

91 

90 

94 

92 

5 

MIN 

70 

71 

72 

73 

7b 

75 

7b 

75 

79 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

75 

74 

71 

69 

71 

71 

70 

66 

70 

71 

70 

72 

8 

NEW  ORLEANS  HSCMO  AP 

MAX 

93 

94 

94 

9b 

94 

95 

9b 

9b 

95 

94 

94 

95 

93 

93 

95 

90 

9b 

97 

96 

97 

99 

102 

97 

95 

97 

92 

92 

93 

94 

94 

96 

95 

0 

MIN 

73 

74 

80 

79 

7b 

74 

80 

80 

79 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

78 

7b 

75 

75 

7b 

79 

78 

75 

77 

75 

73 

71 

69 

72 

75 

74 

7b 

0 

N  0  AOBON  WSEO  CI 

MAX 

96 

9b 

94 

9b 

94 

95 

9b 

9b 

95 

95 

95 

95 

93 

94 

95 

89 

9b 

97 

95 

97 

99 

102 

97 

95 

96 

92 

92 

92 

93 

97 

97 

95 

2 

MIN 

78 

78 

80 

80 

80 

79 

81 

85 

84 

81 

91 

81 

81 

80 

80 

81 

80 

80 

80 

82 

84 

83 

79 

81 

60 

76 

73 

74 

78 

78 

80 

80 

0 

PARAOIS  7  S 

MAX 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

91 

9b 

95 

90 

92 

88 

92 

92 

94 

9b 

97 

99 

9b 

96 

92 

91 

86 

91 

89 

91 

91 

92 

4 

MIN 

70 

70 

75 

71 

77 

73 

7b 

74 

78 

7b 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

73 

72 

72 

75 

7b 

75 

b9 

70 

74 

70 

67 

66 

68 

70 

69 

72 

5 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

93 

91 

91 

93 

95 

91 

94 

92 

93 

95 

9b 

98 

99 

92 

91 

90 

86 

90 

89 

92 

92 

92 

4 

MIN 

73 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

70 

75 

71 

74 

74 

74 

74 

73 

76 

76 

72 

66 

67 

67 

70 

70 

72 

2 

RESERVE 

MAX 

94 

94 

91 

93 

94 

94 

91 

92 

95 

92 

93 

92 

95 

88 

90 

92 

91 

94 

90 

95 

95 

97 

95 

95 

95 

92 

69 

89 

91 

91 

94 

92 

7 

MIN 

72 

fe9 

b9 

75 

74 

74 

71 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

75 

7b 

75 

7b 

74 

75 

75 

76 

76 

71 

71 

71 

73 

b8 

69 

69 

72 

71 

73 

0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

93 

94 

93 

95 

92 

9b 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

97 

87 

94 

94 

94 

96 

98 

101 

98 

93 

90 

88 

90 

90 

93 

94 

93 

b 

MIN 

75 

7S 

60 

78 

7b 

75 

75 

77 

79 

74 

73 

73 

74 

73 

72 

74 

72 

70 

70 

75 

73 

71 

b9 

73 

71 

66 

b7 

70 

71 

72 

73 

2 

THIBODAUX 

MAX 

95 

92 

93 

93 

93 

95 

94 

94 

94 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

95 

94 

96 

94 

9b 

98 

97 

99 

95 

95 

95 

93 

89 

93 

82 

91 

93 

7 

MIN 

71 

73 

75 

74 

75 

73 

74 

76 

78 

78 

7b 

7b 

7b 

7b 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

77 

b9 

70 

70 

73 

69 

70 

70 

71 

71 

73 

b 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


8 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
AUGUST  1980 


X 

OAr 

OF  MONTH 

STATION 

a. 
a 

E 

*" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

; 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

IB 
82 

94 
82 

97 
82 

97 
85 

98 
85 

9b 
85 

100 
85 

99 
8b 

1  00 
8b 

1 00 
87 

1 00 
87 

95 
87 

9G 
85 

97 
85 

97 
87 

99 
8b 

99 
87 

98 
87 

87 

1 0O 
87 

1 OC 
88 

1 00 
88 

1  OC 
87 

9S 
8b 

97 
8b 

99 
87 

9b 
8b 

97 
8b 

91 
85 

94 

82 

95 
82 

97 
85 

7 
b 

CLINTON  5  St 

I  IN) 

i 

MAX 
MIN 

90 
78 

89 

77 

87 
79 

85 
78 

91 
78 

93 
79 

88 
79 

88 
79 

88 
79 

92 
80 

92 
80 

94 
81 

95 
82 

95 
81 

87 
80 

88 
80 

87 
80 

88 
80 

88 
80 

94 
80 

9b 
81 

9b 
83 

98 
83 

9b 
82 

95 
82 

97 
83 

93 
79 

88 

77 

8b 
77 

89 

77 

93 
79 

91 
79 

2 
8 

CHOHLET  EXP  STATION 

(  IN) 

4 

MAX 
MIN 

96 
79 

9b 

77 

93 
79 

99 
80 

1 00 
80 

91 
79 

99 
78 

97 
78 

94 
80 

94 

78 

1 02 
79 

1 03 
81 

1 0b 
81 

1 06 
62 

1 04 
80 

96 
80 

100 
81 

93 
79 

9b 

80 

101 
79 

101 
81 

1 04 
62 

1  Ob 

80 

1 05 
79 

1 03 
79 

101 
82 

gc 
79 

98 

77 

95 
7b 

91 
79 

94 

78 

98 
79 

8 
4 

HOUMA 

(  IN) 

4 

MAX 
MIN 

86 
78 

92 
7b 

8b 
75 

90 
79 

95 
77 

1 00 
79 

93 
79 

88 
79 

94 

78 

93 
80 

97 
79 

9 1 

79 

87 
77 

82 

77 

88 
77 

89 
7b 

85 

77 

93 

77 

91 
78 

97 
77 

95 
79 

95 
81 

98 
60 

9G 
80 

95 
79 

93 
79 

92 
79 

84 

7b 

9b 

77 

87 

77 

95 

7b 

91 

78 

8 

0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  IN) 

4 

MAX 
MIN 

101 
90 

99 
88 

98 
89 

97 
90 

9b 
90 

9b 
89 

93 
72 

95 

71 

1 00 
91 

9b 

91 

98 
89 

1 00 
91 

93 

1 01 
93 

1 00 
93 

100 
92 

98 
92 

95 
90 

9b 
90 

99 
90 

1 00 
92 

1 00 
98 

101 
92 

99 
91 

99 
90 

1 00 
90 

IOC 
90 

94 

87 

91 
85 

92 
85 

91 
84 

97 
89 

5 
0 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  1 N ) 

4 

MAX 
MIN 

102 
80 

101 
82 

100 
82 

99 
83 

98 
83 

1 00 
82 

103 
81 

1 02 
83 

102 
82 

101 
83 

101 
83 

1 04 
83 

1 04 
65 

1  03 
85 

1 05 
85 

100 
85 

101 
84 

103 
64 

101 
84 

1 03 
84 

1 03 
84 

1 05 
83 

1 04 
63 

1 04 
81 

101 
80 

102 
84 

101 
84 

96 
7b 

95 
75 

97 
7b 

98 
7b 

101 
82 

3 
1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

99 
85 

97 
85 

9b 
85 

9b 
85 

95 
85 

99 
8b 

100 
88 

101 
90 

101 
90 

100 
91 

100 
90 

96 
90 

99 
90 

100 
90 

99 
90 

97 
87 

94 

87 

92 
87 

94 
8b 

94 

87 

95 
87 

9b 
69 

90 
8b 

67 
8b 

88 
8b 

89 
87 

87 
84 

84 
82 

8b 
80 

64 
80 

84 
61 

94 

8b 

2 

5 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 
KIN 

100 
80 

92 
79 

92 
77 

94 
79 

95 
81 

97 
80 

98 
80 

101 
82 

102 
83 

100 
82 

98 
62 

98 
83 

101 
85 

101 
85 

97 
82 

98 

63 

97 
83 

98 
82 

99 
83 

99 
82 

100 
82 

104 
82 

104 
91 

100 
80 

99 
60 

100 
81 

95 
80 

94 

79 

90 
79 

94 
78 

9b 
79 

97 
61 

8 
1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

2  cr  cj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1  5 

1 6 

1 7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  2 

1     >  t 

NORTHMEST  01 

RED  RIV  VALLEV  EXP  STA 

EVAF 

3C 
20 

30 
27 

3' 
■50 

3C 
'54 

3' 
bO 

32 
'44 

2( 
'24 

27 
'15 

35 
'31 

3( 
'31 

27 
'23 

27 
'17 

27 
'25 

.31 
2b 

.35 
3E 

.32 
4' 

.31 
2* 

.30 
It 

25 
'lb 

3i 
'25 

3 ' 
'21 

3 ' 
'21 

32 
'2b 

3 ' 

27 

2< 
'22 

3C 
29 

2b 

'24 

2' 
'19 

24 

29 

2' 
'41 

2C 
'36 

9  07 
91  1 

■  It 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
W I NC 

3E 
'15 

t 

51 
25 

31 
'30 

3- 
'22 

2; 
9 

'10 

2£ 
'10 

3^ 
'l< 

3' 
'1: 

'u 

''! 

'l( 

.2b 
1  i 

.27 
1 2 

.34 
1  b 

.34 
1  ( 

.31 
1 5 

U 

'?( 

'if 

3( 
'2; 

4( 
'19 

37 
28 

25 

'1: 

3  ■ 
'10 

2i 
'15 

3( 
'11 

1  ( 

e 

2' 
'10 

25 
'13 

9.21 
4b1 

■  SI 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 

EVAF 

32 

27 
28 

21 
■42 

2fa 
■35 

25 
'30 

32 
■2b 

2e 
'19 

2j 
'15 

32 
■30 

3[ 

27 
'30 

'3! 

'3f 

.28 
45 

.31 
5* 

.33 
5£ 

.33 
bb 

.22 
4b 

3[ 
'47 

'45 

2i 
'3' 

3^ 
'29 

3( 
■54 

3  ■ 
'50 

2( 
'34 

2i 
'32 

2; 
'30 

1 ; 
li 

'2b 

2< 
'33 

2b 

'b5 

8 . 74 
1  ibi 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HIND 

5c 
'20 

1  b 
15 

2< 
24 

3b 

■34 

1 5 
'24 

1  7 

'n 

37 
'24 

27 
24 

48 

30 

21 

'  ?i 

'l6 

.20 
20 

.25 
20 

.lb 
lb 

.17 
17 

.lb 
1  7 

2fa 
'lb 

'''< 

19 

5^ 
'32 

4 1 
42 

3c 
'4b 

'22 

27 

23 

2( 
'21 

2' 
'12 

1  b 
15 

15 

8  b36 
b99 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
HIND 

.IS 
18 

13 

.'8 

31 

.18 
39 

.29 
31 

.31 

31 

.21 
43 

.18 
58 

.23 
94 

.32 
57 

.22 
35 

.07 
17 

.29 
13 

.12 
1 1 

.22 
2b 

.24 
24 

.10 
19 

.lb 
21 

.17 
21 

.lb 
14 

.25 
24 

.21 
24 

.3b 
34 

.32 
33 

.21 
42 

.28 
45 

.22 
37 

.12 
lb 

.18 
21 

.12 
22 

.31 
30 

b.b38 
944 

SEE 


STATION  INDEX 


'^T  A  T  I  nN 

O  1  M  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  I 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFRWFR 
UDoLnV[in 

PRECIP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTESI 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

00<38 

05 

RAPIDES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

eA 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

0462 

06 

p  RflTfiM  Rniir; 

L    DHIUN  nuuu 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

R4KFR   F  I  RF  flFPT 
DHi\cn   line,  ucri 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

054fe 

06 

E  8AT0N  ROUG 

30 

33 

91 

03 

65 

8A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0548 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

05b5 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91 

1 9 

15 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

Ofel  7 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92 

35 

105 

1  P 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0fe3S 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BETHANY 

078b 

01 

CADDO 

32 

23 

94 

03 

370 

8A 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

Qnr.Ai  iicn 

DUUMLUjH 

0S45 

06 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

rflnUN   7FI  1  FRRATH  TflRP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1 1  57 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92 

43 

1 1  0 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  3b5 

08 

ST  MARTIN 

30 

1  7 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

15fe5 

08 

IBERVILLE 

30 

1  2 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1  891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

1  80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILO  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

2023 

04 

J  H  D  1  l\L. 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

U  T 1  1  T  AM   R    n  T  T 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

221  2 

07 

ACADIA 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

1  3 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

23fc1 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

23f>7 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

1  8 

1  80 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALOSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

2971 

03 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRiirwi  IMF  f^AQ  rn 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

331  3 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

90 

10 

1  45 

8A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

30 

49 

90 

1 1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

CLINTON  JONES 

3815 

09 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93 

53 

200 

8A 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JtHlNtntI  It    LAr  DIM 

4674 

08 

IBERIA 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

1  Qll    IRFRIA    1  lUFCTOrw  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

12 

92 

40 

25 

8A 

8A 

C  H 

DOUGLAS  E  HOLLIER 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

30 

56 

90 

31 

220 

8A 

MRS  NICK  SALADINO 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M  MILLER 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATl ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

>- 

C_) 

q: 
a. 

UJ 

(_)  z 

Q-  UJ 

LIVERPOOL  3  ENE 

5430 

Ob 

ST  HELENA 

30 

5b 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

LIVINGSTON 

5438 

Ob 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

3b 

93 

14 

114 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5fc20 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

BA 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5fc30 

05 

RAPIDES 

31 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

LVHINbtL  lINt 

30 

34 

92 

2b 

55 

5P 

5P 

TRflN<^rnNTINFNTAI     R   P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

58S2 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

2b0 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

Ob 

93 

14 

270 

C 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

fcl  1  7 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

t>142 

07 

ACADIA 

30 

1  1 

92 

35 

lb 

8A 

DENNIS  J  BROUSSARD 

MINDEN 

b244 

01 

WEBSTER 

32 

35 

93 

1  7 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

fc271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

fe303 

02 

n  1 1 A  r  u  T  T  A 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

fc31  4 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT  1  N 

b3fc4 

01 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

fe394 

08 

ST  MARY 

29 

41 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHITOCHES 

f>582 

04 

NATCHITOCHES 

31 

4b 

93 

05 

130 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

fcfc57 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

R 

fcbfeO 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

bfcG4 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

b 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

09 

ORLEANS 

29 

5b 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

bbbS 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

bbb9 

09 

n  D 1  r  A  M  Q 

U  n  L  t  H  IN  o 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

Qur,   AMfl   UflTFR  RnflRn 

OWU     HINU    MHILn  DUnnU 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

bb70 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

bb72 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

bb75 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  0  P  S  b 

R 

bb79 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

bb8b 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

b83b 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

CREED  JONES 

OAK  GROVE  2  WSW 

b8bb 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

2b 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

b91 1 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

b938 

07 

ALLEN 

30 

3b 

92 

47 

b5 

9A 

1P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

b9b2 

05 

DDTMTr  rniiDr 

rUllNIL  LUUrL 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

II   Q   rnPPQ   flF   FNir,  IMFFRQ 

U    J    LUnro    Ur  LINullNLLnj 

OLLA  3  SSW 

b978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

1  b 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

b995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

bO 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7098 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

2b 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

71b1 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

Ob 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

190 

1  P 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

73bb 

08 

IBERVILLE 

30 

19 

91 

14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

73b8 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

5U 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

DnQQ 1  PR 
D  U  o  D  1  L  n 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

icii  Rrn  RiwrD  wiv  rvo 

n  f~  (~  r"  n  \i  f~ 

RESERVE 

77b7 

09 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

BA 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROBSON 

7924 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

39 

IbO 

8A 

LSU  PECAN  EXP  STN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

U  S  FISH  i  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  F  M  OSBORN 

ROSEPINE  EXP  STATION 

804b 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

80b5 

02 

LINCOLN 

32 

32 

92 

3b 

300 

8A 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

80b7 

02 

LINCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

81b3 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

Ob 

LI  AQN  I  MH  in  W 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

lA  nrPT  nr  matmdai  ore 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

843b 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

4b 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8bb9 

0? 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8b83 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

C 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

Ob 

LIVINGSTON 

30 

2b 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERLINGTON 

8785 

02 

OUACHI  TA 

32 

43 

92 

05 

bO 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

30 

51 

93 

01 

1  70 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 
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LOUISIANA 
AUGUST  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
VIDALIA  2 
VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


•3013 
9319 
9357 
9375 
9480 
9803 
980b 
9809 
98fe5 
9930 


LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


29  A8 

29  47 
31  35 

30  12 

30  3b 

31  5b 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  49 

92  12 

91  2b 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


20 
14 
bO 
19 
b5 
IbO 
80 
220 
lib 
85 


C  H 
CGH 


CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

NATIONAL  SUMMARY 


LOUISIANA      -      AUGUST  1980 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


August,    1980,  was  the  driest  for  the  State  as  a  whole 
for  the  period  1896-present .     The  preliminary  average 
precipitation  over  the  State  was  1.A9  inches,  which 
breaks  the  old  record  of  1.87  inches  in  August,  1954. 

Except  for  a  few  locations  most  of  the  State  had  2-5 
inches  below  normal  rainfall  during  August.  Sterl- 
ington  in  Ouachita  Parish  and  Leesville  in  Vernon 
Parish  had  no  rainfall  for  the  entire  month  of  August. 
Koran  in  Caddo  Parish  had  a  trace,  and  Winona  Fire 
Tower  had  .10.     The  highest  reported  rainfall  7.90 
inches    was  at  the  Press  Drive  Station  of  the  New 
Orleans  Sewage  and  Water  Board. 

The  preliminary  average  mean  temperature  for  the 
State  is  83.9°,  which  ties  as  the  4th  warmest  for  the 
period  1896-present.     Some  of  the  warmest  Augusts  are : 


1951 
1924 


85.2 
84.4 


1941 
1902 


84. 1 
83.9 


The  highest  reported  temperature  was  108°  at  Logans- 
port  on  the  21st  and  the  22d.     Hot  weather  records 
toppled  all  across  Louisiana  on  the  21st  and  the  22d. 
Some  records  broken  on  the  21st  were: 


Lake  Charles 

Shreveport 

Baton  Rouge 

New  Orleans  -  Audubon 

New  Orleans  -  Moisant 


New  Record 
100 
103 
100 
102 
102 


Old  Record 
97/1951 

102/1899 
97/1955 
98/1921 

100/1951 


New  record  highs  were  also  set  in  Monroe  at  NLU  on 
on  the  21st  and  the  22d  with  100°  and  103°.     The  100° 
reading  at  Baton  Rouge  was  the  first  since  June  28, 
1969.     The  102°  in  New  Orleans  at  Moisant  and  Audubon 
Park  set  a  new  record  for  the  entire  month  of  August, 
and  equalled  the  102°  record  set  on  June  22,  1915. 

The  drought  and  heat  were  not  the  only  major  weather 
events  of  August,   1980.     Hurricane  Allen,  the  second 
strongest  hurricane  of  the  century,  moved  inland  near 
Brownsville,  TX,  on  the  9th. 

Even  though  Allen  moved  inland  over  southern  Texas, 
it  had  significant  side  effects  on  Louisiana.     Due  to 
the  immense  size  of  Allen,   tides  were  3  to  5  feet 


above  normal  along  the  coast,  and  there  were  gale 
force  winds  over  the  southwest  coast.     6,000  Louisi- 
ana coastal  residents  were  evacuated  due  to  the  po- 
tential threat  of  Allen.     17  off  shore  workers  in  the 
oil  and  gas  industries  died  in  the  evacuation  effort. 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  August,   1980,  shows 
the  following  frequencies,  with  ten  year  average  for 
1966-75  included  for  comparison. 


August 
1980     1966-75  Mean 


0 

0 

6 

20 

0 

7 

32  / 

16 

23 

17 

0 

8 

10 

6 

29 

26 

6 

27 

94 

73 

10 

21 

Synoptic  Weather  Type 

Pacific  High  (PH) 

Continental  High  (CH) 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

Coastal  Return  (CR) 

Gulf  Return  (GR) 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

Gulf  High  (GH) 

Continental  Index  (CH+FOR) 
Tropical  Index  (CR+GR+FGR+GTD+GH) 
Storminess  Index  ( FOR+FGR+GRD ) 


In  synoptic  weather  type  terms,  the  weather  and  at- 
mospheric circulation  over  southeastern  Louisiana 
continues  to  be  unusual  and  extreme.     For  example, 
the  preliminary  analysis  shows  a  frequency  percentage 
of  zero  for  Frontal  Overrunning  (FOR)  and  Frontal 
Gulf  Return  (FGR) ;  and  the  Storminess  Index  of  only 
10%  was  the  third  lowest  for  August  during  the  entire 
data  series  from  1963  to  date.     Since  most  precipita- 
tion is  associated  with  the  stormy  weather  types  (SI), 
the  opportunities  for  widespread  precipitation  were 
very  limited.     At  the  same  time,  the  Tropical  Index 
(TI)  of  94%,  and  Continental  Index  (CI)  of  only  6 
percent,  were  the  second  highest  and  lowest  respec- 
tively of  the  data  series.     Hence,  the  regional  cir- 
culation produced  a  month  that  was  both  warm  and  dry 
across  southeastern  Louisiana. 

North  of  Louisiana  the  upper  air  circulation  has  been 
frequently  from  the  southwest  towards  the  northeast. 
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with  a  weak  but  rather  persistent  ridge  aloft  over 
the  south  central  States.     As  long  as  this  pattern 
persists,  colder  air  from  the  northwest  and  frontal 
activity  are  prevented  from  penetrating  significantly 
into  the  State. 

Water  Budget 

by  Alan  L.  Gunn 

The  northern  and  western  sections  of  the  State  are 
still  much  drier  than  the  remainder  of  the  State. 
These  areas  are  facing  critical  soil  moisture  short- 
ages, but  most  of  the  damage  has  already  been  done. 
The  extremely  low  levels  of  soil  moisture  are  result- 
ing in  reduced  yields  of  every  type  of  commercial 
crop  in  the  area.     But,  because  the  crops  are  ap- 
proaching harvest  maturity,  any  significant  rainfall 
would  be  of  little  help.     Large  amounts  of  rainfall 


at  this  time  would,  in  fact,  be  detrimental  because 
it  would  slow  down  and  complicate  the  harvest  pro- 
cess.    The  remainder  of  the  State  is  still  below 
normal  in  available  soil  moisture  but  the  situation 
is  not  nearly  so  critical  as  it  is  in  the  northwest. 

While  August,  and  the  remainder  of  the  summer  has 
been  unusual  in  the  severity  of  soil  moisture  de- 
pletion, the  phenomena  itself  is  not  at  all  unusual. 
This  situation  serves  to  highlight  the  fact  that, 
while  Louisiana  is  considered  to  be  in  a  humid  cli- 
matic zone  it  can  get  very  dry  even  in  a  noraml  sum- 
mer.    And  in  a  summer  such  as  1980  when  the  summer- 
time rain  is  below  normal,  this  hidden  dryness  can 
rapidly  become  a  severe  problem. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Geography  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  irTmlles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  bS^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Mio  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
Id  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NOltMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


CalhouD  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


OZ 

0.1%  to  S 

OZ 

OZ 

OZ 

OZ 
OZ 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin- 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  SumEiarlzed  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H        One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than   10  days  record  Is  missing.      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but  may  vary   slightly   from   the   amounts   to   be   published    later    lo  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station,  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

fl  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  S1«00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  1980-860 


1 


I 


POSTAGE  AND  FEES  PAID 

U  S  DfPARTMENI  OF  COMMERCE  g  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NAIIONAl  CLIMAIIC  CENIER 

FEDERAL  BUIIDING  COM  210 

ASHEVIUE.N.C  28801 


THIRD  CLASS 
BULK  RATE 


EPTEMBER  1S80     VOLUME  85 


NUMBER  S 


Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 
HOMER  EXP  STATION 
DONALDSONVILLE 
GRAND  ECORE 
LONGVILLE 


105      DATE  16+ 
52      DATE  2S 
10.4t> 
.35 

b.22      DATE  2S 


SUPPLEMENTAL  DATA 


NINO 
ISPEED  -  H 

P.H.I 

RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION 

PERCENT  OF 
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AVERAGE 
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24  +  + 

21 

23 
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87 
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71 
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0 

3 

2 

5 
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12 
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10 

3.1 
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05 

<30 

91 

63 

74 

3 

1 

7 

2 

1 

0 

14 

77 

5.7 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

2.2 

5.3 

23  +  + 

7 

01 

<50 

93 

71 

7b 

1 

7 

4 

2 

1 

1 

lb 

b5 
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SHREVEPORT  WSO  AP 

13 

1  .6 
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32 

18 

77 

89 

51 

54 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

51 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

S  i 
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AVERAGE 

1  1 
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o  S 
u  o 
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SNOW,  SLEET 
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OF 
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s 

MAX.  DEPTH 
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UJ 

oi 

ll 
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s       s  > 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

92.9 

80 

103 

lb 

57 

29+ 

8 

481 

25 

0 

0 

0 

2.74 

.81 

30 

Q 

Q 

b 

2 

0 

LOGANSPORT  4  ENE 

SB.  7 

68  b 

82 

7 

103 

15  + 

bO 

28 

0 

534 

2b 

0 

0 

0 

1.10 

-  2.54 

.4S 

30 

.0 

Q 

3 

0 

0 

MINDEN 

S3  7 
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81 

S 

5  7 

25 
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.0 

0 

Q 

Q 

PLAIN  DEALING 

S2'4 

bb.7 
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13 
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5.29 
5.03 
5. 28 
G.48 


5.03 
(.49 

3.17 


l>.24 
5.26 
4.69 
8.46 


5.45 
5.13 
10.46 
5.14 
5.24 

9.20 
6.31 
6.34 
5.57 
4.6S 

5.19 
5.76 
6.46 
4.81 
3.48 

7.94 
7.46 
4.92 
6.72 
7.30 


.04  2.40  I. 00 

.03  2.01 

.40  1.12 


.12    .02  .39 


.71  .58 
.40  .35 
2.05  2.07 


2.12  .29  .29 
.81  1.34  1.51 

.28  1.59  .40 

.90  1  .56  .02 

1  .01  1  .65  .40 

1.12  1.13  .41 

.65  1.20  .31 

.35  1.19  .19 

.50  2.44  .50 

1.28    .62  .02 

.03  1 .95  .58 

.83  1 .60  .25 

1.40  .53 


.31  1.15  .01 


1.50 
2.55 
1.17 
I  .60 
1 .05 


2.41 

.30 
I 

.05  .10 


1.97 
1.33 
1.32 


1 .42 

.05 
1 .25 


.38  .25  .05 

.40  .67 

1.19  .06 

.41 

1 .56  1 .50 

.06  .66 

.12  .22 


.32    .10  .21 


1  .55 
1 .06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

UJ 

STATION 

cr 

29 

30 

31 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

■  It 

NOBTHWEST 

01 

COnON  VALLET 

MAX 

96 

98 

99 

98 

98 

98 

97 

99 

94 

9b 

98 

99 

98 

99 

101 

103 

102 

94 

95 

9b 

95 

95 

9b 

9b 

93 

90 

78 

63 

87 

b7 

92 

9 

MIN 

73 

74 

70 

70 

b9 

b9 

b9 

b9 

71 

b7 

87 

b9 

67 

b7 

68 

88 

bB 

68 

b7 

b7 

71 

7b 

72 

70 

70 

b9 

63 

57 

57 

b3 

b9 

1 

LOGANSPORT  A  ENE 

MAX 

toi 

101 

103 

102 

101 

95 

99 

98 

99 

101 

100 

101 

102 

103 

102 

98 

99 

98 

9b 

98 

99 

98 

99 

92 

79 

78 

SB 
60 

93 

81 

96 

7 

MIN 

72 

bS 

&9 

70 

b9 

b9 

70 

70 

70 

b5 

bB 

b9 

b5 

70 

67 

89 

72 

75 

85 

b9 

7b 

75 

70 

b7 

70 

b7 

62 

88 

83 

68 

b 

HINDEN 

MAX 

99 

99 

99 

98 

100 

9B 

9b 

99 

94 

98 

100 

99 

99 

99 

100 

104 

101 

96 

93 

95 

94 

96 

9b 

97 

95 

93 

75 

64 

75 

70 

93 

7 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

70 

7 1 

73 

70 

71 

72 

b9 

70 

70 

71 

b9 

70 

b9 

70 

73 

74 

73 

72 

73 

70 

63 

57 

57 

b4 

70 

0 

PLAIN  DEALING 

MAX 

'i3 

95 

9fe 

97 

98 

99 

9b 

95 

94 

99 

99 

99 

99 

99 

101 

104 

101 

94 

93 

94 

91 

96 

97 

9b 

95 

83 

79 

63 

83 

b5 

92 

4 

7  ^ 

69 

70 

bB 

b9 

b9 

b9 

72 

87 

bB 

bB 

b4 

b4 

bb 

bb 

b7 

67 

b5 

b5 

b8 

74 

69 

b9 

b9 

b7 

61 

54 

56 

bO 

68 

7 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

MAX 

■57 

99 

98 

99 

99 

98 

94 

9b 

95 

97 

101 

9b 

100 

98 

100 

103 

102 

97 

95 

95 

94 

97 

97 

96 

9b 

69 

78 

85 

80 

79 

94 

3 

M I N 

72 

70 

70 

71 

70 

b9 

70 

71 

72 

bB 

b9 

b9 

bb 

bB 

bB 

b7 

b7 

67 

bb 

bb 

71 

76 

71 

69 

b9 

b7 

83 

56 

80 

b4 

88 

1 

SHREVEPORT  USO  AP 

MAX 

98 

99 

100 

98 

95 

9b 

9b 

99 

102 

100 

102 

101 

101 

1  03 

1 03 

98 

98 

94 

94 

97 

98 

97 

94 

90 

79 

87 

76 

72 

60 

94 

2 

t          t  > 

MIN 

75 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

71 

70 

b7 

72 

70 

75 

bB 

70 

67 

70 

76 

77 

73 

b9 

70 

b7 

57 

56 

65 

65 

70 

0 

NORTH  CENTRAL 

02 

eUNVILLE  3  NE 

MAX 

100 

99 

99 

100 

100 

95 

95 

98 

99 

97 

99 

99 

100 

100 

103 

100 

95 

95 

95 

93 

97 

99 

9b 

95 

88 

75 

86 

65 

87 

60 

94 

3 

72 

70 

70 

b9 

bb 

72 

72 

b9 

87 

b7 

b7 

70 

b9 

72 

b9 

73 

71 

69 

bB 

75 

77 

75 

72 

b9 

69 

b5 

59 

59 

b4 

65 

89 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

100 

101 

101 

100 

ICO 

99 

9b 

100 

95 

101 

101 

100 

101 

101 

101 

104 

103 

91 

90 

95 

90 

98 

96 

97 

94 

84 

75 

70 

78 

75 

94 

b 

MIN 

7 1 

70 

b9 

b8 

b9 

b9 

b7 

70 

71 

b8 

b7 

bB 

70 

74 

bB 

b9 

b7 

67 

b5 

b7 

76 

77 

73 

70 

69 

86 

bl 

57 

61 

64 

69 

3 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

98 

98 

97 

101 

100 

96 

99 

99 

9b 

100 

98 

99 

100 

99 

100 

103 

100 

93 

93 

97 

94 

95 

9b 

9b 

82 

7b 

61 

67 

94 

1 

MIN 

bB 

bB 

70 

70 

b7 

72 

7 1 

70 

bB 

71 

71 

bb 

bl 

b5 

66 

bb 

68 

70 

75 

72 

bB 

87 

bO 

55 

52 

87 

5 

MONROE  EAA  AP 

MAX 

S9 

100 

97 

97 

95 

95 

99 

9b 

98 

99 

97 

100 

98 

100 

104 

99 

97 

91 

94 

92 

99 

97 

9b 

95 

67 

78 

70 

81 

82 

82 

93 

4 

7 1 

7 1 

7  \ 

7 1 

72 

72 

b9 

71 

72 

73 

70 

71 

73 

75 

72 

71 

71 

69 

bB 

78 

72 

76 

74 

71 

70 

85 

bO 

81 

68 

62 

70 

3 

MONROE  NLU 

MAX 

% 

98 

98 

95 

9b 

94 

93 

97 

95 

97 

97 

96 

99 

97 

99 

102 

99 

87 

86 

92 

99 

96 

9b 

95 

92 

83 

75 

88 

78 

78 

92 

1 

b9 

b  7 

b9 

7 1 

b  7 

70 

b4 

b9 

bb 

69 

72 

72 

b9 

69 

bB 

6b 

84 

70 

77 

75 

74 

69 

69 

67 

62 

56 

59 

83 

68 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

"38 

101 

99 

98 

97 

95 

93 

97 

95 

100 

102 

100 

101 

101 

102 

104 

102 

9b 

9b 

94 

91 

98 

99 

98 

94 

87 

75 

76 

80 

75 

94 

8 

M I N 

71 

70 

70 

b9 

70 

75 

bB 

70 

73 

70 

b9 

b9 

70 

73 

bB 

69 

bB 

b7 

b7 

72 

76 

76 

72 

70 

70 

66 

bO 

5b 

58 

63 

68 

9 

WINNEIELD  2  U 

t          I  ) 

MAX 

97 

98 

9b 

97 

93 

92 

94 

94 

98 

99 

98 

96 

9b 

1  01 

95 

95 

93 

92 

97 

98 

96 

93 

92 

76 

73 

90 

92 

81 

93 

7 

MIN 

b8 

b7 

bb 

b7 

71 

b7 

b9 

70 

b5 

bb 

bb 

b9 

70 

b7 

69 

70 

68 

b4 

72 

76 

72 

70 

69 

69 

66 

60 

57 

66 

83 

67 

6 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

100 

100 

99 

100 

98 

99 

99 

100 

103 

101 

101 

102 

101 

104 

105 

102 

100 

97 

9b 

93 

98 

99 

99 

97 

97 

77 

74 

75 

81 

78 

95 

8 

73 

74 

72 

7 1 

72 

72 

bd 

b9 

71 

71 

b7 

7 1 

74 

7b 

72 

71 

b9 

67 

66 

7b 

78 

77 

75 

69 

70 

66 

61 

57 

56 

64 

69 

EPPS  b  UNU 

MAX 

97 

98 

97 

95 

97 

9b 

98 

99 

99 

100 

98 

9b 

101 

100 

100 

102 

101 

66 

90 

93 

94 

97 

97 

9b 

91 

64 

80 

71 

78 

60 

93 

7 

7 1 

70 

70 

72 

72 

bb 

70 

bB 

bB 

bB 

b9 

73 

73 

b6 

72 

b7 

67 

65 

70 

76 

75 

73 

88 

71 

69 

62 

59 

62 

64 

86 

<) 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

95 

95 

95 

95 

9b 

94 

94 

9b 

97 

98 

97 

93 

98 

97 

99 

99 

100 

84 

89 

92 

99 

95 

9b 

93 

90 

63 

78 

70 

74 

7b 

91 

b 

72 

7 1 

72 

72 

7  3 

70 

73 

72 

72 

b7 

b9 

74 

73 

72 

73 

b9 

67 

66 

71 

75 

74 

71 

88 

70 

68 

60 

59 

59 

64 

b9 

£: 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

94 

95 

9b 

95 

95 

92 

93 

9b 

98 

99 

99 

95 

98 

98 

96 

101 

99 

63 

86 

91 

91 

94 

94 

95 

93 

68 

81 

75 

69 

88 

93 

0 

73 

75 

74 

bB 

70 

70 

b9 

bB 

b8 

71 

bB 

b9 

70 

70 

67 

65 

70 

73 

74 

72 

70 

72 

70 

64 

b4 

64 

65 

b9 

5 

TALLULAH 

MAX 

94 

9b 

95 

9b 

9b 

93 

92 

9b 

9b 

98 

99 

95 

99 

96 

99 

100 

99 

65 

86 

90 

90 

95 

96 

95 

92 

86 

BU 

74 

61 

92 

5 

M I N 

69 

70 

70 

b9 

70 

71 

bb 

70 

70 

b9 

b5 

6b 

71 

71 

b9 

70 

bb 

66 

83 

65 

74 

73 

70 

89 

70 

67 

80 

59 

60 

63 

b7 

7 

MINNSBORO 

MAX 

98 

99 

100 

102 

101 

93 

97 

99 

101 

100 

103 

99 

101 

92 

95 

91 

95 

97 

99 

95 

91 

76 

74 

88 

90 

95 

7 

MIN 

70 

72 

b9 

b8 

70 

72 

b7 

70 

70 

70 

b5 

68 

71 

74 

'b9 

'70 

'b7 

67 

b4 

bb 

74 

77 

71 

70 

71 

68 

62 

61 

62 

65 

68 

7 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

97 

100 

100 

99 

99 

93 

9b 

98 

98 

100 

100 

100 

101 

100 

101 

103 

102 

99 

9b 

97 

93 

100 

98 

98 

97 

91 

75 

67 

87 

80 

95 

5 

70 

b7 

b9 

b9 

70 

b9 

bB 

69 

b9 

b4 

bb 

66 

bb 

69 

66 

bb 

b9 

68 

b4 

b7 

70 

75 

7 1 

bB 

69 

67 

81 

58 

81 

85 

87 

2 

CONVERSE 

MAX 

97 

99 

99 

99 

101 

97 

94 

95 

97 

99 

101 

101 

100 

100 

100 

104 

100 

100 

97 

97 

92 

97 

98 

100 

99 

87 

7b 

75 

92 

93 

9b 

2 

MIN 

70 

b7 

bB 

b7 

bB 

b9 

70 

b9 

b9 

b5 

b5 

65 

b4 

65 

66 

b7 

b9 

74 

b7 

b7 

65 

74 

71 

b5 

66 

67 

b2 

60 

62 

64 

bb 

<) 

LEESVILLE 

MAX 

98 

101 

101 

98 

99 

8b 

8b 

94 

» 

9b 

95 

102 

100 

101 

99 

98 

103 

104 

100 

96 

97 

94 

99 

101 

99 

93 

96 

86 

84 

94 

93 

9b 

5 

MI  N 

70 

b9 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

b9 

b9 

68 

b7 

71 

69 

70 

71 

72 

bb 

68 

75 

74 

69 

70 

89 

70 

85 

64 

71 

65 

b9 

MANY 

MAX 

97 

100 

9b 

98 

98 

93 

92 

98 

97 

9b 

103 

100 

101 

100 

100 

104 

101 

100 

96 

95 

93 

98 

98 

98 

93 

91 

80 

79 

95 

93 

96 

2 

HI  N 

b7 

b8 

bB 

bB 

b8 

70 

b9 

bB 

bB 

b5 

65 

bb 

b4 

69 

bb 

bb 

67 

72 

b5 

65 

7b 

75 

70 

87 

bB 

68 

84 

62 

65 

64 

67 

4 

NATCHITOCHES 

MAX 

100 

99 

99 

98 

99 

93 

91 

94 

95 

99 

101 

99 

101 

99 

100 

104 

99 

97 

95 

96 

94 

99 

100 

97 

94 

89 

78 

73 

93 

99 

95 

4 

MIN 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

75 

74 

75 

71 

70 

70 

74 

71 

89 

70 

73 

70 

85 

61 

63 

65 

7 1 

1 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

97 

99 

100 

100 

99 

85 

Bb 

97 

98 

90 

102 

102 

101 

97 

95 

9b 

101 

101 

100 

101 

86 

85 

94 

95 

9b 

5 

til 

MIN 

71 

70 

69 

b9 

bS 

72 

71 

b9 

73 

73 

70 

b7 

bb 

69 

70 

'b9 

71 

71 

b7 

71 

73 

72 

b9 

b9 

b9 

68 

bb 

65 

89 

65 

b9 

4 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

95 

9b 

95 

97 

93 

85 

99 

91 

94 

94 

99 

96 

98 

95 

96 

99 

96 

90 

93 

93 

91 

95 

95 

95 

92 

95 

85 

Bl 

95 

93 

93 

4 

MIN 

73 

72 

70 

70 

75 

70 

72 

71 

73 

b9 

70 

7 1 

72 

71 

b9 

72 

72 

72 

68 

66 

74 

74 

70 

72 

7 1 

70 

85 

64 

70 

b5 

70 

5 

6ELAH  EIRE  TOWER 

MAX 

98 

98 

99 

97 

9b 

88 

93 

95 

95 

102 

103 

100 

102 

99 

100 

101 

100 

90 

94 

95 

90 

98 

100 

98 

95 

94 

83 

77 

91 

95 

95 

5 

MIN 

72 

70 

b9 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

b9 

b9 

b9 

71 

72 

71 

73 

69 

67 

85 

72 

75 

74 

70 

70 

70 

69 

84 

64 

67 

b4 

b9 

7 

BOTCE  3  UNU 

95 

95 

9b 

87 

89 

99 

96 

98 

97 

101 

99 

93 

95 

92 

92 

95 

90 

95 

84 

8 1 

94 

95 

77 

93 

2 

MIN 

71 

74 

72 

75 

72 

73 

72 

7b 

73 

74 

b5 

76 

75 

74 

73 

b9 

72 

77 

bb 

73 

71 

70 

69 

85 

64 

70 

b4 

71 

3 

BUNK  IE 

MAX 

98 

98 

9b 

95 

92 

93 

97 

93 

94 

93 

98 

9b 

98 

95 

98 

99 

9b 

66 

90 

90 

92 

98 

98 

9b 

92 

92 

86 

86 

94 

94 

93 

5 

MIN 

72 

b9 

b9 

b9 

bb 

71 

72 

71 

72 

b9 

69 

70 

73 

70 

70 

71 

71 

70 

b5 

bb 

72 

73 

70 

71 

70 

70 

84 

67 

b7 

bb 

b9 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

UJ 

STATION 

or 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTEKU 

MAX 

^4 

95 

95 

91 

82 

67 

92 

9b 

91 

101 

97 

99 

91 

96 

100 

95 

90 

69 

9U 

92 

95 

96 

9b 

93 

94 

90 

89 

94 

93 

68 

93.1 

MIN 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

74 

70 

71 

b9 

73 

b9 

71 

72 

72 

71 

bb 

71 

74 

71 

bB 

70 

70 

70 

66 

68 

72 

66 

70.5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

94 

95 

9b 

93 

92 

91 

93 

92 

97 

99 

97 

98 

9b 

97 

101 

9b 

6b 

90 

90 

90 

94 

95 

95 

94 

94 

84 

79 

94 

90 

93.2 

MIN 

71 

72 

70 

71 

73 

70 

73 

74 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

bB 

b7 

bb 

67 

74 

71 

71 

72 

b9 

65 

63 

b5 

65 

70.1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIA 

MAX 

95 

95 

95 

95 

92 

85 

89 

93 

92 

94 

99 

97 

98 

94 

9b 

99 

95 

89 

90 

92 

92 

95 

9b 

95 

90 

94 

64 

83 

84 

93 

92.7 

MIN 

70 

b9 

70 

70 

74 

b5 

70 

74 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

74 

70 

71 

b5 

bB 

75 

72 

b8 

69 

b9 

70 

bb 

b5 

66 

65 

69.6 

HAMOU  4  S 

MAX 

<)b 

97 

99 

99 

93 

85 

94 

97 

95 

102 

100 

99 

98 

98 

102 

101 

92 

92 

94 

93 

9b 

96 

9b 

94 

94 

91 

89 

94 

93 

93 

95.4 

MIN 

80 

80 

74 

75 

77 

75 

75 

74 

7b 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

b9 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

63 

bB 

74.2 

MELVILLE 

MAX 

94 

9b 

94 

92 

67 

80 

89 

91 

92 

91 

94 

94 

95 

93 

95 

9b 

94 

84 

6b 

88 

90 

93 

94 

93 

92 

91 

86 

6b 

93 

95 

91 .3 

MIN 

72 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

74 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

74 

73 

71 

71 

73 

74 

73 

75 

70 

71 

b9 

66 

b7 

70 

b7 

71 ,8 

NEW  HOADS  5  ESE 

MAX 

93 

94 

93 

92 

87 

82 

67 

90 

94 

93 

97 

94 

91 

92 

93 

97 

91 

62 

88 

8b 

89 

94 

90 

90 

89 

92 

87 

8b 

93 

93 

90.6 

MIN 

71 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

73 

71 

74 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

b9 

bB 

71 

76 

73 

b9 

71 

73 

70 

70 

b9 

71 

bS 

71 .5 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

91 

94 

94 

92 

92 

85 

68 

89 

92 

92 

95 

95 

95 

91 

93 

9b 

91 

62 

89 

89 

91 

91 

93 

93 

91 

93 

86 

84 

91 

92 

91 .0 

MIN 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

b9 

71 

71 

b7 

b9 

73 

73 

71 

72 

70 

72 

70 

b9 

b9 

67 

74 

71 

70 

71 

70 

68 

65 

69 

b7 

70.1 

OLLA  3  SSH 

MAX 

96 

99 

97 

98 

9b 

89 

94 

94 

98 

99 

100 

98 

100 

97 

98 

102 

100 

92 

93 

93 

91 

97 

97 

98 

91 

93 

77 

74 

90 

90 

94.4 

MIN 

b9 

b8 

b7 

bb 

b9 

72 

bB 

b9 

b9 

bb 

b7 

b7 

b8 

70 

b7 

bB 

70 

bb 

b3 

b3 

72 

73 

70 

b9 

b9 

b9 

b3 

b1 

62 

b5 

67.5 

HOODWORTH  2  SE 

MAX 

9B 

99 

98 

9b 

93 

Bb 

95 

97 

94 

99 

98 

99 

89 

9b 

93 

89 

9b 

85 

83 

64 

78 

69 

Bb 

92 . 2 

«         I  ■ 

MIN 

bB 

72 

71 

72 

72 

71 

75 

71 

71 

74 

73 

71 

73 

74 

72 

73 

73 

72 

b9 

70 

73 

74 

71 

74 

73 

70 

bb 

b5 

be 

65 

71 .2 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

MAX 

95 

97 

94 

95 

85 

Bb 

89 

95 

97 

98 

101 

99 

94 

95 

98 

99 

9b 

61 

88 

88 

69 

93 

94 

95 

93 

94 

89 

87 

94 

93 

93.0 

MIN 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

71 

b9 

70 

70 

71 

70 

b9 

70 

71 

71 

73 

b9 

b9 

72 

73 

72 

70 

72 

72 

bB 

b7 

b5 

bb 

70 

70.3 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 

93 

91 

92 

88 

82 

65 

89 

92 

93 

9b 

93 

94 

91 

93 

94 

91 

77 

64 

64 

89 

91 

91 

89 

90 

89 

Bb 

83 

91 

91 

74 

66.9 

MIN 

b9 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

71 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

b9 

b9 

73 

75 

72 

71 

71 

73 

70 

70 

be 

73 

64 

71  .4 

BOGALUSA 

MAX 

98 

100 

97 

9b 

93 

83 

91 

97 

99 

100 

101 

96 

97 

94 

97 

99 

95 

76 

67 

66 

90 

94 

9b 

95 

9b 

95 

87 

66 

93 

94 

93.9 

MIN 

b9 

bS 

b9 

b8 

b9 

72 

b9 

b9 

bB 

b9 

b9 

70 

b7 

bB 

b9 

70 

72 

b5 

65 

73 

70 

b9 

70 

b9 

b7 

bb 

bl 

67 

66 

66.4 

CLINTON  5  SE 

MAX 

92 

94 

93 

92 

85 

65 

89 

91 

95 

9b 

97 

95 

97 

93 

94 

9b 

92 

80 

87 

68 

90 

93 

94 

93 

92 

93 

8b 

65 

92 

91 

91  .3 

MIN 

b9 

b9 

70 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

70 

71 

b7 

70 

70 

70 

72 

72 

bb 

b7 

69 

73 

71 

69 

70 

71 

b6 

b7 

b5 

72 

67 

b9.9 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

92 

95 

93 

67 

82 

6b 

93 

9b 

97 

100 

96 

92 

91 

9b 

9b 

92 

63 

85 

87 

89 

93 

92 

91 

93 

93 

88 

85 

91 

91 

89 

91  .2 

MIN 

70 

b9 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

b9 

b6 

71 

70 

b7 

b9 

b9 

70 

b9 

b7 

b9 

74 

72 

69 

68 

70 

70 

b9 

67 

b4 

70 

69 

b9.5 

ERANKLINTON  3  SU 

MAX 

9b 

90 

91 

81 

81 

6b 

94 

95 

9b 

101 

97 

92 

94 

98 

9b 

91 

75 

85 

84 

6b 

91 

97 

95 

94 

9b 

90 

68 

97 

96 

75 

90.9 

MIN 

b7 

bb 

bb 

b7 

70 

b9 

bB 

b7 

b7 

bb 

b6 

bb 

b5 

b7 

bb 

bB 

bb 

b4 

b5 

72 

71 

67 

bb 

b8 

bB 

b5 

68 

b3 

72 

64 

b7rl 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

97 

99 

93 

95 

83 

83 

85 

94 

9b 

96 

100 

98 

94 

94 

9b 

99 

97 

81 

64 

87 

89 

94 

94 

9b 

95 

94 

87 

97 

95 

95 

93.0 

MIN 

b9 

b9 

b9 

72 

72 

70 

71 

70 

b9 

70 

70 

b9 

b7 

70 

b9 

71 

72 

bB 

b9 

73 

72 

70 

b9 

70 

71 

b9 

68 

b4 

72 

70 

b9.8 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

93 

94 

92 

93 

83 

82 

87 

92 

95 

9b 

9b 

95 

97 

92 

94 

95 

92 

61 

Bb 

85 

90 

95 

92 

92 

90 

94 

88 

87 

92 

91 

91  .0 

MIN 

b9 

71 

71 

74 

73 

73 

73 

71 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

73 

73 

b9 

b9 

72 

73 

71 

75 

70 

72 

71 

b9 

bB 

73 

70 

71  .4 

SLIDELL  NSFO 

MAX 

95 

94 

95 

91 

77 

82 

61 

93 

9b 

99 

99 

98 

94 

93 

9b 

95 

91 

83 

87 

89 

91 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

68 

92 

91 

91  .5 

■  If 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

74 

73 

70 

74 

71 

74 

7b 

b7 

b9 

72 

75 

72 

73 

73 

73 

70 

66 

b7 

69 

71 

71.8 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

93 

95 

95 

94 

9b 

80 

6b 

91 

93 

92 

99 

97 

97 

95 

97 

98 

9b 

85 

90 

90 

91 

97 

97 

94 

93 

95 

87 

88 

92 

92 

92.8 

MIN 

74 

72 

70 

70 

74 

72 

71 

72 

74 

73 

70 

71 

74 

70 

72 

71 

72 

71 

b7 

71 

73 

72 

bB 

70 

71 

70 

68 

b6 

72 

68 

71  .0 

DE  QUINCT  4  N 

MAX 

93 

95 

9b 

95 

93 

81 

65 

91 

95 

68 

98 

100 

9b 

98 

9b 

100 

94 

92 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

90 

94 

87 

85 

90 

92 

92  8 

MIN 

72 

70 

b9 

70 

74 

73 

74 

b9 

72 

71 

b9 

71 

bb 

b9 

b7 

70 

70 

70 

b7 

bB 

73 

70 

b7 

b8 

bB 

b7 

67 

b5 

70 

b5 

b9.4 

DE  RIDDER 

MAX 

9b 

97 

95 

99 

97 

85 

85 

93 

97 

67 

100 

too 

101 

96 

98 

101 

97 

95 

97 

99 

93 

97 

97 

97 

93 

97 

87 

65 

93 

93 

95  0 

MIN 

73 

72 

71 

73 

74 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

b6 

b6 

75 

71 

72 

72 

70 

71 

75 

75 

73 

73 

70 

70 

b7 

66 

b7 

bb 

71.2 

EL IZABETH 

MAX 

97 

98 

99 

97 

95 

83 

88 

9b 

94 

92 

100 

98 

97 

9b 

98 

100 

97 

90 

92 

92 

94 

98 

96 

9b 

90 

9b 

Bb 

66 

93 

91 

94.2 

MIN 

72 

70 

70 

71 

7b 

72 

71 

70 

74 

70 

70 

b9 

72 

b9 

70 

74 

71 

72 

b7 

70 

70 

74 

69 

70 

70 

b9 

67 

64 

b5 

b5 

70.1 

HACKBERRT  B  SSU 

MAX 

91 

91 

89 

92 

91 

78 

82 

88 

91 

69 

9b 

95 

94 

90 

94 

94 

90 

89 

90 

89 

91 

91 

91 

90 

89 

89 

63 

86 

90 

69 

89  7 

MIN 

77 

78 

74 

74 

74 

73 

74 

7b 

77 

75 

75 

74 

7b 

75 

74 

7b 

75 

75 

70 

75 

78 

80 

77 

79 

77 

72 

70 

71 

7b 

bB 

74.8 

JENNINGS 

MAX 

9b 

95 

95 

9b 

89 

80 

65 

92 

94 

90 

100 

98 

99 

97 

97 

96 

9b 

85 

90 

91 

92 

9b 

90 

95 

94 

91 

90 

89 

93 

91 

92  e 

MIN 

74 

74 

70 

72 

73 

73 

75 

7b 

73 

74 

70 

b9 

72 

71 

70 

71 

73 

71 

b9 

70 

74 

74 

71 

71 

72 

71 

68 

67 

72 

be 

71  .6 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

MAX 

92 

92 

95 

92 

78 

83 

68 

90 

90 

94 

95 

94 

90 

93 

94 

91 

85 

90 

69 

69 

90 

90 

91 

89 

91 

85 

84 

88 

67 

7b 

89  2 

MIN 

74 

74 

72 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

74 

72 

74 

74 

74 

71 

b9 

75 

76 

74 

71 

74 

73 

71 

66 

67 

73 

b4 

72.6 

OBERLIN  EIRE  TOUER 

MAX 

97 

98 

98 

99 

95 

82 

87 

97 

95 

94 

100 

99 

100 

95 

99 

1 00 

97 

69 

93 

92 

93 

97 

88 

97 

95 

9b 

69 

89 

94 

92 

94.5 

MIN 

71 

70 

70 

70 

74 

72 

71 

70 

71 

b6 

b9 

b9 

70 

b7 

70 

73 

71 

70 

bb 

71 

74 

71 

66 

70 

b9 

69 

67 

64 

71 

b5 

69.7 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

92 

92 

93 

94 

90 

83 

84 

91 

92 

92 

98 

95 

9b 

94 

95 

92 

93 

6b 

91 

88 

91 

92 

92 

94 

93 

93 

84 

Bb 

90 

90 

91.2 

MIN 

75 

75 

72 

73 

74 

73 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

79 

73 

70 

71 

78 

77 

73 

75 

74 

71 

71 

72 

78 

b9 

73.9 

VERMILION  LOCK 

MAX 

90 

9b 

91 

91 

93 

81 

62 

87 

91 

92 

98 

95 

9b 

91 

93 

93 

90 

90 

90 

68 

89 

90 

90 

86 

89 

90 

87 

67 

89 

89 

90.2 

•  ft 

MIN 

73 

73 

72 

72 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

75 

7b 

75 

71 

70 

71 

74 

75 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

76 

70 

72.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  5U 

MAX 

92 

95 

95 

94 

84 

85 

90 

91 

93 

95 

97 

9b 

93 

92 

92 

95 

91 

92 

61 

64 

91 

94 

92 

90 

89 

91 

89 

67 

92 

92 

91  1 

MIN 

7t 

71 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

b9 

71 

74 

72 

70 

71 

72 

69 

69 

b9 

74 

70 

71  .6 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

88 

BB 

87 

85 

87 

92 

92 

94 

94 

96 

95 

93 

95 

95 

97 

94 

87 

8b 

82 

91 

92 

95 

91 

90 

89 

88 

90 

90 

92 

82 

90  6 

niN 

78 

75 

75 

72 

74 

73 

74 

75 

74 

73 

b3 

b5 

74 

71 

73 

73 

b9 

71 

70 

73 

76 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

75 

63 

72!2 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

91 

93 

92 

92 

84 

83 

69 

89 

91 

93 

98 

97 

95 

92 

95 

94 

92 

87 

67 

84 

90 

92 

92 

89 

89 

91 

87 

87 

91 

91 

90.6 

MIN 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

b9 

68 

70 

74 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

70 

71  .0 

LAFATETTE  FAA  AP 

MAX 

92 

90 

91 

Bb 

81 

87 

89 

90 

90 

94 

92 

93 

91 

92 

93 

91 

83 

65 

65 

Bb 

90 

90 

88 

87 

68 

65 

B3 

88 

69 

77 

68.2 

MIN 

73 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

74 

77 

75 

74 

72 

75 

72 

74 

75 

72 

72 

b9 

75 

76 

74 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

74 

65 

73.1 

MORGAN  CUT 

MAX 

93 

94 

92 

92 

88 

64 

66 

88 

95 

95 

96 

98 

97 

91 

90 

95 

90 

95 

6b 

87 

91 

93 

93 

93 

93 

90 

89 

89 

90 

90 

91.6 

MIN 

70 

70 

71 

bS 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

b7 

70 

69 

72 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

bB 

70.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  neo 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEU  ISERIA  5  m 

MAX 

so 

93 

S3 

91 

92 

94 

88 

90 

94 

S2 

100 

99 

100 

S4 

94 

Sb 

94 

69 

92 

SO 

68 

94 

90 

92 

89 

90 

90 

BS 

91 

S4 

S2 

.4 

tit 

MIN 

70 

73 

73 

74 

70 

75 

73 

73 

78 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

70 

73 

72 

73 

72 

70 

70 

b9 

71 

71 

71 

70 

72 

2 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

MAX 

SO 

89 

8b 

83 

84 

64 

87 

92 

93 

S5 

91 

89 

90 

8S 

90 

SI 

84 

61 

88 

86 

89 

88 

89 

67 

92 

86 

66 

90 

69 

84 

86 

1 

MIN 

7b 

76 

79 

75 

73 

78 

80 

75 

78 

77 

75 

78 

7b 

75 

72 

74 

72 

72 

74 

77 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

79 

77 

79 

73 

76 

0 

OELTA-BflETON  UL  REF 

MAX 

90 

68 

8b 

81 

85 

85 

66 

91 

S3 

92 

91 

69 

89 

68 

8S 

89 

83 

83 

87 

86 

88 

88 

89 

BS 

69 

88 

92 

90 

87 

68 

1 

MIN 

76 

75 

75 

73 

77 

72 

78 

77 

76 

77 

77 

7b 

77 

7b 

77 

78 

71 

73 

7b 

78 

78 

77 

78 

7b 

77 

76 

78 

80 

61 

76 

5 

OONALOSONVILLE 

MAX 

SO 

92 

90 

90 

81 

81 

83 

89 

93 

94 

9b 

94 

95 

96 

94 

S3 

SO 

80 

82 

S2 

91 

S5 

92 

91 

90 

SO 

93 

85 

SO 

SO 

1 

MIN 

71 

72 

75 

75 

7b 

75 

74 

74 

75 

77 

7b 

76 

74 

75 

75 

7b 

72 

73 

75 

7b 

76 

75 

74 

74 

74 

71 

72 

74 

72 

72 

74 

2 

GALLIANO 

MAX 

S3 

92 

90 

89 

79 

83 

Bb 

SO 

93 

95 

97 

96 

95 

90 

93 

92 

SO 

7S 

83 

90 

90 

84 

90 

91 

89 

SO 

68 

87 

S2 

S2 

BS 

6 

MIN 

76 

7b 

76 

76 

74 

74 

7b 

75 

76 

73 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

70 

72 

74 

7b 

75 

7b 

75 

75 

76 

75 

75 

76 

74 

74 

b 

HOUMA 

MAX 

S2 

94 

90 

69 

80 

84 

6b 

SI 

92 

S4 

97 

Sb 

95 

92 

93 

94 

92 

7S 

85 

91 

91 

92 

93 

89 

91 

90 

87 

88 

SO 

91 

SO 

3 

MIN 

71 

71 

73 

75 

73 

74 

74 

71 

74 

71 

73 

72 

72 

70 

71 

.72 

74 

bS 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

73 

72 

7 

NEU  ORLEANS  WSCMO  AP 

MAX 

S5 

S4 

93 

82 

84 

69 

S4 

96 

98 

101 

98 

S3 

94 

97 

9b 

93 

83 

85 

92 

92 

95 

S3 

91 

93 

93 

90 

86 

94 

94 

62 

S2 

1 

MIN 

75 

73 

77 

77 

78 

78 

77 

75 

75 

73 

79 

75 

72 

72 

73 

73 

72 

70 

75 

78 

75 

75 

75 

73 

7b 

75 

76 

74 

78 

71 

74 

8 

N  0  AD60N  USFO  CI 

MAX 

Sb 

94 

93 

83 

83 

68 

S5 

96 

97 

100 

97 

96 

95 

96 

97 

93 

84 

86 

SI 

93 

95 

S5 

94 

94 

92 

90 

69 

S3 

92 

84 

S2 

4 

MIN 

81 

79 

79 

78 

78 

60 

79 

79 

80 

78 

82 

80 

76 

78 

78 

79 

75 

74 

77 

60 

81 

60 

79 

7S 

76 

78 

77 

76 

7S 

74 

78 

4 

PARAOIS  7  S 

MAX 

S2 

90 

8S 

88 

60 

8b 

90 

S4 

95 

98 

97 

95 

91 

95 

S5 

94 

81 

64 

84 

68 

SO 

91 

SI 

91 

90 

87 

87 

SI 

SO 

91 

SO 

2 

MIN 

73 

70 

71 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

70 

73 

72 

be 

69 

bS 

b9 

70 

67 

71 

72 

72 

69 

72 

71 

74 

71 

70 

73 

75 

69 

71 

3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

SB 

84 

94 

84 

82 

85 

90 

S3 

93 

97 

94 

91 

90 

92 

93 

90 

63 

82 

87 

90 

91 

89 

89 

91 

S2 

86 

86 

91 

S3 

88 

BS 

3 

MIN 

74 

72 

68 

72 

71 

71 

75 

73 

74 

71 

74 

74 

70 

71 

70 

72 

68 

69 

6S 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

75 

72 

74 

73 

70 

72 

0 

RESERVE 

MAX 

S4 

95 

SO 

89 

60 

S4 

91 

SI 

93 

94 

9b 

95 

95 

97 

SB 

95 

93 

62 

83 

92 

93 

95 

92 

89 

92 

91 

90 

88 

S3 

92 

91 

7 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

6S 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

69 

73 

70 

72 

0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

93 

SO 

84 

82 

82 

92 

S4 

95 

99 

98 

92 

92 

94 

S5 

92 

84 

84 

88 

90 

92 

91 

SO 

92 

91 

68 

Bb 

93 

94 

91 

90 

7 

MIN 

75 

72 

75 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

77 

70 

70 

71 

72 

70 

66 

64 

63 

61 

61 

73 

72 

75 

74 

75 

72 

78 

71 

71 

3 

THIBODAUX 

MAX 

S4 

95 

94 

94 

82 

63 

87 

94 

S5 

97 

S9 

97 

S7 

93 

96 

9b 

93 

80 

65 

SO 

92 

94 

S4 

94 

92 

92 

87 

67 

94 

94 

92 

0 

MIN 

71 

72 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

70 

71 

71 

73 

75 

70 

73 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  ISaO 


X 

DAY 

OP  MONTH 

UJ 
C3 

STATION 

o. 
a 

i: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

; 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  IN) 

4 

MAX 
MIN 

<)5 
83 

S7 
84 

98 
65 

98 
85 

96 
85 

97 
8b 

95 
65 

97 
85 

92 
85 

95 
64 

9b 
85 

9b 
85 

97 
85 

97 
67 

97 
6b 

97 

eb 

97 
8b 

9b 
63 

97 
82 

9£ 
82 

9C 
83 

95 
63 

63 

9b 

83 

95 
63 

Qt 

77 

77 
71 

72 
b8 

87 
b9 

7b 
71 

93  4 
82.2 

CLINTON  5  SE 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

87 
76 

87 
78 

90 
78 

91 
79 

65 
79 

80 
77 

62 
77 

85 
7b 

87 
77 

8b 
78 

78 

91 
79 

93 
79 

94 
81 

92 
80 

91 
79 

92 
81 

81 
7b 

8& 
7b 

gc 
7& 

87 
79 

91 
60 

92 
81 

92 
61 

91 
80 

92 
76 

Qt 

7b 

85 
b5 

67 
75 

66 
78 

66  1 
77.8 

CROWLEY  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

100 
80 

1 02 
80 

1 02 
82 

1 02 
81 

69 
73 

63 
7b 

67 
77 

91 
76 

99 
78 

101 
76 

101 
79 

1 0 1 
81 

1 03 
7'5 

'bi 

103 
63 

99 
62 

8b 

79 

93 
75 

93 
79 

94 
79 

79 

9^ 
79 

97 
79 

93 
76 

9E 
77 

92 

75 

9' 
75 

95 
79 

95 
77 

9b  2 
78.  b 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

67 
7fe 

77 

88 
79 

68 

7b 

76 
74 

78 
75 

77 
75 

87 
74 

8b 
7b 

91 

77 

91 

77 

94 
78 

90 
78 

92 

77 

92 

77 

90 

77 

89 

78 

78 

73 

85 

72 

61 
74 

63 
75 

9b 
74 

87 
79 

81 
74 

65 
79 

Q'- 

7b 

80 
75 

61 
75 

62 
74 

82 
79 

85  9 
7b. 0 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

85 

'ib 
87 

97 
89 

98 
69 

9b 
90 

90 
85 

89 
85 

92 
65 

94 
8b 

93 
87 

96 
87 

97 
90 

98 
90 

9b 
89 

9b 
89 

96 
89 

97 
90 

93 
89 

95 
69 

95 
86 

92 
69 

94 
69 

9b 
68 

97 
89 

92 
66 

95 
67 

8E 
84 

87 
82 

8E 
82 

91 
63 

94  1 

87:3 

RED  flIV  VALLEY  EXP  STA 

[INI 

4 

MAX 
MIN 

9S 

81 

1 03 
62 

1 02 
82 

1 00 
82 

1 00 
79 

93 
61 

99 
81 

97 
62 

98 
81 

1 00 
80 

1 00 
82 

1 00 
81 

99 
81 

1 00 
82 

100 
82 

99 
81 

9b 
80 

97 
75 

95 
75 

90 
77 

95 
76 

97 
60 

97 
60 

9b 
79 

81 
7b 

62 
73 

73 
b7 

81 

b7 

80 
70 

95  2 
76!5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

to 

81 

■51 
61 

Bb 
63 

8b 
84 

65 
83 

88 
84 

65 
63 

6b 
83 

eb 

64 

87 
85 

87 
8b 

67 

eb 

66 
8b 

88 

87 

66 

87 

69 
67 

68 
85 

85 
81 

82 
60 

87 
82 

67 
83 

92 
64 

94 
84 

95 
84 

94 
85 

8b 
78 

82 
73 

75 
72 

6b 
72 

6b 

72 

87.2 
82.2 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

■57 
81 

98 
81 

98 
83 

96 
81 

98 
80 

90 
81 

91 
60 

95 
79 

95 
76 

90 
77 

97 
77 

97 
79 

98 
80 

98 
82 

9b 
82 

99 
8b 

9b 
82 

87 
77 

92 
75 

92 
75 

66 
60 

94 
60 

95 
80 

99 
82 

93 
81 

67 
7b 

78 
70 

73 
70 

84 

b9 

83 
73 

92.5 
76. b 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  NIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

^  cc  CJ 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

)  1 

1 2 

1  3 

1  4 

]  5 

1  6 

}  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Q  0  =»• 

1         S  1 

NOmHMEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 
WINC 

■4- 

.2b 

.27 
25 

.29 
31 

.3' 

.3; 

b^ 

.2; 

.25 

37 

.2b 

3b 

.21 

.2b 
22 

.21 
1  f 

.29 
2C 

.24 

21 

.23 
1 1 

.27 

1  b 

.33 
4; 

.24 
4^ 

.20 
32 

.24 
32 

.12 

3b 

.23 
4' 

.25 
3; 

.23 
2b 

.21 
3! 

.12 

2b 

.11 
57 

.0' 

3! 

.07 
2( 

.0' 

b  73 
9b2 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
H  INC 

.28 
1 5 

.30 
1 2 

.28 
1 C 

.28 

1 2 

.3b 
2b 

.25 
1  £ 

.27 
1  i 

.23 
7 

.18 
E 

.2b 
1 0 

.28 

1 2 

.2b 

1 2 

.57 

b 

1  i 

.30 
E 

.34 
25 

.24 
1 2 

.23 
1 1 

.27 
1 5 

.13 

1  i 

.23 
1 ' 

.25 
1 2 

.23 
* 

.18 

21 

.13 

37 

.07 
22 

.07 
1 2 

.04 
3' 

b  988 
440 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UINC 

,32 

.30 
51 

.28 
2^ 

.2b 
34 

.28 
4 1 

.1^ 
27 

.  1 1 
3C 

.23 
22 

.28 
2b 

.30 
24 

.25 
32 

.30 
2E 

.27 
4£ 

.2b 
3b 

.25 
35 

.25 
22 

3b 

b2 

.2b 
32 

.21 
57 

.19 
b7 

.29 
bE 

.2b 
42 

.30 
51 

.30 
37 

.23 
7E 

.2b 
8' 

.  1' 
b' 

37 

.21 
b! 

7  538 
1342 

1      >  ■ 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

13 

.20 
21 

19 

.32 
bO 

.21 
34 

.28 
59 

.14 

21 

.17 
15 

.08 
8 

.29 
8 

.22 
17 

.24 
17 

.28 
32 

.20 
1 1 

.23 
29 

.22 
10 

.22 
28 

.04 
21 

.12 
18 

.08 
33 

.18 
42 

.20 
20 

.21 
21 

.3b 
12 

,12 
15 

.25 
48 

.24 
54 

.19 
33 

.21 
29 

.29 
bO 

b  1 88 

eb8 

SOUTHEAST  OS 

HOUMA 

EVAP 
HIND 

.n 
20 

.11 
24 

.13 
28 

.24 

72 

.28 
■SO 

52 

.08 
25 

.17 
20 

.19 
lb 

.20 
14 

.19 
12 

.23 
14 

.2b 
21 

.21 
21 

.20 
19 

.19 
13 

.14 
18 

17 

.19 
33 

.20 
37 

.17 
23 

.14 
lb 

.24 
19 

.18 
20 

,12 
14 

.20 
29 

.23 
40 

30 

.15 
29 

.17 
40 

5.b4B 
82b 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1S80 


STAT  I  ON 

INDEX  NO  . 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

MddL  V 1 LL t 

0007 

07 

1J  C  □  M  T  1    T  n  M 

Vtnn 1 L 1  UN 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

L 1  1  Y   Ur    AbbtV 1 LLt 

AC3ITA    CDDTMPC    CTDC  THD 

0021 

06 

CT  TAMMAMV 

b 1    1 AnnANY 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LA   Utr 1    Ur    NfllUKAt  Htb 

Al  rVAMriDTfl 

00S8 

05 

HAP  1 Utb 

31 

19 

92 

28 

87 

BA 

8A 

c 

Al  rvAkinDTA     DnilCD    Dt  AMI 

ALtXANUHIA   l-'UWtn  PLHNI 

A  M  T  T  r 

0205 

06 

TAMP  inAiinA 
1 ANb 1 HAHUA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MOP     DflDrDT     C     MP     PI  CMfinM 

MHb   HUbtHI    b   "L  LLtNUUN 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

BA 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

D  A  kT  D 

04b2 

06 

t   bA  1  UN  HUUb 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

bAKtn   f  I Ht   Utr 1 

D  A  C  T  DflD 
□  Mb  1  nUr 

0537 

03 

nUHEHOUbE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

L 1 1 Y   Ur    bAb 1 HUr 

dM  1  UN   nUUbt  LLNIHAL 

054b 

06 

t  BAION  ROUG 

30 

33 

91 

03 

65 

8A 

r    nATrtki   oniip  nADlcu 
t   BAIUN  HUUb  PAHlbH 

DATOM  Dfiiirr  itcn  ao  d 
DMIUIN   rtUUbt    WdU    Mr  n 

0549 

06 

t   dA 1  UN  HUUb 

30 

32 

91 

08 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

MATI      IIPATurD  CrD\/IPC 

NAIL   WtAIHtn  btHVlLt 

oMIUIN   nUUbt  KLtllNrtltn 

0558 

06 

t   dA 1  UN  HUUb 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

r   DATOM   oniipr  dadicu 
t   bAlUN  HUUbt  PAHlbH 

DAvnii  criDDCi    1  nri/ 
tiMTUU    oUHntL  LULK 

05fe5 

08 

1 dEHV 1 LLh 

30 

08 

91 

1  9 

15 

BA 

H 

II   p   priDDP   nr  CMPiMcrDC 
U   b   LUHPb   Ur  tNblNttnb 

DtAVtn    hint  lUWtn 

Ofcl  7 

05 

t  V  ANbt  L I Nt 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

PTATP    ni\;    nr  rnoccTDv 
b 1  A  1 1   U 1 V   Ur    r  UHtb 1  HI 

DtLHH   rlnt  lUWtn 

0b39 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

IP 

H 

1  A   nrnT   nc   kiATiiOAi  ore 
LA  UtP 1    Ur    NAIUHAL  Htb 

BETHANY 

078fe 

01 

CADDO 

32 

23 

94 

03 

370 

BA 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

dUULhU   r  1  He  lUWtH 

0920 

01 

bUbb 1 LH 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

PTATP    nTi/    np  rnoppTDv 
blAlt    UIV    Ur    r  UHt  b 1 H T 

Dr\r  ^\  1 1 c  a 

0945 

06 

IIAPIITklPTniil 

WAbH 1 Nb 1  UN 

30 

47 

89 

52 

103 

BA 

8A 

H 

pnniiM    7ri  i  rnnAPii  pnon 
LnUWN  /tLLtntjALH  LUHP 

bUUIHVlLLc   WbLnU  LI 

1 157 

09 

PL AUUtn 1 Nt b 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NAIL   WtAIHtH  btHVlLt 

□  n  V  r  c    o   1  iKi  1 1 
bUTLt    J  WNW 

1232 

05 

D  A  n  T  n  r  p 
HAP  1 Utb 

31 

23 

92 

43 

1 10 

MID 

MID 

PPhlTDAi       1    A     Pi   PPTOIP  Pn 

LLNIHAL  la  LLtCIHIl  LU 

bUNK 1 L 

1287 

05 

A  \/  n  V  c  1  1  c"  p 
AVU YtLLLb 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

BA 

C  H 

OnPCDP       1     1  APMMPV 

HUbtHb  J  LALHNtT 

DiiTTr   1  A  oner 
bU  1  1 1   LA  HUbt 

1365 

08 

PT  MADTTM 

b  1    rlAH  1  1  H 

30 

1  7 

91 

41 

5 

8A 

PI    ADPMPP       1     liriTADn  ID 

LLAHtNLt   J  HUIAHU  JH 

PAi  urtiiki   cvo  ctatthm 
LALHUUN   LXH  blAllUN 

1411 

02 

A  M  n  P  M  T  T  A 

UU ALH 1  1  A 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

BA 

CGH 

1      p    II    unnTii    1  A    Pvn  pta 

L   b  U  NUHIH  LA  tXP  blA 

L AHV  1  LLt   ^:  bW 

15fc5 

08 

I BEHV I LLE 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

M    p    niini   TP    MPAi  TM  iiApn 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HObP 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

LULUnbIA  LULKb 

1979 

02 

P  A  1    n  1  1  P  1  \ 

CALDWELL 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

II    p    pnnnp    rw  pmpimppop 
U  b  COHPb  01-  tNGINttHb 

rn  M  w  c  o  c  r 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

BA 

8A 

H 

IITll    TAM    □  nTT 

W 1 LL 1  An  H  U 1  1 

LUIlUN  VALLtT 

2121 

01 

WtUb 1  EH 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MDP      DllOV      1/      Al    1  PM 

flHb  HUbi    V  ALLtN 

LUV I Nb 1  UN  1  NNW 

2151 

06 

PT  TAMMAklV 

b 1    1 AnnAN  T 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

PT       iCt     ADDPV  PPMIklADV 

bl    JU  AbbtY-btrll  NAHY 

poAiii  rv    f"vn  rTATfnki 
LHUWLtY  tXH  blAIIUN 

2212 

07 

A  P  A  n  T  A 

ACADIA 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

BA 

GH 

1     p    II    nipp    rvn  PTATiAki 

L  S  U  RlCt  EXP  STAT  ION 

Ut  L  1  A  -  tint  1  UN   WL  ntr 

2330 

09 

HL AUUtn I Nt b 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

BA 

H 

nri    TA     DDPTrtlil     MAT     Ml  DPT 

UtLIA-BHtlUN  NA  1    WL  Htt- 

ULNHfln  brnlNbb 

2350 

06 

1  IWTklPPTnPil 

L I  V 1 Nbb 1  UN 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

riPkiiiAk.1    pnniMPP    Pinr  n 
ULNHAn  bPHiNbb  MHt  U 

Ut   UU I NL Y   4  N 

23fe1 

07 

DPAiiDrpAon 
BE  AURtbAHU 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

1  A    pnnn    Akin    Tkin  ppm 

LA  LOHH  AND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

23t>7 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

BA 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

r  1  T  V  n  D  r  T 1 1 
LL  I  ZAbb 1 H 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

BA 

H 

PAi  PAPiPii    nAnpn  pn 
LALLAbItU  PAPLH  LU 

f~  n n  f    f     1 1  ki  1  1 

tPHb  b  WNW 

2971 

03 

iirpT    pADDni  1 
WEbl  LARRULL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

BA 

C  H 

TQiiPi/i  ikip    PAP  pn 
1  HULKL 1 Nt  bAb  LU 

EUN I CE 

2981 

05 

C  T     1   A  M  n  D  V 

b 1    L  ANUH I 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

onvMP    11  rnkiTPkinT 
HUYNt   H  I-  UN  1  tNU  1 

rrirtHL/i  Thi    1  hill 
1-  HANKL  1  N  J  NW 

331  3 

08 

C  T     M  A  D  V 

b 1    nAH I 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

PPMTDAl       1    A     Pi  PPTnTP  pn 

UtNIRAL  LA  ELECTRIC  CO 

r HANKL 1 N 1  UN  2 

3322 

06 

IIACUTKIPTnM 

WAbH 1 Nb 1  UN 

30 

51 

90 

10 

1  45 

BA 

rHtU   D  UnnAN 

1-  HANKL  1  N  1  UN  J  bW 

3327 

06 

IIACLlTMPTnM 

WAbH 1 Nb 1  UN 

30 

49 

90 

1 1 

1  45 

MIO 

MID 

H 

CnilTuPOkl     MAT     PAP  pr\ 

bUUIHtHN  NA 1    bAb  LU 

GALL  I ANO 

3433 

09 

1  A  r  n  1 1 D  p  u  r 
LAr  UUHLHt 

29 

26 

90 

1  8 

2 

BA 

BA 

H 

1  rtPniiDPiir    nAniPii    Piipn  r\ 

LAhUURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3fc57 

01 

pi  r    p  PI  T  n 
Ut   bU  1  U 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MADPADPT      P  lAMIPPtkl 

MAHbAHt  1   E  JAnlbUN 

GONZALES 

3b95 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

1 0 

7A 

C 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

31 

25 

92 

54 

360 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

bHANU  LU  I  c AU 

3800 

05 

C  T     (    A  M  n  D  V 

b  i    L  ANUH  T 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

PT     PllADi   PP     Pni   1  PPP 

bl   CHARLES  COLLEGE 

bHANU  LLUHt 

3804 

04 

MA  TPu  T  Tnrucc 
NA  I  LH 1  )  ULHtb 

31 

48 

93 

06 

1 50 

7A 

PI  TkiTnM  inkirp 
LL  1  N  1  UN  JUNtb 

GRAND  ISLE  2 

381  5 

09 

Jtrl-tHbUN 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TAlIM     nP      PDAkin      TPI  r 

lUWN   Ur    GRAND  IbLt 

GREENSbUHG 

3864 

06 

c  T    u  r  1  C  M  A 

b 1    Ht L t NA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TrtiiM    np  PDrpkipmmp 
1  UWN   Ur  bHEtNbbURG 

bHttNWLLL  bPHINbb 

3867 

06 

t   b A  1  UN  HUUb 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MOC    1  AiiDA    1     PAk;innri  1 

nHb  LAURA  L  CAMPBELL 

cnpf"fciii^\nn    rinr  Tniiro 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

p  A  n  n  n 
L  AUUU 

32 

25 

94 

00 

350 

1  P 

PTATP    nT\(    nr  rnnppTnw 
blAlt   UIV  Ul-  rURESTRY 

iiftpi/nrnnw    n  ccii 

HACKBERRY  B  SbW 

3979 

07 

p  A  MC  □  n  hi 
L  Ant HUN 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

M    p    PTPii    Mil  r\i   ipp  ppoii 

U  b  H I SH-W I LDL I FE  SERV 

iiAuunkin  kill 

HflnnUNU  J  NW 

4034 

06 

TAMP  TDALlOA 

I  ANb 1 PAHU A 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

1  A   nrrjT   nr   kiATimAi  nrp 
LA  UtPI   Ur   NAIUHAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

BA 

CHARLES  0  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HUnt H  t  XP  b 1  A  1  I  UN 

4  JOD 

U^: 

PI  AIDDDKir 

L  L  A  i  bUHNt 

i  0 

JoU 

8A 

Q  fl 
o  H 

H 

M    lA    uTii     PAnk4   Pvn  PTA 
N  LA  HILL   h AHn  tXP  STA 

i  ify  C  C  T  n  n 

HObb 1  UN 

4398 

01 

p  A  nnn 
L  AUUU 

32 

53 

93 

53 

200 

8A 

TUHMAC     P  PDAv/PP 

1  HUrlAb   L   bHA Vtb 

HOUMA 

4407 

09 

1 1  HHt bUNNt 

/29 

35 

90 

44 

15 

8A 

BA 

8A 

GH 

IICnA     PMPAnPAkiP     Pi   n  PTft 

UbUA-bUGARCANE  FED  STA 

JE ANtnt  ME  t XH  b  1  A 

4674 

08 

I  DC □ T  A 
1 bt H  1  A 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

1   CM     TDPDtA     1    I\(PPTnPty  Pkj 

LbU   IbtHlA  LlVtbiOCK  FM 

JENN 1 NGS 

4700 

07 

J t r  r    UA V  1  b 

30 

12 

92 

40 

25 

0  A 
b  A 

BA 

C  H 

nniiPi  AC    p    iini  ■  irn 

UUUbLAb  E  HOLLIER 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

I A  r  1/  c  n  M 
JALKbUN 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

1  A    ncDT    nr    iiATMnAi  nrp 
LA  UtPI   Ur   NAIUHAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

P  A  T  A  U ri  1  II  A 

LA  1  AHUUL  A 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

II    P    pnnnc    nr  pupifcippn*^ 

U  b  LUHPb  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

30 

5b 

90 

31 

220 

8A 

MRS  NICK  SALAOINO 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

Al  F X  rniiRv  1 1 1 F 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

Z3 

OC 

Q. 
UJ 

<_)  z 
Ljj  ,  , 
Q.  rj 
t/i  I/) 

1  Al^F   rWARi  F's   9  M 

LHfVt.     LnHnLLj    c.  IN 

u  / 

CALCASIEU 

30 

1 5 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

1  3 

g 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  AI^F   PRO  V  1  nFNPF 

LMfVL     rnUV  lUCINLC 

m 

U  J 

EAST  CARROLL 

32 

48 

9 1 

1  0 

1  03 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

1  FFQV 1  1  1  F 

J  ^  o  D 

VERNON 

31 

0  1 

09 

93 

1  b 

240 

8A 

8A 

H 

JAMES  M  MILLER 

1  I VFRPnni     T  FNF 

J  H  O  U 

U  D 

ST  HELENA 

30 

5b 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

1  I  u  T  M  r,  Q  T  n  Nl 

J    J  o 

U  D 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUIHtHN  NAIUHAL   bAb  LU 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

3b 

93 

14 

114 

7A 

FRED  REEVES  JR 

1  Qil   RFM-WIIR   FyP  QTA 

LjU    DC  in    nun    CAr  jIn 

J  O  <1  u 

U  D 

E  BATON  ROUG 

30 
0  u 

22 

91 

1  0 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

1  Qll  riFflW   1  FF   FYP  QTfl 

LoU    ULMIN    LLC.    LAr  DIH 

D  CD  J  U 

U  J 

RAPIDES 

31 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MH  1  lU  U    H  O 

J  0  J  <1 

flR 

U  J 

EVANGELINE 

30 

34 

92 

2b 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

IIHINorlLLU     J  WOW 

n  1 

DE  SOTO 

39 

n  1 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MA  M  Y 
1  1 H  IN  1 

SABINE 

T  1 

lA 

93 

59 

2b0 

8A 

8A 

ROBERT  R  GENTRY 

1  IH  n  i  U  IN 

D  J  U  0 

U  el 

UNION 

35 

J  c 

54 

92 

1  5 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

M A Rk'CU  T 1  1  F 

IIHnlVoV  ILLL 

U  D 

AVOYELLES 

3  1 

09 

95 

05 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTTM   FIRF  TOUIFR 

IIHnl  IIN    r  InL  lUWLn 

n  1 

RED  RIVER 

3? 

U  D 

93 

1  4 

270 

1  P 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

61  1  7 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  1  HEBtH 1 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

30 

1  1 

92 

35 

lb 

8A 

DENNIS  J  BROUSSARD 

M  T  MriFNJ 
1  1  I  IN  U  L  IH 

D  ^  H  4 

U  1 

WEBSTER 

35 

3R 

93 

1  7 

1  85 

8A 

8A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

M I  T  T  T  F   9  C:F 

1  t  1  1  1  1  L    c.  OL 

7  1 

07 
U  / 

ALLEN 

30 
0  u 

42 

95 

53 

1  20 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MOMRnF    FAA  AD 
IIUINnUL    rHH  Hr 

b  JU  J 

no 

OUACHI TA 

O  tL 

9  5 

0  "K 

78 

MID 

MID 

1^ 

FAA 

MflMRn  F    Ml  1 1 
1  lU  IN  n  U  L    INL  U 

O  J  1  H 

n? 

vc 

OUACHITA 

35 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

(; 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

iiUUniiNUjr'uni     1  IN 

D  Jo  M 

n  1 

CADDO 

J  ^ 

45 

93 

RR 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MflRl^  A  M    P  r  T  Y 
1  iU  n  u  H  IN    L  i  1  1 

b  J  1 4 

ST  MARY 

<1  7 

4 1 

9 1 

1  1 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INHILni  lULnLj 

b  J  o  z 

NATCHl TOCHES 

3 1 

H  D 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MFL)    IRFRIA    C;  MU 
INLW     IDLnlH     j  INW 

OOD  / 

IBERIA 

TO 

03 

9 1 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

M I  D 

M 1 0 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  AOBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

b 

M 1  D 

M I D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WFU    nRI  FAWQ    Al  HIFRQ 
INLW    UnLLHINj  HLulCnD 

b  b  D  o 

U  V 

ORLEANS 

59 

Rf, 

90 

02 

2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFU    nRI  FAWQ    D    P    Q    \  A 
iNtW    UtlLLHlNj    U    r     j  l*i 

p 

bo  bo 

ORLEANS 

TO 

04 

ft9 

O  J 

58 

g 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFL)    riRI  FAMQ    LlATFR    PI  T 
INLW    UnLLHINo    WHILn  rLI 

p 

b  b  b  J 

U  J 

ORLEANS 

59 

eL  J 

R7 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

WFU    flRI  FAWQ    PTTY    UAl  1 
INLW    UnLLHiNj    LI  11  nHLL 

bb  /  u 

U  7 

ORLEANS 

59 

R7 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFUI   riRl  FAWQ   Pi   P   Q  R 
INLW    UnLLHINo    U    r    j  j 

p 

Do  / 

(19 

ORLEANS 

29 

59 

90 

0 1 

1  0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

WFU  riRi  FAWQ  n  P  Q  T 

INLW    UnLLHlNj    U    r    j  J 

p 

f^A  7R 
bo  /  J 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

1  2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

WFU  riRi  FAWQ  n  P  Q 

INLW    UnLLnlNO    U    r     O  D 

p 

b  b  /  V 

09 

ORLEANS 

59 

R9 

90 

7  U 

0  7 

Q 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFU   RflAPlQ    ^  FQF 

INLW    nUnUj     J  COL 

o  b  o  o 

OR 

POINTE  COUPE 

30 

4 1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

w 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKOALE 

b83b 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

CREED  JONES 

OAK  GROVE  2  WSW 

fe866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

2b 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOLIA 

6911 

Of, 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

u  1  J  O 

07 

ALLEN 

30 

3b 

92 

4  7 

b5 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

fe9fc2 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

9 1 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

D  ^  /  0 

OR 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

1  b 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

fe995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

bO 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

70Sb 

09 

ST  CHARLES 

29 

4  7 

90 

2b 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7 1  fe  1 

Of, 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

4  7 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

Ob 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

1  90 

1  P 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

73fcfc 

08 

IBERVILLE 

30 

19 

91 

14 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

73fc8 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

1  3 

1  5 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

0 1 

BOSSIER 

32 

25 

93 

38 

1  55 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

77fc7 

09 

ST  JOHN  BAPT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROBSON 

7S24 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

39 

1  bO 

8A 

LSU  PECAN  EXP  STN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7S32 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  FISH  &  WILDLIFE 

flODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  F  M  OSBORN 

ROSEPINE  EXP  STATION 

804fc 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

80fe5 

02 

L  I NCOLN 

32 

32 

92 

3b 

300 

8A 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

80b7 

02 

LINCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAILES  FIRE  TOWER 

8094 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

93 

08 

3b0 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

81b3 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

Ob 

WASHINGTON 

30 

51 

89 

59 

330 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

343fc 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

4b 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8bb9 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8b83 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

C 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 
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COUNTY 


OBSERVATION 
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OBSERVER 


SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERLINGTON 

STEVENSON  FIRE  TOWER 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

TH1800AUX 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA  2 

VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BODCAU  FIRE  TOWER 
GORUM  FIRE  TOWER 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 
MARTIN  FIRE  TOWER 
SAILES  FIRE  TOWER 
STEVENSON  FIRE  TOWER 


8715 
8785 
8795 
8828 
8831 
8923 
9013 
9319 
9357 
9375 

9480 
9803 
9808 
9809 
98fe5 
9930 


0253 
0920 
3741 
3877 
5935 
8094 
8795 


LIVINGSTON 

OUACHITA 

MOREHOUSE 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


CLAIBORNE 

BOSSIER 

NATCHITOCHES 

CADDO 

RED  RIVER 

BIENVILLE 

MOREHOUSE 


30  2fc 
32  43 
32  54 
30  51 

30  14 
32  24 
29  48 

29  47 

31  35 

30  12 

30  3fc 

31  5fe 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


32  53 

32  42 

31  25 

32  25 
32  Ob 
32  22 
32  54 


90  39 

92  05 

91  58 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  2fc 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


93  00 

93  31 

92  54 

94  00 

93  14 
93  08 
91  58 


30 
bO 
150 
170 
12 
85 
20 
14 
bO 
19 

b5 
IbO 

80 
220 
lib 

85 


350 
2b0 
3b0 
350 
270 
3b0 
150 


C  H 
CGH 


LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 
LA  POWER  &  LIGHT  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 

RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


STATE  DIV 

STATE  DIV 

STATE  DIV 

STATE  DIV 
HERSHEL  L 

STATE  DIV 

STATE  DIV 


OF  FORESTRY 
OF  FORESTRY 
OF  FORESTRY 
OF  FORESTRY 
CULPEPPER 
OF  FORESTRY 
OF  .FORESTRY 


SEE  REFERENCE 
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SEPTEMBER  1980 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  the  fourth  consecutive  month  of  above 
normal  temperatures.     The  state  average  monthly  tem- 
perature of  81.6  ranks  as  the  third  hottest  September 
on  record  since  1896.     The  two  warmer  Septembers  were : 
in  1911,  82.1°;  1925,  82.0°. 

A  number  of  daily  record  high  temperatures  were  equal- 
led or  exceeded  at  several  locations.     Some  of  them 
were:   Shreveport  10,  New  Orleans  (Audubon)  11,  Monroe 
NLU  12,  Lake  Charles  1. 

The  highest  reported  temperature  was  105°  at  Bastrop 
and  Winnsboro  on  the  15th.     In  Shreveport  there  were 
8  days  of  highs  100°  or  greater,  breaking  the  record 
of  7  set  in  1947.     On  the  average  Shreveport  has  1 
day  every  other  year  with  a  maximum  high  of  100°  or 
greater.     In  New  Orleans,  where  there  has  never  been 
a  September  100°  maximum  recorded,   there  was  a  101° 
at  Moisant  and  100°  at  Audubon  Park  on  the  10th. 


over  southeastern  Louisiana  for  September  shows  the 
following  frequencies,  with  the  ten-year  average  for 
1966-75  included  for  comparison. 


September 


Synoptic  Weather  Type 

1980 

1966- 

Pacific  High  (PH) 

0 

2 

Continental  High  (CH) 

0 

29 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

13 

13 

Costal  Return  (CR) 

17 

18 

Gulf  Return  (GR) 

23 

13 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

13 

7 

Gulf  Tropical  Disturbances 

(GTD) 

27 

14 

Gulf  High  (GH) 

7 

5 

Continental  Index  (CH+FOR) 

13 

42 

Tropical  Index  (FOR+FGR+GTD 

-GH) 

80 

39 

Storminess  Index  (FOR+FGR+GTD) 

53 

34 

The  intense  heat  caused  the  closing  of  schools  in 
Caddo  Parish,  early  dismissals  in  Orleans  Parish,  and 
student  walkouts  in  St.  Landry  Parish.    The  same  high 
pressure  system  aloft  that  brought  a  record  warm  sum- 
mer continued  to  dominate  the  weather  over  Louisiana 
bringing  poor  atmospheric  dispersion  to  the  area.  Air 
quality  was  moderate  to  poor  reaching  its  worst  on 
the  9th  through  the  11th.  Doctors  in  Baton  Rouge  re- 
ported an  increase  in  respiratory  aliments. 

There  was  a  short  break  in  the  heat  for  the  southern 
two-thirds  of  Louisiana  from  tropical  storm  Danielle. 
Danielle  formed  just  off  the  Louisiana  coast  as  a  trop- 
ical depression  on  the  4th  and  moved  inland  over  south 
central  Texas  on  the  6th.     It  caused  temperatures  in 
the  upper  70s  to  mid-80s  instead  of  the  90s. 

A  major  chane  in  the  temperature  pattern  occurred  on 
the  26th  as  a  cold  front  moved  southeastward  into  Lou- 
isiana bringing  cooler  Canadian  air  into  the  state. 
The  lowest  reported  temperature  for  September  was  52 
at  Homer  on  the  29th. 

The  preliminary  state  average  precipitation  for  Sept- 
was  3.65  inches,  which  is   .77  inches  below  normal 
(normal  is  4.42). 

Departures  from  norm.al  range  from  4  inches  below  nor- 
mal to  4  inches  above  normal.  The  lowest  monthly  rain- 
fall amount  was. 35  at  Grand  Ecore  and  the  highest  was 
10.46  at  Donaldsonville.  The  greatest  24-hour  rain- 
fall was  6.22  inches  on  the  26th  at  Longville  in  Bea- 
uregard Parish. 

The  main  precipitation  generators  were  tropical  storm 
Danielle,  and  a  cold  front  that  moved  across  the  State 
on  the  26th. 

Tropical  storm  Danielle  produced  squalls  over  the 
costal  waters  of  Louisiana  and  over  southwest  Louis- 
iana.    There  were  winds  of  35  mph  in  squalls  in  the 
Lake  Charles  area  on  the  5th.  An  oil  field  work  barge 
capsized  in  12-foot  seas  in  the  Gulf  of  Mexico  17 
miles  south  of  Grand  Isle.     There  was  some  damage  to 
cane  fields  in  southern  Louisiana  due  to  winds  and 
rain.     The  highest  reported  24-hour  rainfall  from 
Danielle  was  4.68  inches  at  Hackberry  on  the  6th. 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 


In  synoptic  weather  type  terms,  the  atmospheric  cir- 
culation and  resultant  weather  and  climate  continued 
to  be  unusual.  The  zero  frequency  for  the  Continental 
High  (CH)  type  is  the  lowest  of  the  data  series  from 
1963  to  date,  the  Tropical  Index  (TI)  of  80%  is  also 
the  highest  of  record,  the  Continental  Index  (CI)  of 
13%  is  the  second  lowest  of  the  record,  and  finally, 
the  Storminess  Index  (SI)  of  53%  is  also  the  second 
highest  of  record. 

Across  southeastern  Louisiana  the  Tropical  Index  (TI) 
dominated  from  the  first  of  the  month  through  the  23d 
with  the  exceptions  classified  as  Coastal  Return  (CR) 
— all  warm  and  humid  with  maritime  Tropical  air  from 
the  Gulf.  Weak  frontal  situations  dominated  from  the 
24th  through  the  30th,  but  unusually  large  amounts  of 
precipitation  were  not  produced. 

If  these  cold  fronts  had  not  penetrated  to  southern 
Louisiana  during  the  last  week  of  the  month,  the 
State  w^ild  have  been  embedded  in  the  warm  tropical 
air  for  the  entire  month,  and  average  monthly  temp- 
eratures for  September  would  have  been  record  highs 
throughout  the  State. 

This  has  been  a  summer  of  extreme  loss  for  Forestry 
concerns  in  the  state.     Tree  seedlings,  which  are 
planted  each  winter,  generallly  have  a  survival  rate 
of  70  to  80%.     But,   the  statewide  survival  rate  for 
this  summer  may  be  only  30  to  40%,  with  certain  areas 
having  survival  rates  of  only  5%.     These  figures  re- 
present almost  a  total  loss  of  the  1979  reforestation 
seedlings.     D.L.  McFatter,  Louisiana  State  Forester, 
said,  "We  do  not  yet  have  actual  statistics  on  seed- 
ling Survival,  but  I  believe  we  can  safely  say  that 
the  rate  of  survival  this  year  on  tree  seedlings  will 
be  the  lowest  since  the  mid  1950s."     The  seedlings 
were  not  the  only  loss  as  more  mature  trees  will  al- 
so lose  a  years  growth. 

Another  consequence  of  this  summer's  moisture  deple- 
tion has  been  an  increase  in  the  number  of  forest 
fires.     The  forest  fire  season  in  Louisiana  does  not 
usually  begin  until  after  the  first  frosts  have  kill- 
ed ground  cover  and  created  fuel  for  the  fires;  how- 
ever, this  summer  the  extreme  moisture  losses  due  to 
exaporation  and  transpiration,  created  forest  fire 
conditions  as  early  as  July  in  certain  areas.  And  as 
fall  continues  the  increased  frontal  activity  will 
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bring  winds  and  lower  relative  humidities  behind  the 
fronts  to  keep  the  forests  dry  and  highly  suscep- 
tible to  fire. 

Agriculture  is  another  area  in  which  the  soil  mois- 
ture depletions  have  had  a  very  drastic  effect.  As 
reported  in  recent  issues  of  Louisiana  Earn  Report- 
et,  yields  have  been  cu;  severely  in  almost  every 
crop  except  sugarcane.     Cotton  is  expected  to  yield 
only  403  pounds  per  acre  in  1980  compared  to  712 
pounds  per  acre  in  1979;  a  full  43%  reduction. 
Corn  grown  for  grain  is  expected  to  have  a  10%  re- 


duction in  yield  at  49  bushels  per  acre  compared  to 
54  last  year.     Soybeans  are  expected  to  yield  21 
bushels  per  acre  down  from  28  in  1979;  a  resultant 
reduction  in  yield  of  25%.     Sugarcane,  restricted 
to  southern  areas  when  the  summer  drought  was  less 
severe,  is  experiencing  a  fairly  good  year  with  only 
a  5%  reduction  in  yield.     An  extremely  wet  spring 
followed  by  an  extremely  dry  summer  have  combined  to 
create  a  year  of  real  hardships  for  Louisiana's 
farmers . 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Mr.  Charles  Chimento,  Research  Associate 
Office  of  State  Climatology 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,  LA  70803 
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LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  TtTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*?.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Daily  Precipitation"  table ,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  In  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat  ions ;  consequently ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Wlnnsboro 


Soil  Type 

:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


0% 

0.1%  to  S 

OZ 

0% 

0% 

0% 
OX 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less   than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  tull  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly   from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
Indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed    in    a    shelter    located    a    few    feet    above    sod-covered    ground ;    however ,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  loca  Ccd  on  the  roof  of  a  building* 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substatioa  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  A5c  single  copy;  SI. 00  foreign;  45c  annual  summary;  SI. 00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION: 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

-*  t: 

UJ  K 

AVEBAGE 

OEBABTURE 
ERON  NORMAL 

HIGHEST 

o 

o 

HEATING 
DEGREE  DAYS 

COOLING 
DECBEE  DAYS 

NO 

.  OF  DAYS 

DEPARTURE 
EROn  NORMAL 

GBEAIESI  DAY 

o 

SNOW,  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX. 

MIN. 

S 

^  a 
°  a 

;  I 

i 

o 
o 

o 

- 

?l 

KinDTuurcT  ftl 
n\jn  1  nWt  3  1                       U  1 

COTTON  VALLEY 

75.4 

45.8 

bO 

b 

89 

11 

31 

31  + 

183 

57 

Q 

Q 

4 

Q 

2.90 

1  .55 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

LOGANSPORT  4  ENE 

81  .1 

4b  .  3 

b3 

7 

91 

10» 

27 

25 

lib 

8b 

4 

0 

4 

0 

1.13 

-  2.07 

.54 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

MINDEN 

77.0 

47.4 

b2 

2 

-    4  0 

90 

10+ 

31 

31  + 

141 

b3 

2 

0 

2 

0 

2.1b 

83 

1  1  7 

13 

0 

0 

3 

2 

1 

PLAIN  DEALING 

76.1 

45.4 

bO 

8 

-  4.8 

89 

15  + 

30 

31  + 

171 

45 

0 

0 

4 

0 

3.92 

1.10 

2.11 

18 

'.0 

0 

2 

2 

2 

ntU    nlV    VftLLtT    t*r    i>  1  « 

7S  .0 

4b.  3 

b2 

7 

92 

1 1  ♦ 

32 

31  + 

1  32 

b5 

3 

0 

3 

0 

2  35 

1  .51 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

78  .2 

48.7 

b3 

5 

-  4.0 

91 

9 

31 

31 

128 

Bb 

3 

0 

2 

0 

2.48 

-  .42 

1  .2b 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

n  I  U  T  C  T  flW 

u  1  V  1  3 1  \jn 

b2 

3 

-  3.8 

2.50 

-  .43 

.0 

BIENVILLE  3  NE 

77  4 

47.2 

b2 

3 

92 

9 

30 

31 

143 

b7 

3 

0 

3 

0 

5  85 

4  .20 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

7fe.4 

4b  .  7 

b1 

b 

-  4.b 

90 

10 

31 

31 

155 

bO 

1 

0 

3 

Q 

4.91 

1  .94 

3.13 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

HOMER  EXP  STATION 

7b,  1 

4b  .b 

b1 

4 

89 

11* 

30 

31  + 

1b2 

bO 

0 

0 

4 

0 

3.85 

2.00 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

MONROE  FAA  AP 

78.2 

49  7 

b4 

0 

-1.8 

91 

9 

34 

31 

1 1 1 

8b 

2 

0 

0 

0 

5.04 

2.48 

3  32 

27 

0 

0 

3 

2 

2 

MONROE  NLU 

7b. 2 

4b. 1 

b1 

2 

90 

10 

29 

31 

IbO 

50 

1 

0 

2 

0 

4.13 

3.12 

28 

'.0 

0 

2 

2 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

7b.  7 

4b. 7M 

bl 

7M 

-  3.9 

91 

10 

12b 

41 

1 

0 

3 

0 

4.45 

1  .40 

2.93 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

WINNFIELO  2  W 

73.3 

45.2 

b2 

3 

-  4.3 

91 

10+ 

27 

31 

135 

58 

3 

Q 

4 

0 

b.OO 

3.33 

3.84 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

n  I V/ 1  c  I  n  w 
U 1 V  I b 1  UN 

b2 

1 

-  4.0 

4  .89 

2.14 

.0 

uno  T  uc  ACT  nt 
n\jn  1  He  Ab  1  UJ 

BASTROP 

78. 8M 

51  .W 

b5 

4M 

-  1.7 

91 

9 

90 

110 

2 

0 

1 

Q 

4.22 

1  .58 

2.03 

27 

.0 

0 

2 

2 

2 

EPPS  b  UNU 

7b. 8 

48.3 

b2 

b 

90 

11* 

32 

31 

142 

74 

2 

0 

1 

0 

5.7b 

3.84 

28 

.0 

0 

2 

2 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

7b.  3 

50  5 

b3 

4 

-  3  4 

92 

1 1 

34 

31 

1 1  7 

7b 

2 

0 

0 

0 

5.1b 

2  71 

3  1 1 

13 

0 

0 

2 

2 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 

75."! 

49. 8 

b2 

9 

-  3.2 

88 

12* 

31 

31 

133 

77 

0 

0 

1 

0 

5.13 

2!b7 

2.14 

13 

.0 

0 

4 

3 

3 

TALLULAH 

77. OM 

4b  .  5M 

bl 

8M 

-  2.9 

90 

1 1  + 

30 

31 

1  5b 

49 

2 

0 

1 

0 

4  .07 

1  . 39 

2 . 30 

28 

.0 

0 

2 

2 

2 

UINNSBORO 

77. S 

4b. 9 

b2 

4 

-  4.1 

92 

1 1 

30 

31 

1  39 

b7 

2 

0 

1 

0 

4  .45 

2.20 

2.50 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

U I  V  I  b  I  uri 

b3 

1 

-  3.2 

4  .80 

2.32 

.0 

Wt b 1    LtN 1  HAL  Ul 

ASHLAND  2  5 

7b.  8 

44  .8 

bO 

8 

90 

11 

27 

31 

1  70 

47 

1 

0 

4 

Q 

3.08 

1  .43 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

CONVERSE 

78.  S 

43  .  7 

bl 

3 

91 

11  + 

29 

31 

155 

48 

4 

0 

4 

0 

5.04 

2.b0 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

LEESVILLE 

80.4 

47  1 

b3 

8 

-  3.3 

92 

1 1  + 

30 

31 

1 1 1 

78 

b 

0 

1 

0 

4.3b 

1.15 

2  38 

IB 

0 

0 

3 

3 

2 

MANY 

7'). 8 

43.9 

bl 

9 

90 

18  + 

27 

31 

140 

52 

4 

0 

3 

0 

4.70 

2.3b 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

NA  1  LH 1  1  ULHt b 

7b.  5M 

49. 4M 

b3 

OM 

-  4  .b 

90 

5 

113 

58 

1 

0 

0 

0 

3 .  79 

.38 

2.37 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROSEPINE  EXP  STATION 

78  .  3 

48  .b 

b3 

5 

90 

18  + 

30 

31 

115 

73 

2 

0 

1 

0 

2.3b 

1  .15 

13 

.0 

0 

3 

3 

1 

U  I  V  1  b 1  ON 

b2 

4 

-  4.7 

3.97 

1  05 

.0 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

78  .  7 

49.2 

b4 

0 

91 

5 

30 

31 

lOb 

82 

3 

0 

1 

0 

8.53 

b.10 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

dlLAH   hint    1 UWtn 

78  .5 

50.  3M 

b4 

4M 

92 

5 

32 

31 

103 

93 

2 

0 

1 

0 

5.44 

3.30 

13 

0 

0 

3 

3 

1 

BOtCE  3  HNH 

78  .4 

51  .9 

b5 

2 

92 

4 

35 

31 

94 

105 

2 

0 

0 

0 

8.b3 

5.40 

18 

.0 

0 

3 

3 

3 

BUNK  IE 

78  7M 

48.9 

b3 

8M 

-  3.7 

90 

18 

32 

31 

107 

88 

1 

0 

1 

0 

4  92 

1.10 

2.20 

1  3 

.0 

0 

3 

3 

2 

bHANU   LU  1  lAU 

7S.8 

53.0 

bb 

4 

89 

11 

34 

31 

72 

123 

0 

0 

0 

0 

b'.A2 

5 . 00 

b.85 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

77  . 1 

50.2 

b3 

7 

90 

18  + 

33 

31 

112 

77 

2 

0 

0 

0 

b.77 

4.85 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

icii  ncAki   \  cc   rvD  cta 
LbU  UtAN   LtL   tXK  blA 

78  5 

48 . 7 

b3 

b 

89 

18  + 

32 

31 

1 1 1 

78 

0 

0 

1 

0 

5  3b 

3.2b 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

MAMOU  4  S 

80. 5M 

58 .  1M 

b9 

3M 

90 

10 

37 

31 

49 

18b 

1 

0 

0 

0 

3.3b 

1  .bl 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

MELVILLE 

78.4 

50.5 

b4 

5 

-  3.5 

88 

17  + 

32 

31 

33 

7b 

0 

0 

1 

0 

5.3b 

2.4b 

2.23 

18 

.0 

0 

3 

3 

3 

NEW  ROADS  5  ESE 

77.2 

51  .9 

b4 

38 

18 

34 

31 

94 

84 

0 

0 

0 

0 

3.09 

2 . 52 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

ULU  HIVtK  LULK 

7b  8 

50 . 7 

b3 

8 

87 

18  + 

32 

31 

104 

74 

0 

0 

1 

0 

3  bb 

2.27 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

OLLA  3  SSW 

77.5 

44.7 

bl 

1 

90 

18  + 

27 

31 

lb7 

55 

3 

0 

4 

0 

2.80 

1  .35 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

WOODWORTH  2  SE 

78. OM 

49  .  3 

b3 

7M 

90 

1  7 

32 

31 

115 

b9 

1 

0 

1 

0 

3.37 

.38 

1  .92 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

b4 

5 

■  3.2 

5.40 

2.23 

0 

'       *  ' 

EAST  CENTRAL  Ot> 

AMITE 

79. 5M 

51  .8M 

b5 

7M 

-  2.2 

90 

18 

b9 

97 

1 

0 

0 

0 

4  .  b4 

3.38 

19 

0 

0 

4 

2 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

7b  .5 

51  .  7 

b4 

1 

-  4.4 

88 

17 

3b 

31 

9b 

75 

0 

0 

0 

0 

5.bb 

3.01 

4.73 

18 

;o 

0 

3 

2 

1 

BOGALUSA 

78  8 

48.5 

b3 

7 

-  4.4 

90 

1 1 

35 

31 

107 

73 

1 

0 

0 

0 

b  43 

3.74 

3.58 

28 

.0 

0 

2 

2 

CLINTON  5  SE 

77.0 

51  .1 

b4 

1 

-  2. J 

88 

18 

35 

31 

102 

81 

0 

0 

0 

0 

2.77 

-  .21 

2.12 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

COVINGTON  4  NNM 

7"). 7 

51  .3 

b5 

5 

-  2.9 

88 

1  7  + 

34 

31 

74 

95 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1  .93 

2.32 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

FRANKLINTON  3  SW 

78.3 

49.7 

b4 

0 

89 

9 

35 

31 

93 

73 

0 

0 

0 

0 

3.94 

2.30 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

HAMMOND  3  NW 

77  8 

50.9 

b4 

4 

-  4.0 

89 

12 

33 

31 

103 

92 

0 

0 

0 

0 

5 . 33 

2.b0 

2.b3 

1  9 

.0 

0 

4 

2 

2 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

78. 4M 

52.1 

b5 

3M 

88 

18 

3b 

31 

75 

9b 

0 

0 

0 

0 

4.17 

3.30 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

SLIDELL  WSFO 

78.5 

53.1 

b5 

8 

B3 

18 

38 

31 

b7 

100 

0 

0 

0 

0 

4  .58 

1  .79 

23 

.0 

0 

4 

4 

2 

U 1 V 1 b 1  UN 

b4 

7 

-  3.3 

4.71 

1  .39 

.0 

S         t  t 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

78.4 

51  .8 

b5 

1 

89 

12  + 

34 

31 

88 

98 

0 

0 

0 

0 

5.22 

1  .39 

3.07 

19 

.0 

0 

2 

2 

2 

DE  OUINC.Y  4  N 

77.7 

47. 9M 

b2 

8M 

88 

18  + 

29 

31 

124 

b3 

0 

0 

1 

0 

3.3b 

-  .23 

2.32 

19 

.0 

0 

2 

2 

2 

DE  RIDDER 

79.2 

50.5 

b4 

9 

91 

18  + 

33 

31 

94 

9b 

3 

0 

0 

0 

3.78 

2.20 

18 

.0 

0 

3 

3 

1 
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STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

1  i 

AVERAGE 
HINinuH 

DEPARTURE 
FROM  NORHAL 

s 

i 

o 

2 

^  u 

vt 

: 

o  S 

NO 

OF  DAYS 

a  5 
f  ^ 
S  1 

° 
iZ 

a 

SNOU,  SLEET 

NO 

OF 

OATS 

MAX. 

niN. 

1 

r  o 

u> 
r 

g 
° 

1 
g 

s 

a 
i; 
o 

°s 
ss 

ii 

ELIZABETH 

7S.7 

48. bM 

b4 

2M 

-  4.0 

90 

14* 

31 

31 

1 1 1 

89 

2 

0 

1 

0 

5 

12 

1  .b3 

2.21 

IB 

.0 

0 

3 

3 

3 

HACKBERRT  e  SSU 

76.5 

5b  5 

bb 

5 

-  3  7 

87 

12 

40 

31 

72 

128 

0 

0 

0 

0 

5 

52 

2.08 

3.3b 

IB 

0 

0 

4 

2 

2 

JENNINGS 

77. b 

52;o 

b4 

8 

-  5^4 

88 

18« 

33 

31 

97 

98 

0 

0 

0 

0 

3 

24 

-  .30 

2.b8 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

1  A^t  ruADi rc  ucn  ad 

77  5 

53  b 

b5 

-  4.4 

89 

1 1 

3b 

31 

79 

1 08 

0 

0 

0 

0 

3 

78 

.30 

3  45 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

Ti'.B 

50!9 

b5 

4 

91 

5 

3b 

31 

B7 

102 

3 

0 

0 

0 

5 

13 

4!03 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

7B.3M 

55. 2M 

bb 

BH 

88 

12 

38 

31 

b5 

129 

0 

0 

0 

0 

4 

70 

4  .05 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

VtnniLiUn  LULK 

7B.6M 

52.5 

b5 

bM 

89 

12* 

34 

31 

b4 

101 

0 

0 

0 

0 

3 

33 

2.3b 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

U 1  V  1  3 1  UN 

b5 

2 

-  4.1 

4 

32 

.83 

.0 

t         t  B 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

77.5 

52  4 

b5 

0 

-4b 

87 

18* 

40 

31* 

80 

85 

0 

0 

0 

0 

4 

53 

1 .84 

3.00 

19 

0 

0 

3 

2 

2 

FRANKLIN  3  NU 

7B.5 

53^5 

bb 

0 

-  3^9 

88 

19* 

37 

31 

73 

111 

0 

0 

0 

0 

2 

74 

-  .50 

1  .32 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

JtANtntI It   tXK  blA 

77  5 

51  .5 

b4 

5 

89 

1 2 

35 

31 

89 

80 

0 

0 

0 

0 

5 

35 

1  72 

3  55 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

7t:5 

54.3 

b5 

4 

-  3.b 

8b 

17» 

40 

31 

75 

9b 

0 

0 

0 

0 

5 

09 

1  ^74 

4^90 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

MORGAN  CITY 

7B.8 

51 .7 

b5 

3 

-  5.b 

90 

4 

39 

2b 

73 

90 

' 

0 

0 

0 

3 

b9 

.02 

2.42 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

NtH    IbbnlA   ?  NH 

7S.0M 

54  7M 

bb 

9M 

88 

19» 

3b 

31 

bB 

118 

0 

0 

0 

0 

5 

91 

4.47 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

U]  V 1 b lUN 

b5 

5 

-  4.0 

4 

55 

1  .2b 

.0 

«          t  B 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSCMO  CI 

7b. S 

b2.3 

b9 

b 

87 

1 1 

50 

31* 

27 

178 

0 

0 

0 

0 

b 

75 

3.1b 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

DELTA-BRETON  WL  REF 

77  1 

b3.3 

70 

2 

85 

1 2 

53 

31  * 

21 

1 89 

0 

0 

0 

0 

5 

27 

2  03 

29 

.0 

0 

b 

3 

3 

00NALD50NV ILLE 

7b!2 

5b. 9 

b7 

b 

-  2.b 

87 

17* 

42 

31 

51 

138 

0 

0 

0 

0 

3 

b8 

1  .48 

19 

0 

0 

5 

3 

2 

GALLIANO 

79. b 

57.3 

be 

5 

89 

20* 

42 

2b 

39 

154 

0 

0 

0 

0 

7 

bB 

3.40 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

HOUtIA 

77.9 

53.9 

b5 

9 

-  4.4 

89 

19* 

40 

31 

bS 

101 

0 

0 

0 

0 

8 

7b 

5.44 

b.2b 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

NEW  ORLEANS  HSCMO  AP  R 

79.9 

57. b 

bB 

8 

-  1.0 

91 

17* 

42 

2b 

35 

IbO 

3 

0 

0 

0 

5 

87 

3.b1 

1  .71 

18 

.0 

0 

5 

4 

4 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

BO.b 

b2.5 

71 

b 

.8 

91 

17* 

51 

2b 

17 

228 

2 

0 

0 

0 

4 

97 

2.b8 

1  .Bb 

28 

.0 

0 

4 

4 

2 

PARADIS  7  S 

79.3 

53.9 

bb 

b 

88 

1 1 

40 

31* 

59 

114 

0 

0 

0 

0 

8 

92 

b.07 

3.17 

28 

.0 

0 

5 

4 

3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

79.2 

57. b 

bB 

4 

89 

18* 

41 

25 

39 

151 

0 

0 

0 

0 

b 

87 

3.25 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

RESERVE 

78.9 

53.0 

bb 

0 

-  3.7 

90 

11 

38 

31 

bB 

104 

1 

0 

0 

0 

3 

80 

1 .04 

1 .45 

28 

.0 

0 

b 

2 

2 

SAINT  BERNARD 

79.5 

5b. b 

b8 

1 

89 

17* 

42 

31* 

44 

145 

0 

0 

0 

0 

8 

75 

4.04 

26 

.0 

0 

4 

3 

3 

THI800AUX 

78. b 

54  .4 

bb 

5 

-  3.2 

89 

12 

41 

31 

bB 

123 

0 

0 

0 

0 

4 

49 

1 .4b 

1 .90 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

bB 

2 

-  2.8 

b 

32 

3.45 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  IKOEI 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


NODTHUEST  01 
BETHANY 

eoocAu  FIRE  TOuEn 

COIION  VALLEt 
CLOSTER  1  U 
GREENUDOD  FIRE  TOUER 

HANNA  3  $ 
HOSSION 
<E1THV1LLE 
KORAN 

lOGANSPORI  t  ENE 

MANSFIELD  3  HSU 
MARTIN  FIRE  lOUER 
MINOEN 

MOORINCSPORT  1  N 
PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEI  EKP  SIA 

ROeSON 

ROOESSA 

SHREVEPORT  DOHNTOMN 
SHREVEPORI  USD  AP 

SPRINGHILL 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOUER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 

JONESBORO  FIRE  TOUER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

flUSION-LA  lECH  UNIV 
SAILES  FIRE  TOUER 
SPEARS»1LLE  FIRE  TOUER 
SIERLINGTON 
UINNFIELO  2  U 

UINONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  k  UNU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USH 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

STEVENSON  FIRE  TOUER 

TALLULAH 

HINNSBORO 


REST  CENTRAL  0- 

ASHLANO  2  S 

CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOUER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 

NAICHIIOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  TOUER 
80TCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COIEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
HAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  2 
UOODUORIH  2  SE 


EAS1  CENTRAL 


Ob 


ABITA  SPRINGS  FIRE  lUR 

AMITE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  HSO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPEIER 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNH 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINTON  3  SU 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 


1.71 
4.00 
2.10 
2.23 


4  .24 
2.33 
2.50 


2.05 
2.11 
2. IE. 
2.H 
3.12 


4.45 

5.B5 
4.11 
3.71 
3.85 

5.2B 
4.37 
5.04 


4.45 
4. GO 

2.17 


4.22 
5.7t 
5.1b 
4.41 
5.13 

4.2B 
4.07 
4.45 


5.44 

8.b3 
4.12 


5.3b 
3.01 
3.bb 


3.10 
4.87 
3.87 


5.34 
b.43 
2.b2 


4.54 
3.14 
3.40 
4.21 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6  7 


9    10  n  12   13  14  15   16  17  18   19  20  21    22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


1.58 
1.2b 
2.00 


.02  1 .3b 
I  2.bO 
.15  3.20 


2.38 
2.3b 
1  .21 
1  .15 
3.00 


b.10 
2.35 
.02  S.bO 
.18  5.40 
2.20 

.03 
b.85 
4.85 
3.2b 
.04  1  .61 


1  .00 
3.38 
4.40 
3.14 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


2.52 
2.23 
1  .fc7 
1  .62 


1  .51 
1  .75 
1  .40 


3.13 
2.3b 
1  .b7 


3.84 
2.00 
2.71 


.17    .08  .01 


1.17 
.08 
1  .35 
1 .27 
1.00 


.73  .02  .02 
.5b    .03  .02 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEH-HUR  EIP  ST> 

0*KNOLI> 

PEtRL  RIVER  LOCK  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOUER 
SHERID'N  FIRE  TONER 
SLIDELL  NSfO 
SPRINGVlLLE  FIRE  lOUER 
N>ISON  3  ENE 

ZACHART  2  ESE 


SOUTNNESI  07 
HBSEVILLE 

CRONLEr  EUP  SUIION 
OE  guINO  I  N 
OE  RIOOER 
ELIZtBETH 

HACKBERRT  8  SSN 

JENNINGS 

HINDER  3  U 

L»E  CHIDLES  2  N 

LAKE  CHARLES  NSO  AP 

LONGVILLE 
HERNENIAU 
nllllE  2  SE 
OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOuER 

ROCKEFELLER  NL  REFUGE 

SUGARIOUN 

SULPHUR 

VERnlLION  LOCK 

VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

BAVOU  SORREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CARVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANEREIIE  E«P  SIA 

LAFA»E!IE  FAA  AP 
MORGAN  CUT 
NEU  IBERIA  S  NU 
PLAguEMINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

eooTHviLLE  uscno  CI 

DELTA-BRETON  HL  REF 
OONALDSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUHA 

NEU  ORLEANS  USCHO  AP 
N  0  AD60N  USFO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  0  P  S  1A 

NEU  ORLEANS  UATER  PLT 
NEU  ORLEANS  CITr  HALL 
NEU  ORLEANS  D  P  S  S 
NEU  ORLEANS  D  P  S  3 
NEU  ORLEANS  0  P  S  i> 

PARAOIS  7  S 
PLAOUEHINES  E<P  5TA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI800AUX 


4.71 

4.50 

G.5G 
4.58 

5.39 
3.93 

5.78 


5.13 
5.22 
3.3G 
3.78 
5.12 

5.52 
3.24 
5.75 
4.25 
3.76 

2.90 


5.13 

4.70 

3.85 
G.2G 
3.33 
10.35 


3.59 
3. It 
4.53 
2.74 
5.35 

5.09 
3.69 
5.91 
3.65 


5.87 
4.97 
5.37 
3.51 

5.09 
6.51 
4.78 
7.00 
7.76 

8.92 
6.87 
3.80 
8.75 
4.49 


2.00 
1.00 
2.20 
2.21 


04  3.25 
2.54 
4.03 


2.80 
1  .05 

3.70 


2.25 

2.81  .03 

3.30  .02 

2.85  .10 


3.26 
4.04 


1.35 
2.00 
.95 


1.52    .13  .03 


4.90 

3.07 
2.32 


1.71 
2.68 
4.05 
2.60 


5.05 
2.36 
6.48 


2.00 
2.84 
3.00 


.34 

2.10 
2.13 
1.31 
3.15 
3.05 

.76 


.45    ,13  ,02 


1  .10 
.20 
1  .31 


2.42    .60  .21 


3.16  3.12 
.10  2.03 
.52  .38 

3.05  3.40 
1.73  .23 

6.26  I .60 

1.51  1.01 

1.86  1.25 

1.80  1.42 

1.45  .98 

1.64  .30 
1.62  1.56 
1.71  .91 
1.28  1.35 
1.58  1.20 

3.17  1,72 
2.90  3.25 
1.45  .45 
4.04  2.30 
1.90  .85 


SEE  (lEFEflENCE  NOTES  rOLLOHING  STATION  INDEX 


5 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

AVEI 

III 

NORTHUESI 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

83 

8 1 

7b 

63 

7E> 

82 

88 

88 

8*? 

80 

79 

84 

84 

83 

78 

4? 

79 

80 

60 

86 

72 

54 

54 

bO 

75 

.4 

MIN 

58 

56 

4b 

4b 

48 

43 

43 

44 

51 

55 

5b 

37 

37 

39 

42 

58 

70 

84 

55 

47 

41 

44 

47 

31 

31 

38 

47 

44 

31 

31 

45 

,B 

LOGANSPORT  i  ENE 

MAX 

87 

85 

83 

89 

68 

78 

8b 

3 1 

91 

9 1 

90 

82 

Bb 

8b 

87 

85 

84 

80 

73 

75 

81 

80 

84 

79 

54 

84 

73 

61 

.  1 

MIN 

58 

56 

43 

4b 

47 

44 

43 

42 

53 

50 

49 

3b 

39 

42 

58 

89 

89 

59 

59 

42 

38 

40 

42 

50 

27 

32 

61 

43 

42 

29 

28 

48 

_3 

MINOEN 

MAX 

80 

84 

81 

7b 

9b 

79 

75 

90 

64 

90 

82 

82 

78 

81 

85 

Bb 

85 

80 

80 

70 

78 

79 

82 

70 

70 

53 

54 

81 

77 

.0 

MIN 

5S 

59 

47 

48 

50 

49 

45 

4b 

51 

52 

5b 

39 

41 

4b 

47 

57 

88 

85 

55 

45 

44 

45 

47 

50 

33 

34 

39 

4b 

44 

31 

31 

47 

_  4 

PLAIN  DEALING 

MAX 

7S 

82 

80 

7b 

85 

75 

73 

82 

68 

69 

89 

83 

77 

79 

89 

84 

83 

77 

74 

70 

71 

78 

77 

79 

b3 

70 

67 

74 

53 

54 

bl 

7b 

.  1 

MIN 

5b 

5b 

49 

47 

47 

45 

44 

44 

51 

53 

53 

41 

41 

41 

42 

57 

87 

58 

52 

45 

42 

42 

45 

47 

30 

30 

35 

44 

42 

30 

30 

45 

_  4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

82 

Bb 

83 

80 

69 

78 

77 

84 

91 

92 

92 

84 

81 

62 

Bb 

Bb 

85 

83 

60 

73 

73 

77 

79 

82 

b5 

72 

70 

80 

55 

58 

63 

79 

.0 

MIN 

5b 

5b 

47 

48 

48 

44 

44 

4b 

51 

54 

54 

40 

40 

41 

45 

5b 

bb 

84 

54 

45 

43 

42 

43 

46 

32 

32 

44 

45 

43 

33 

32 

48 

_  3 

SHREVEPORT  USD  AP 

MAX 

8b 

92 

7B 

86 

78 

7b 

84 

90 

91 

90 

83 

80 

81 

67 

68 

Bb 

84 

79 

73 

74 

78 

78 

81 

63 

71 

89 

83 

80 

53 

82 

71 

78 

.2 

«        >  s 

MIN 

58 

58 

52 

51 

50 

47 

4b 

52 

58 

5b 

53 

4b 

43 

45 

58 

87 

84 

82 

50 

45 

42 

44 

48 

39 

33 

38 

56 

45 

39 

32 

31 

48 

.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

85 

80 

7b 

88 

7b 

85 

90 

92 

90 

82 

79 

82 

8& 

85 

83 

83 

60 

70 

72 

7b 

59 

54 

60 

77 

4 

MIN 

55 

55 

4b 

47 

50 

43 

42 

48 

55 

55 

51 

44 

41 

45 

57 

85 

87 

82 

50 

44 

43 

43 

47 

41 

3? 

35 

57 

44 

40 

31 

30 

47 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

80 

84 

80 

7b 

85 

72 

82 

87 

90 

89 

80 

75 

78 

84 

85 

83 

83 

62 

70 

72 

69 

72 

53 

53 

60 

76 

4 

MIN 

55 

5b 

4S 

47 

46 

41 

41 

43 

50 

52 

57 

40 

38 

39 

43 

5b 

8b 

8b 

58 

43 

44 

45 

46 

50 

32 

38 

48 

49 

45 

32 

31 

48 

7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

81 

83 

79 

79 

78 

83 

73 

63 

87 

89 

89 

80 

75 

95 

85 

84 

78 

70 

76 

54 

60 

76 

1 

MIN 

54 

5b 

50 

48 

45 

42 

42 

42 

58 

bO 

59 

43 

42 

45 

47 

55 

87 

b4 

54 

44 

42 

45 

45 

48 

30 

30 

40 

45 

43 

31 

30 

46 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

Bb 

82 

78 

88 

75 

77 

84 

69 

91 

90 

84 

79 

78 

84 

9b 

85 

87 

82 

75 

73 

75 

82 

53 

70 

/8 

2 

MIN 

57 

bl 

49 

4b 

48 

43 

42 

48 

54 

58 

53 

4b 

41 

42 

5b 

84 

b9 

85 

52 

47 

48 

50 

54 

45 

35 

38 

62 

49 

47 

37 

34 

49 

7 

MONROE  NLU 

MAX 

7^ 

83 

79 

75 

85 

72 

73 

83 

87 

90 

88 

80 

75 

78 

83 

63 

63 

84 

80 

72 

72 

75 

78 

80 

bB 

68 

89 

74 

55 

53 

59 

76 

2 

MIN 

55 

5b 

4b 

4b 

4b 

41 

41 

4b 

4b 

54 

57 

41 

37 

36 

41 

55 

81 

88 

58 

43 

43 

44 

45 

49 

31 

36 

48 

50 

4b 

34 

29 

48 

\ 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

80 

85 

80 

7b 

87 

73 

75 

84 

89 

91 

62 

84 

7b 

77 

83 

84 

83 

63 

82 

72 

72 

7b 

77 

79 

b5 

70 

71 

73 

54 

55 

61 

7 

MIN 

57 

58 

49 

47 

49 

42 

43 

43 

48 

52 

4b 

43 

43 

43 

4b 

49 

54 

54 

5b 

44 

44 

4b 

46 

49 

31 

35 

60 

47 

44 

32 

48 

7 

HINNFIELO  2  U 

MAX 

87 

86 

80 

91 

63 

78 

84 

89 

90 

91 

85 

91 

92 

84 

85 

Bb 

84 

76 

75 

74 

77 

76 

81 

72 

70 

73 

76 

70 

53 

b2 

71 

79 

3 

«          1  I 

MIN 

52 

57 

43 

43 

48 

38 

3b 

41 

50 

49 

51 

3b 

35 

39 

48 

b2 

89 

54 

58 

45 

42 

42 

4b 

50 

29 

31 

60 

45 

44 

32 

27 

45 

2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

85 

85 

85 

82 

99 

90 

84 

79 

64 

8b 

6  7 

82 

6 1 

7  3 

76 

82 

bB 

70 

52 

b  1 

78 

8 

MIN 

57 

83 

52 

51 

41 

44 

bl 

b3 

59 

43 

41 

4b 

59 

83 

89 

87 

59 

45 

46 

50 

54 

55 

37 

42 

60 

47 

45 

33 

51 

<) 

EPPS  b  UNU 

MAX 

81 

84 

60 

75 

85 

94 

99 

90 

90 

82 

75 

76 

82 

Bb 

Bb 

8b 

78 

72 

70 

7b 

80 

62 

66 

70 

75 

5b 

52 

59 

76 

6 

MIN 

5b 

58 

47 

46 

4b 

38 

38 

44 

54 

55 

bO 

40 

39 

42 

49 

5b 

87 

87 

58 

45 

48 

47 

52 

55 

3b 

36 

53 

51 

45 

3b 

32 

46 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

7S 

83 

61 

78 

85 

b9 

73 

92 

98 

92 

82 

75 

7b 

82 

76 

7b 

72 

6 1 

68 

70 

59 

54 

59 

78 

3 

MIN 

58 

5S 

52 

48 

47 

4b 

43 

47 

5b 

bO 

bl 

4b 

47 

47 

52 

5b 

87 

8b 

80 

4b 

47 

50 

54 

58 

3b 

36 

52 

52 

45 

37 

34 

50 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

7b 

80 

60 

75 

88 

71 

72 

79 

84 

97 

97 

88 

75 

7b 

80 

85 

88 

84 

7b 

71 

87 

72 

76 

81 

b9 

70 

72 

78 

59 

51 

56 

75 

9 

MIN 

57 

5S 

48 

48 

51 

42 

40 

43 

53 

59 

57 

45 

42 

45 

53 

58 

70 

70 

b4 

51 

4b 

51 

52 

59 

37 

39 

45 

43 

49 

39 

31 

49 

TALLULAH 

77 

84 

7b 

7b 

87 

b9 

73 

82 

89 

90 

90 

81 

75 

77 

81 

64 

64 

84 

75 

72 

70 

7b 

79 

82 

71 

87 

'7 

52 

59 

0 

MIN 

58 

57 

4b 

4b 

48 

41 

39 

40 

50 

55 

57 

43 

41 

45 

47 

52 

bl 

45 

44 

48 

51 

5b 

3b 

36 

42 

52 

4b 

3b 

30 

48 

HINNSBORO 

MAX 

80 

84 

82 

79 

91 

b9 

7b 

85 

89 

89 

92 

83 

80 

81 

81 

65 

61 

85 

7b 

74 

72 

75 

81 

83 

73 

89 

73 

77 

bO 

52 

60 

77 

9 

1          ■  ■ 

MIN 

5b 

57 

4b 

4b 

4b 

39 

3b 

39 

47 

57 

55 

40 

37 

39 

45 

53 

89 

70 

bl 

45 

45 

4b 

47 

53 

33 

36 

45 

52 

47 

37 

30 

48 

9 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

80 

84 

78 

62 

7b 

7b 

63 

88 

89 

90 

82 

76 

80 

83 

84 

84 

8 1 

72 

72 

75 

78 

80 

b3 

b  7 

72 

75 

53 

55 

67 

76 

8 

MIN 

55 

55 

43 

44 

48 

42 

39 

43 

48 

49 

50 

37 

41 

41 

44 

56 

86 

85 

54 

42 

39 

40 

42 

48 

28 

32 

47 

4b 

43 

30 

27 

44 

^ 

CONVERSE 

MAX 

78 

87 

84 

80 

90 

62 

60 

66 

90 

9 1 

91 

8b 

82 

85 

Bb 

Bb 

84 

82 

79 

73 

75 

75 

78 

8 1 

65 

73 

52 

54 

64 

76 

9 

MIN 

54 

54 

42 

42 

49 

44 

41 

42 

44 

48 

49 

39 

38 

39 

40 

52 

70 

80 

54 

45 

40 

40 

43 

45 

30 

31 

35 

45 

43 

30 

29 

43 

LEESVILLE 

MAX 

88 

Bb 

82 

92 

97 

80 

82 

69 

7  3 

55 

53 

65 

60 

4 

MIN 

57 

5b 

47 

4b 

50 

43 

40 

43 

4b 

50 

50 

45 

40 

43 

45 

b3 

70 

86 

bO 

52 

42 

43 

46 

50 

33 

33 

39 

50 

45 

35 

30 

47 

MAX 

78 

Bb 

85 

79 

8b 

90 

76 

98 

99 

90 

90 

67 

68 

63 

Bb 

85 

88 

90 

80 

73 

74 

7b 

78 

81 

73 

72 

71 

78 

54 

58 

63 

79 

8 

MIN 

5b 

55 

43 

44 

46 

41 

40 

42 

42 

47 

43 

38 

37 

40 

42 

bO 

83 

84 

57 

47 

40 

41 

41 

43 

29 

33 

40 

45 

43 

29 

27 

43 

NATCHITOCHES 

7b 

78 

82 

77 

90 

77 

7b 

83 

88 

89 

92 

62 

79 

75 

82 

61 

94 

88 

78 

72 

70 

73 

76 

79 

84 

b9 

70 

73 

53 

53 

7b 

5 

MIN 

bO 

bO 

53 

50 

53 

46 

45 

45 

49 

5b 

4b 

4b 

45 

45 

47 

5b 

bb 

82 

81 

51 

4b 

4b 

49 

51 

37 

37 

43 

49 

44 

37 

49 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

7b 

85 

81 

81 

90 

81 

80 

84 

87 

89 

89 

87 

62 

82 

65 

Bb 

68 

90 

75 

72 

71 

70 

73 

61 

68 

70 

74 

77 

55 

53 

64 

76 

3 

MIN 

5S 

57 

51 

47 

52 

4b 

41 

44 

49 

48 

52 

52 

44 

44 

50 

bO 

82 

bb 

bl 

53 

49 

45 

47 

52 

38 

34 

41 

51 

4b 

3b 

30 

48 

b 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

85 

79 

86 

90 

90 

8b 

60 

82 

84 

65 

88 

88 

74 

b9 

7  3 

80 

59 

5 1 

63 

76. 

7 

MIN 

57 

58 

48 

48 

51 

45 

40 

44 

49 

55 

54 

46 

43 

44 

47 

59 

89 

87 

b3 

53 

45 

47 

48 

54 

35 

38 

52 

52 

4b 

37 

30 

49. 

BELAH  FIRE  lOUER 

MAX 

75 

84 

83 

80 

92 

77 

77 

84 

89 

91 

86 

85 

80 

82 

84 

85 

67 

67 

7b 

7b 

72 

75 

79 

82 

72 

70 

74 

77 

59 

50 

b? 

78. 

5 

MIN 

5b 

bO 

49 

48 

49 

45 

41 

48 

54 

57 

56 

43 

44 

45 

53 

84 

70 

89 

b2 

50 

48 

49 

52 

58 

35 

39 

51 

46 

3b 

32 

50. 

BOYCE  3  UNU 

MAX 

85 

85 

80 

92 

78 

77 

82 

69 

89 

90 

Bb 

81 

82 

83 

84 

88 

89 

74 

7b 

73 

73 

65 

62 

70 

70 

73 

78 

89 

46 

57 

b4 

78. 

4 

MIN 

b2 

55 

55 

48 

55 

47 

47 

50 

59 

58 

59 

51 

4b 

55 

54 

85 

bb 

85 

5b 

53 

48 

49 

55 

49 

40 

41 

60 

45 

44 

3b 

35 

51  . 

9 

BUNK  IE 

MAX 

7b 

83 

Bb 

81 

89 

75 

60 

68 

69 

89 

85 

BO 

81 

84 

Bb 

89 

90 

75 

78 

89 

74 

76 

77 

70 

7b 

81 

61 

52 

b2 

76. 

7 

MIN 

58 

59 

51 

49 

44 

44 

41 

42 

51 

52 

5b 

45 

44 

43 

47 

59 

70 

71 

b4 

55 

4b 

4b 

45 

50 

35 

37 

40 

53 

48 

38 

32 

46. 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 
cr 

1 

2 

3 

4 

g 

7 

o 
o 

i  U 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

I  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

cv 

•57 
c  1 

£0 

29 

30 

3  1 

miS 

63 

87 

63 

87 

60 

76 

61 

87 

86 

88 

89 

83 

81 

S3 

85 

86 

68 

85 

76 

74 

70 

79 

84 

81 

70 

75 

80 

77 

56 

62 

69 

79 

.8 

&0 

61 

56 

51 

54 

46 

4 1 

47 

51 

55 

61 

50 

45 

48 

57 

66 

73 

67 

64 

56 

48 

51 

59 

56 

42 

40 

61 

56 

48 

40 

34 

53 

.0 

mil 

77 

82 

61 

78 

90 

74 

74 

61 

67 

88 

89 

80 

77 

79 

61 

63 

66 

90 

76 

75 

67 

72 

79 

62 

70 

69 

74 

79 

59 

50 

60 

77 

.  1 

58 

56 

50 

50 

51 

45 

43 

46 

53 

56 

58 

49 

47 

47 

50 

56 

66 

68 

66 

52 

47 

48 

52 

54 

36 

38 

40 

50 

46 

38 

33 

50 

.2 

LjU   UtAN   Let    t*r  alW 

77 

82 

65 

89 

89 

7  7 

7b 

61 

63 

88 

68 

85 

79 

61 

63 

85 

36 

89 

75 

77 

b9 

73 

78 

82 

70 

69 

75 

80 

69 

51 

62 

78 

.5 

MIN 

58 

57 

50 

48 

51 

44 

40 

44 

51 

54 

53 

43 

40 

43 

45 

55 

69 

68 

65 

54 

44 

46 

50 

53 

36 

36 

44 

53 

47 

36 

32 

46 

.7 

MAHDII   A  C 

Miii 

63 

67 

84 

87 

67 

77 

60 

66 

89 

90 

67 

85 

62 

63 

66 

89 

86 

86 

77 

77 

77 

77 

82 

69 

75 

82 

75 

55 

62 

69 

80 

.5 

b7 

63 

57 

55 

58 

49 

46 

50 

b5 

63 

65 

59 

57 

57 

60 

67 

73 

72 

66 

56 

52 

60 

49 

59 

70 

55 

49 

44 

37 

58 

.1 

Mr  I  u  1 1  1  r 

MliS 

72 

61 

86 

80 

87 

76 

74 

79 

85 

88 

86 

85 

79 

80 

82 

65 

66 

87 

71 

77 

7b 

75 

79 

63 

77 

69 

78 

78 

63 

61 

62 

78 

.4 

58 

57 

52 

47 

52 

45 

42 

47 

46 

54 

54 

45 

43 

46 

55 

58 

70 

69 

61 

55 

45 

46 

56 

55 

41 

38 

46 

55 

49 

41 

32 

50 

.5 

NLH  KUAU5  b  tbc 

MAX 

74 

60 

85 

80 

86 

77 

76 

80 

82 

86 

86 

85 

78 

77 

79 

62 

66 

66 

77 

78 

b3 

70 

77 

81 

78 

69 

73 

80 

65 

52 

62 

77 

.2 

MIN 

61 

58 

53 

46 

56 

47 

47 

45 

50 

52 

54 

46 

46 

47 

53 

61 

70 

75 

65 

55 

4b 

46 

48 

57 

43 

41 

51 

62 

49 

44 

34 

51 

.9 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

74 

79 

84 

79 

60 

74 

73 

79 

84 

85 

66 

87 

78 

79 

86 

87 

85 

87 

74 

76 

67 

72 

76 

81 

76 

67 

74 

79 

61 

51 

59 

76 

.8 

MIN 

51 

58 

50 

46 

48 

45 

47 

49 

51 

53 

56 

50 

49 

48 

51 

59 

69 

72 

64 

55 

47 

45 

52 

56 

44 

38 

40 

48 

46 

40 

32 

50 

.7 

m  1  fl  "i  ecu 

MAX 

T> 

63 

81 

77 

90 

74 

74 

83 

87 

90 

89 

62 

78 

80 

83 

85 

89 

90 

73 

74 

71 

75 

78 

81 

69 

69 

73 

76 

58 

51 

61 

77 

.5 

MIN 

54 

55 

46 

44 

47 

39 

36 

36 

43 

51 

52 

38 

37 

38 

40 

51 

66 

68 

60 

47 

43 

43 

43 

49 

31 

32 

40 

50 

45 

32 

27 

44 

.7 

HUUUHUnlH   ^  bt 

74 

76 

70 

78 

69 

70 

64 

69 

89 

89 

84 

81 

83 

84 

87 

90 

68 

74 

80 

82 

72 

70 

75 

79 

70 

55 

64 

MIN 

5S 

bO 

53 

49 

54 

4b 

43 

45 

47 

50 

57 

48 

43 

44 

44 

58 

69 

b8 

63 

53 

45 

47 

49 

53 

38 

37 

38 

52 

45 

38 

32 

49 

'.3 

tAST  ClNIRAL  Ob 

AMITE 

MAX 

75 

80 

85 

79 

64 

77 

78 

82 

8b 

86 

69 

68 

60 

81 

62 

86 

86 

90 

77 

76 

65 

75 

80 

85 

62 

70 

75 

78 

69 

53 

79 

5 

MIN 

63 

59 

52 

47 

55 

44 

43 

47 

51 

54 

56 

45 

45 

45 

48 

50 

70 

74 

65 

52 

46 

46 

52 

63 

40 

38 

46 

64 

49 

45 

51 

6 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MJ\X 

79 

83 

77 

82 

75 

74 

76 

82 

84 

86 

85 

77 

76 

79 

81 

87 

88 

77 

78 

62 

70 

77 

61 

79 

67 

73 

79 

74 

51 

62 

68 

76 

5 

MIN 

bl 

59 

54 

48 

50 

44 

4b 

47 

51 

55 

56 

48 

48 

47 

51 

67 

73 

b5 

58 

51 

48 

51 

59 

51 

42 

39 

60 

51 

48 

40 

36 

51 

7 

BOGALUSA 

MAX 

75 

76 

64 

78 

81 

74 

75 

80 

6b 

68 

90 

89 

89 

79 

82 

87 

89 

89 

77 

76 

64 

75 

82 

86 

82 

67 

75 

78 

70 

54 

63 

78 

6 

MIN 

bl 

57 

49 

45 

45 

43 

41 

41 

45 

49 

52 

42 

42 

41 

41 

49 

68 

70 

66 

49 

4b 

47 

52 

57 

40 

38 

40 

60 

48 

44 

35 

48 

5 

CLINTON  5  SE 

MAX 

73 

80 

83 

77 

82 

74 

74 

79 

65 

66 

67 

85 

76 

79 

81 

83 

87 

88 

75 

78 

b2 

72 

79 

82 

79 

66 

74 

79 

65 

50 

62 

77 

0 

MIN 

59 

57 

52 

47 

55 

44 

44 

46 

51 

53 

57 

45 

47 

43 

47 

5b 

70 

75 

64 

52 

47 

49 

52 

59 

40 

3B 

48 

62 

49 

42 

35 

51 

1 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

7'? 

65 

83 

60 

79 

75 

81 

85 

88 

88 

88 

86 

79 

80 

84 

Sb 

86 

83 

76 

75 

74 

60 

63 

81 

76 

74 

78 

77 

64 

64 

69 

79 

7 

MIN 

b2 

58 

50 

44 

55 

41 

41 

44 

48 

50 

54 

42 

41 

42 

50 

62 

72 

69 

65 

53 

47 

51 

59 

62 

41 

37 

57 

62 

50 

46 

34 

51 

3 

FflANKLINTON  3  SH 

MAX 

78 

65 

80 

65 

75 

77 

80 

65 

89 

88 

88 

79 

79 

82 

84 

88 

88 

76 

76 

64 

75 

80 

84 

86 

67 

72 

77 

73 

55 

63 

68 

78 

3 

MIN 

62 

57 

50 

44 

49 

42 

42 

45 

48 

51 

54 

44 

42 

42 

46 

64 

70 

66 

57 

49 

45 

51 

56 

54 

41 

36 

57 

54 

47 

40 

35 

49 

7 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

76 

60 

84 

80 

83 

70 

75 

76 

eb 

86 

86 

69 

79 

78 

82 

86 

87 

88 

76 

75 

b7 

74 

60 

84 

79 

66 

74 

78 

70 

53 

62 

77 

8 

MIN 

61 

57 

50 

44 

54 

41 

40 

44 

47 

51 

55 

43 

41 

42 

50 

60 

72 

74 

64 

52 

4b 

49 

57 

62 

34 

37 

56 

66 

50 

46 

33 

50 

9 

LSU  BEN-HUfl  EXP  STA 

MAX 

74 

81 

84 

78 

84 

79 

74 

79 

65 

B5 

8b 

87 

84 

79 

81 

84 

67 

68 

78 

77 

64 

72 

79 

65 

60 

79 

66 

53 

b2 

78 

4 

MIN 

60 

59 

54 

47 

54 

44 

43 

4b 

48 

51 

58 

44 

45 

44 

50 

59 

69 

75 

65 

54 

47 

49 

56 

56 

45 

38 

59 

64 

50 

45 

36 

52 

1 

SLIOELL  HSFO 

MAX 

77 

79 

86 

80 

81 

77 

77 

82 

84 

84 

86 

65 

80 

76 

82 

86 

87 

68 

79 

75 

70 

75 

82 

83 

61 

69 

75 

79 

70 

53 

65 

5 

■          t  > 

MIN 

63 

60 

53 

47 

51 

4b 

45 

48 

51 

54 

56 

47 

46 

46 

49 

61 

71 

75 

67 

54 

50 

52 

58 

61 

42 

40 

47 

68 

53 

47 

36 

53 

1 

SOUTHMEST  07 

CROULET  EXP  STATION 

MAX 

73 

82 

87 

80 

85 

78 

76 

80 

88 

89 

88 

89 

60 

61 

65 

88 

86 

88 

74 

77 

b8 

70 

77 

63 

74 

68 

75 

81 

63 

52 

62 

78 

4 

MIN 

59 

bl 

56 

48 

50 

45 

47 

46 

48 

52 

57 

47 

43 

49 

54 

62 

68 

74 

65 

57 

48 

50 

53 

55 

40 

39 

52 

59 

48 

41 

34 

51 

8 

DE  QUINCT  4  N 

MAX 

74 

64 

82 

80 

88 

81 

77 

80 

65 

62 

83 

85 

87 

81 

63 

85 

87 

88 

75 

77 

70 

71 

76 

81 

69 

70 

75 

80 

57 

53 

63 

77 

7 

MIN 

bO 

58 

50 

49 

50 

47 

42 

43 

45 

50 

51 

54 

42 

43 

47 

60 

68 

69 

60 

44 

44 

47 

50 

35 

34 

35 

52 

45 

35 

29 

47 

9 

DE  RIDOER 

MAX 

75 

86 

8b 

80 

90 

62 

79 

85 

87 

89 

91 

87 

83 

63 

85 

86 

88 

91 

75 

77 

71 

72 

76 

82 

72 

74 

75 

78 

55 

51 

63 

79 

2 

MIN 

bO 

60 

55 

49 

50 

50 

45 

4b 

47 

54 

54 

55 

46 

4  7 

49 

61 

69 

68 

63 

55 

47 

47 

48 

53 

40 

38 

39 

54 

45 

39 

33 

50 

5 

ELIZABETH 

MAX 

74 

64 

8b 

87 

90 

60 

7b 

82 

86 

86 

89 

68 

69 

90 

88 

88 

88 

86 

75 

86 

b9 

72 

77 

82 

71 

71 

75 

79 

57 

52 

62 

79 

7 

MIN 

59 

58 

51 

49 

50 

45 

42 

45 

49 

53 

57 

50 

43 

4  7 

49 

60 

64 

64 

54 

44 

45 

49 

55 

38 

36 

37 

53 

46 

36 

31 

48 

6 

HACKBERRT  S  SSU 

MAX 

78 

62 

85 

81 

84 

75 

78 

78 

82 

84 

83 

87 

78 

79 

78 

82 

86 

86 

72 

76 

b7 

69 

78 

81 

71 

65 

75 

76 

60 

52 

62 

76 

5 

MIN 

b2 

65 

60 

60 

54 

50 

53 

53 

57 

57 

60 

56 

55 

59 

67 

71 

7b 

66 

69 

59 

53 

54 

58 

42 

44 

48 

57 

58 

46 

42 

40 

56 

5 

JENNINGS 

MAX 

72 

61 

87 

80 

66 

78 

74 

78 

85 

87 

86 

68 

79 

80 

64 

66 

67 

86 

77 

77 

b6 

70 

75 

85 

73 

68 

75 

78 

62 

52 

62 

77 

6 

MIN 

bO 

bl 

55 

51 

52 

48 

44 

46 

52 

56 

56 

48 

45 

46 

55 

61 

68 

75 

63 

57 

47 

49 

50 

56 

38 

40 

51 

56 

47 

40 

33 

52 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

63 

8b 

80 

85 

80 

7b 

79 

81 

84 

85 

69 

60 

79 

81 

84 

66 

86 

77 

76 

68 

70 

76 

61 

73 

67 

75 

78 

74 

53 

63 

69 

77 

5 

MIN 

bl 

63 

55 

53 

55 

51 

48 

49 

51 

55 

60 

52 

49 

52 

b3 

69 

75 

64 

61 

54 

50 

50 

58 

48 

40 

42 

65 

47 

47 

40 

36 

53 

6 

OBEHLIN  FIRE  TOHER 

MAX 

74 

85 

86 

83 

91 

80 

7b 

83 

89 

69 

89 

68 

83 

82 

85 

86 

90 

90 

73 

78 

69 

73 

76 

64 

74 

72 

77 

81 

64 

55 

64 

79 

6 

MIN 

58 

59 

50 

46 

55 

4b 

42 

44 

48 

53 

54 

47 

43 

47 

56 

66 

72 

69 

63 

55 

45 

47 

54 

54 

38 

37 

55 

53 

46 

37 

36 

50 

9 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

MAX 

72 

82 

85 

86 

85 

80 

75 

80 

65 

66 

87 

88 

81 

62 

62 

84 

87 

87 

79 

77 

67 

71 

77 

83 

69 

75 

78 

64 

52 

63 

78 

3 

MIN 

b2 

61 

58 

55 

57 

49 

46 

49 

54 

56 

57 

55 

51 

50 

61 

65 

75 

76 

65 

58 

52 

52 

54 

43 

43 

61 

63 

4B 

41 

38 

55 

2 

VERMILION  LOCK 

I          •  ■ 

MAX 

73 

81 

85 

82 

89 

78 

84 

83 

84 

89 

79 

77 

78 

81 

83 

66 

60 

77 

69 

70 

72 

62 

78 

76 

62 

80 

60 

61 

78 

6 

MIN 

bO 

60 

56 

54 

55 

45 

44 

44 

46 

51 

52 

51 

46 

46 

52 

64 

65 

57 

50 

52 

56 

57 

42 

43 

45 

58 

48 

45 

34 

52 

5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

73 

81 

84 

83 

84 

77 

74 

78 

84 

85 

66 

85 

79 

77 

81 

83 

87 

87 

77 

75 

64 

71 

76 

83 

80 

67 

76 

79 

68 

53 

62 

77 

5 

HIN 

bO 

59 

53 

49 

56 

46 

46 

47 

50 

52 

56 

AH 

47 

46 

52 

60 

67 

73 

b5 

53 

48 

51 

53 

56 

43 

40 

51 

63 

49 

44 

40 

52 

4 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

78 

84 

80 

81 

78 

74 

77 

83 

86 

84 

68 

76 

82 

83 

86 

88 

88 

78 

68 

66 

70 

76 

86 

80 

68 

77 

80 

74 

54 

66 

67 

78 

5 

MIN 

62 

60 

54 

50 

56 

4  7 

44 

48 

52 

53 

59 

49 

49 

49 

58 

66 

73 

67 

b4 

54 

46 

49 

62 

55 

4  3 

4  1 

61 

54 

4  7 

45 

53. 

5 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

72 

80 

85 

80 

83 

78 

75 

78 

63 

86 

67 

89 

80 

79 

82 

85 

85 

86 

79 

75 

64 

69 

7' 

83 

79 

66 

76 

79 

65 

51 

61 

77 

5 

MIN 

56 

58 

54 

49 

50 

49 

43 

42 

46 

49 

52 

51 

49 

50 

51 

59 

66 

75 

65 

55 

46 

46 

51 

57 

41 

40 

49 

63 

48 

42 

35 

51 

5 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

78 

83 

80 

82 

75 

72 

78 

84 

62 

84 

86 

77 

77 

79 

82 

86 

86 

78 

78 

65 

69 

76 

80 

76 

66 

75 

79 

77 

54 

61 

66 

7b. 

5 

MIN 

b3 

62 

53 

51 

54 

48 

49 

49 

53 

56 

60 

51 

46 

49 

58 

6b 

75 

66 

6t 

51 

49 

53 

63 

53 

46 

43 

65 

54 

52 

45 

40 

54 

3 

MORGAN  CITT 

MAX 

74 

81 

86 

90 

81 

78 

75 

78 

83 

86 

87 

66 

79 

79 

84 

83 

87 

69 

64 

75 

66 

71 

80 

85 

82 

66 

77 

8' 

69 

54 

64 

78. 

8 

MIN 

59 

59 

59 

50 

51 

49 

50 

47 

50 

52 

55 

55 

52 

45 

46 

49 

62 

65 

63 

58 

50 

51 

53 

59 

43 

39 

41 

6< 

48 

43 

40 

5'. 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

OCTOBER  ISBO 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

84 

8b 

91 

7b 

74 

78 

94 

8b 

8b 

84 

Bb 

80 

88 

65 

68 

87 

BB 

94 

b9 

70 

73 

80 

85 

73 

74 

80 

b5 

52 

b4 

79 

70 

b7 

b4 

49 

50 

51 

53 

55 

57 

5b 

50 

5b 

50 

51 

b2 

bO 

b3 

b1 

5b 

51 

51 

55 

56 

40 

52 

64 

42 

43 

3b 

54 

81 

78 

78 

7b 

80 

83 

67 

75 

80 

6b 

8b 

Bb 

81 

73 

73 

9 1 

8 1 

9 1 

I2'. 

b7 

b8 

f,7 

b7 

b4 

b2 

55 

5b 

5b 

b2 

55 

55 

53 

b4 

b7 

73 

77 

70 

b4 

b3 

bB 

bS 

69 

53 

50 

b4 

b5 

5b 

53 

50 

78 

8 1 

78 

79 

72 

75 

79 

81 

81 

65 

7b 

7b 

77 

81 

63 

84 

83 

91 

73 

7b 

79 

82 

8 1 

65 

75 

80 

70 

b8 

b2 

b2 

b1 

b1 

61 

b2 

b3 

b7 

b7 

bO 

bO 

b5 

be 

70 

74 

72 

b5 

b2 

b3 

b7 

69 

54 

53 

55 

b7 

bO 

54 

53 

b3! 

83 

83 

78 

61 

7fe 

73 

78 

83 

8b 

8b 

87 

60 

77 

83 

82 

87 

63 

78 

7b 

b7 

7b 

93 

79 

7  3 

80 

69 

b5 

55 

5b 

49 

50 

57 

5b 

57 

b3 

55 

50 

51 

5b 

b1 

71 

75 

b9 

bb 

53 

54 

b4 

b3 

4b 

45 

4b 

b4 

52 

48 

42 

5b! 

80 

84 

80 

93 

81 

76 

94 

84 

87 

88 

67 

7  7 

81 

83 

87 

84 

99 

89 

bB 

75 

78 

94 

82 

b9 

7b 

84 

62 

b3 

57 

5b 

57 

50 

53 

50 

55 

58 

59 

54 

52 

51 

bO 

bb 

b9 

77 

70 

53 

53 

57 

b2 

b3 

47 

42 

62 

b9 

54 

50 

43 

5?: 

90 

64 

9 1 

7b 

73 

7b 

92 

64 

6b 

86 

76 

7  7 

82 

82 

Bb 

89 

99 

b7 

72 

78 

81 

92 

b9 

7b 

80 

70 

54 

b4 

(>0 

55 

50 

51 

51 

48 

47 

49 

53 

57 

51 

50 

45 

49 

b3 

b7 

75 

b9 

57 

51 

53 

57 

63 

45 

41 

50 

b4 

52 

48 

40 

53! 

9  7 

83 

83 

76 

7b 

84 

9b 

68 

9 1 

60 

76 

84 

8b 

90 

91 

82 

7b 

b9 

74 

81 

83 

83 

b6 

64 

78 

b  1 

65 

68 

b2 

57 

52 

b3 

59 

53 

48 

51 

55 

b2 

50 

50 

4S 

5b 

70 

78 

72 

b7 

b1 

5b 

57 

bB 

59 

45 

42 

fe7 

b1 

54 

52 

4b 

57! 

8b 

63 

83 

90 

85 

86 

89 

9 1 

61 

81 

64 

8b 

89 

9 1 

93 

70 

7b 

92 

85 

94 

70 

94 

!>8 

b3 

59 

It 

bO 

59 

58 

b2 

b3 

bb 

59 

5b 

57 

b4 

74 

79 

73 

b9 

b2 

b1 

b3 

71 

b2 

53 

5? 

69 

62 

5b 

55 

52 

I2'. 

85 

60 

6 1 

80 

78 

84 

8b 

8b 

88 

97 

78 

81 

83 

Bb 

9b 

85 

b9 

73 

62 

80 

80 

8 1 

5? 

59 

54 

48 

59 

43 

44 

4b 

46 

51 

bO 

50 

47 

42 

53 

b4 

72 

72 

b7 

55 

49 

54 

b4 

b3 

42 

40 

59 

65 

47 

40 

53! 

84 

82 

8 1 

7b 

75 

75 

82 

64 

8b 

87 

78 

7b 

79 

61 

69 

69 

89 

95 

84 

81 

7b 

63 

83 

78 

6b 

IV. 

b1 

5b 

58 

58 

55 

5b 

50 

51 

57 

b1 

56 

47 

48 

63 

bb 

72 

75 

b7 

5b 

57 

b2 

bb 

b3 

41 

49 

b3 

b4 

52 

45 

44 

80 

83 

80 

79 

82 

73 

77 

63 

8b 

90 

86 

86 

7b 

81 

61 

68 

86 

83 

88 

b5 

70 

77 

63 

70 

7b 

81 

80 

78 

54 

63 

79. 

b1 

55 

50 

50 

50 

47 

47 

51 

53 

58 

52 

46 

48 

48 

58 

b7 

be 

b9 

55 

50 

51 

55 

63 

4b 

44 

42 

b5 

52 

42 

38 

53. 

83 

83 

85 

93 

74 

7  7 

83 

65 

65 

66 

6b 

77 

81 

92 

69 

99 

6b 

7b 

75 

73 

79 

81 

80 

77 

73 

83 

78 

bb 

b2 

b5 

79 

b1 

57 

51 

bO 

50 

51 

49 

51 

5b 

b1 

51 

46 

51 

57 

b9 

73 

75 

b7 

55 

54 

57 

64 

b4 

47 

42 

62 

b5 

52 

48 

42 

5b' 

80 

85 

92 

93 

77 

75 

72 

65 

67 

67 

69 

79 

79 

84 

85 

86 

67 

93 

74 

70 

72 

61 

64 

82 

b8 

77 

82 

70 

52 

b3 

78, 

bO 

5b 

52 

5b 

48 

47 

49 

52 

54 

54 

51 

49 

47 

59 

56 

b7 

75 

bS 

b5 

50 

53 

55 

64 

44 

42 

4b 

67 

51 

47 

41 

54. 

NEM  IBERIA  5  m 

SOUTHEAST  0 
BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
DELTA-BRETON  HL  REF 
DONALOSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEU  ORLEANS  WSCMO  AP 
N  0  AOBON  USEO  CI 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


X 

DAY 

OF  MONTH 

STATION 

o. 
a 

lUU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

CALHOUN  EXP  STATION 

{  INI 

4 

MAX 
MIN 

76 

81 
b') 

78 
bb 

78 
b4 

82 
b4 

81 
b5 

80 
b4 

81 
84 

83 
bb 

85 
b9 

85 
70 

83 
87 

80 
87 

80 
85 

61 
bb 

60 
88 

78 
71 

7b 
72 

60 
89 

75 
b2 

73 
b2 

74 
b3 

74 
84 

74 
84 

70 
b3 

70 
bO 

bb 
59 

b7 
bO 

b1 
57 

56 
54 

81 
52 

75.9 
b4  .4 

CLINTON  5  SE 

1  INI 

4 

HAX 
MIN 

78 
70 

77 
b9 

78 
b7 

73 
b4 

75 
b3 

7b 
b3 

75 
b2 

77 
b2 

80 
85 

81 
87 

82 
89 

82 
89 

80 
87 

79 
bb 

79 
bb 

79 
87 

81 

72 

81 

78 

78 
71 

74 
b4 

b5 
80 

87 
59 

71 
bO 

74 
84 

74 
b1 

b8 
59 

b8 
57 

70 
b5 

be 
bi 

bl 
5b 

82 
54 

74. b 
b4.4 

CRONLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

77 

8b 
b9 

85 
bS 

85 
b1 

8b 
b1 

bO 

83 
bO 

85 
bO 

87 
82 

88 
83 

90 
87 

91 
b4 

90 
bO 

8b 

b1 

69 
84 

88 
88 

85 
73 

87 
77 

78 
71 

81 
85 

76 
59 

71 
59 

78 
59 

82 
84 

80 
59 

75 
52 

75 
55 

72 
b5 

b7 
5b 

b7 
51 

84 
48 

61 .5 
82.3 

HOUMA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

7b 
b7 

77 
b7 

81 

b5 

82 
b4 

81 
b3 

82 
b3 

80 
b2 

80 
b1 

82 
b1 

82 
b8 

82 
b4 

84 

bb 

82 
84 

82 
b1 

81 
b1 

76 
87 

62 
88 

62 
74 

79 
71 

71 
b3 

87 
59 

70 
59 

81 
81 

78 
87 

81 
81 

75 
58 

74 
82 

74 
b5 

74 

59 

82 
54 

84 

50 

77. b 
b3.1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

04 

7b 

85 
7b 

85 
75 

82 

72 

84 

71 

82 
72 

80 
89 

80 
b9 

82 
72 

81 
73 

85 
75 

83 
73 

81 

72 

80 
72 

61 

71 

61 
73 

61 
7b 

62 
79 

60 
7b 

7b 
89 

72 
8b 

7b 
72 

75 
b5 

79 
b7 

70 
84 

72 
82 

71 
81 

72 
70 

70 
b2 

85 
57 

84 

55 

78.1 
89.7 

REO  RIV  VALLET  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

81 
bb 

84 
bb 

83 
b3 

82 
b2 

84 
b3 

82 
83 

80 
82 

83 
b1 

83 
85 

83 
87 

85 
87 

84 
83 

81 
82 

81 
82 

81 
83 

80 
87 

77 
71 

75 
70 

81 
b3 

75 
56 

72 
58 

75 
5b 

75 
5b 

77 
58 

72 
58 

72 
54 

85 
54 

72 
5b 

bO 
54 

81 
50 

b5 
49 

77.1 
80.7 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

(INI 

4 

MAX 
MIN 

eb 

70 

79 
b9 

77 
b5 

74 
b4 

77 
84 

78 
83 

7b 
b3 

79 
83 

82 
bb 

82 
8b 

83 
72 

82 
88 

79 
87 

79 
87 

79 
bb 

80 
89 

84 
74 

78 
74 

75 
71 

75 
83 

86 
b1 

70 
81 

72 
b3 

77 
85 

70 
5b 

bb 
5b 

87 
58 

b9 
84 

b4 
56 

58 
52 

59 
49 

75.0 
b4.1 

UINNSB0R3 

(INI 

4 

MAX 
MIN 

78 
b7 

84 

bb 

80 
b3 

81 
b2 

85 
b2 

82 
b1 

79 
bO 

80 
bO 

81 

82 

81 
87 

85 

70 

83 
83 

80 
81 

78 
bO 

77 
bO 

78 
84 

77 
70 

75 
73 

73 
70 

74 

bO 

70 
59 

72 
58 

75 
58 

78 
81 

78 
55 

71 
54 

b7 
54 

85 
80 

b2 
5b 

5b 
49 

bO 
4b 

75. b 
bl  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

HONTH 

^  (r  13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1 5 

1 6 

I  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  °  ^ 

NORTHUESl  01 

RED  RIV  VSLLEt  EXP  ST« 

EVAP 
UINO 

.  1  1 
10 

.  1 5 
1 1 

.  1 ' 
IB 

.  1 ' 

.  27 
44 

.2( 
40 

.20 
25 

.  1  b 
15 

.lb 
21 

.  1  *5 
24 

.20 
21 

.22 
IS 

.  1  7 

22 

.18 
27 

.23 
54 

.20 
71 

.07 
78 

.OS 
24 

.OS 
15 

.12 
lb 

.IC 
IC 

.  1 '. 
i; 

.  1 4 
1 7 

.  1 ; 
2 

.  1 7 
2« 

.  1 ; 

14 

.  1  i 
7< 

.  3^ 
46 

.0^ 

: 

.  0^ 
t 

.  0^ 

7 

4  .63 
818 

NORIH  CENTRSL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

.  1  ( 
15 

.  1  7 
b 

.21 
25 

.2; 

40 

.2b 

37 

.  20 

.lb 
33 

-lb 

5 

.  1  7 
5 

.  1  S 

7 

.20 
13 

.2^ 
28 

.18 

15 

.17 
7 

.20 
b 

.15 
7 

.08 
lb 

lb 

.08 
12 

.lb 

32 

.OS 
b 

.  1  3 

3 

.15 
5 

.0° 
4 

.18 
45 

.  1  1 
1  1 

.  1  C 
2b 

- 

3C 

.07 

b] 

.0^ 
33 

.  1 1 
20 

4  .  778 
572 

III 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UINO 

.  1 2 
38 

.0*: 
2b 

.  1 ' 
35 

.  3C 
b2 

.31 
100 

.24 
b4 

.  1* 
31 

.  1  i 

.22 
40 

.22 
45 

.22 

37 

.22 
44 

.22 
37 

.18 

n 

.18 
34 

.21 
71 

.18 
78 

70 

45 

.  lb 
48 

.Ob 
lb 

.12 
13 

.13 
22 

.  12 
IS 

.20 
8b 

.  1 ' 
lb 

.  1 ' 
73 

.  1  ( 

85 

.  1 2 
81 

.  05 
b3 

.  1  ■ 
31 

5 . 21 B 
1457 

EAST  CENTRAL  Ot 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

'4b 

.  1 : 
25 

.25 
At 

.2E 
3b 

.2b 
70 

.2b 
80 

.21 
40 

.21 
24 

.OE 
12 

.  2: 
14 

.  1 1 
20 

.24 
34 

.23 
31 

.08 
21 

.25 

17 

.07 
41 

.2b 
51 

.00 
85 

58 

.02 
75 

.08 
35 

.08 
14 

.03 
12 

.22 
18 

.31 
80 

.  10 
31 

.05 
53 

.  1  * 
8b 

.  28 
88 

.Ob 
112 

.  1  i 
b8 

5  .088 
1470 

SOUTHEAST  OS 

HOUMA 

EVAP 
HIND 

.12 

22 

.10 
15 

.lb 

.28 
2b 

.IS 
35 

.22 
41 

.18 
33 

.20 
25 

.14 

11 

.lb 
14 

.20 
1 1 

.32 

23 

.20 
23 

.13 
21 

.n 

23 

.15 
45 

.08 
35 

.27 
bO 

.11 
44 

.08 
40 

.10 
28 

.08 
13 

.11 
30 

.08 
25 

.43 
38 

.12 

23 

.  1 1 
50 

81 

43 

.08 
b2 

.11 
38 

5.0be 
888 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
OCTOBER  1980 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP, 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

A  DQP  U  I  1  1  r 
HDDtV ILLL 

0007 

07 

V  J  r  n  M 1  1  ion 

VEHMI L I  ON 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

C 1 1 Y   Ur    Abot V 1 LLt 

APITfl    CDDIMPC    riDC"  TlID 

0021 

Ob 

b  1    1  AMnANY 

30 

2b 

90 

03 

30 

IP 

1  A    npnT   nc    kiatiidai  dcc 
LA   Utrl    Ur    NAlUHAL  Htb 

A  1  r  V  A  Kino  T  A 
M  L  t  A  rtlNUn  1  A 

0098 

05 

RAP  I DES 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ni   PwAnnnTft     PiniiPri     Di  AUT 

ALEXANDRIA  POWER  PLAN! 

A  M  T  T  C 
M  n  1  1  L 

0205 

Ob 

1 ANG 1 FAHOA 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  KOBEHI    b  ML  LLENUUN 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

32 

07 

93 

Ob 

225 

BA 

8A 

SOLOMON  G  MARTIN 

D  A  1/  C"  D 

04fe2 

Ob 

t  BATON  ROUG 

30 

35 

91 

10 

80 

7A 

riAi/pn    pinp  nrnT 

BAKER  FIRE  DEPI 

D  A  C  T  DflD 
bAb  1  nUr 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY   Ur    BAb  1  HUr 

bAlUN  HUUbt  LtNIHAL 

054fe 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

33 

91 

03 

b5 

8A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

dAIUN  HUUbt   WbU   AH  H 

0549 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91 

08 

b4 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

dAIUN  nUUut  KLtlNrtltn 

0558 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

01 

25 

7A 

r    nATfiM   omipp  dadipli 
t   BAlUN  HUUbt  KAHIbH 

dATUU  bUHHLL  LULK 

05fe5 

08 

I  BERV 1 LLE 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

II    p     pnnnp     n  f  pupiiippriP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

btAVtn   rint  lUWtn 

0fe17 

05 

p  u  A  n  p  i~  1    I  111  r" 

EVANGEL  I NE 

30 

48 

92 

35 

105 

IP 

blAlE   DIV  Or  hUHEbml 

bt  L  AH  1-  I  Ht    1  UWt  H 

0fe39 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

IP 

H 

1  A    nrnT    nr    kiATiiDAi  Dec 
LA   UEPl    Or    NAlUHAL  Htb 

BETHANY 

078b 

01 

CAODO 

32 

23 

94 

03 

370 

8A 

NORMAN  G  ALEXANDER 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92 

5b 

307 

MID 

M I D 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

bUUL AU   r  i  Ht    1 UWtH 

0920 

01 

BOSS  1 ER 

32 

42 

93 

31 

2b0 

IP 

PTATP    r\Tv;    np  pnnppTOv 

STATE  DIV  OF  FORESIRY 

D  n  P  A  1  1  1  C  A 

bUbALUbA 

0945 

Ob 

WASH  I NG  TON 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

pn/^iin    ~7 1~  I  I  ponAPii    p  A  n  n 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

bUUIHVlLLt  WbLnU  LI 

1 157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

LiftTi      iiPftTiipn  PPPiwiPP 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUYLt   J  WNW 

1232 

05 

n  ft  n  I  r\  r"  p 

RAP  I DES 

31 

23 

92 

43 

110 

MID 

MID 

ppnTnfti      1    A     Pi  ppTniP  pn 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

bUNK 1 t 

1287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

BA 

C  H 

r\  c\    t~  r\        1    1  APiiMPv 

ROGERS  J  LALHNEY 

BU  1  1 1  LA  ROSE 

13f>5 

08 

ST  MARTIN 

30 

1  7 

91 

41 

5 

8A 

Pi    ftriPkiPP      1    iiPTAnrv  in 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

LALHUUN  tXH  blAilUN 

1411 

02 

n  1 1  A  r'  1 1  I  T  A 
UUALH 1  1  A 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

1        P      11      MAPlTll      1     A      r  \J  f\  PTA 

L  b  U  NUHIH  LA  tXH  blA 

CARVILLE  2  SW 

15b5 

08 

I BERV  I  LLE 

30 

12 

91 

07 

25 

BA 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1891 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1  899 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

PPl    IIMDTA      1    r\f^  1/ 

LOLUMbIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92 

Ob 

80 

8A 

M    p    pnnrip    np  pmpimpphp 

U  S  CORPS  Or  ENGINEERS 

p  n  M  VI  r"  n  r  r 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

iiiii  TAu   n  nTT 

W I LL I  An  H  U 1  1 

CO  HON  VALLEY 

2121 

01 

1 1  p  n  f  T  p  n 

WEBSTER 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

lOV  1  N(j  1  ON  4  NNW 

2151 

Ob 

bl  lAMnANY 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

PT     ip    Annpv  ppiuiTfciflriv 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CHOWLLi   EXP  blAIIUN 

2212 

07 

A  P  A  n  I  A 

ACAO 1  A 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

1     p    II    nTPP    Pvn  PTATTrtu 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REE 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

13 

89 

lb 

5 

8A 

8A 

H 

r\ri   TA     nnpTPii    kinT     iii  npp 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

Ob 

L I  V 1 NGSTON 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

npiiiiiAkii    pnntiipp     pinp  r\ 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  0 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

nr  Aiinr^  Ann 

BEAUREGARD 

30 

31 

93 

2b 

95 

8A 

8A 

H 

1    ft     ppnn     Akin     run  ppii 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

23b7 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

OONALDSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

BA 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

Pfti   PftPiPii     nftnpn     r-  r\ 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  b  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TniiPi/i    ikip     Pftp  PA 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUN  ICE 

2981 

05 

f  T      1    A  M  Pi  D  V 

b!  LANUHY 

30 

29 

92 

2b 

50 

7A 

nnviip    II  pnnTPkiPT 

HUYNL  H  f-  UN  ItNU  1 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

P  T     M  A  D  V 

bl  MAKY 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

PPM THAI       1    A      Pi    PPTniP  pn 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  2 

3322 

Ob 

IIAPIIIMPTnM 

WAbH I Nb  1  UN 

30 

51 

90 

10 

145 

8A 

l-HtU  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

Ob 

1  1  A  P  1  1  T  M  P  T  n  M 

WAbH 1 Nb  1  UN 

30 

49 

90 

1 1 
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MID 

MID 

H 

PAllT'lPniil      klAT      PftP  PA 

bUUIHEHN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

1  A  p  n  1  1  □  p  1 1  p 
LAI-  UUHLHt 

29 

2b 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

1   ftPAiinpiiP     nAPiiPii    ptipn  m 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3b57 

01 

n  p    p  n  T  p 

DE  SOlO 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

luiftnpAnpT    p  iftuippki 

MAHUAHE I  E  JAMISON 

GONZALES 

3b95 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90 

54 

10 

7A 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

GORUM  FIRE  TOWER 

374  1 

04 

NATCHITOCHES 

31 

25 

92 

54 

3bO 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

C  T     1   A  M  n  □  V 

b 1    L  ANUH  T 

30 

2b 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

PT     PlIADi   PP     PHi  1  PPP 

bl   CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NA  1  LH 1  1  ULHLb 

31 

48 

93 

Ob 
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7A 
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LLINIUN  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

Jtr  r  tHbUN 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

Tniiki    nr     ppiAnn     iPi  p 

lUWN  Or   (jHAND  ISLE 

GREENSBURG 

38b4 

Ob 

r  T    iir  1  r  kl  A 
bl  HELENA 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

Tniiki    np  ppippkiprtiiPip 

lOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

38b7 

Ob 

r   DATnki  Dniir 
E   bAlUN  nUUb 

30 

34 

90 

59 

bO 

7A 

unp     1    Aiinft     1      pftunnpi  ■ 

MRb  LAURA  L  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

32 

25 

94 

00 
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1  P 
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blATE  DIV  OF  FORESTRY 

HACKBERRY  8  SSW 
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07 

p  ft  M p  □  n  kl 
L  Ant  HUN 

29 

53 

93 

25 

b 

8A 

8A 

H 
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HAMMOND  3  NW 
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Ob 
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1 ANb 1 r AHU  A 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

1   A     PiPnT     np     fciATiiPtAi      r\t~  f 

LA  UEPI  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

Pi  AIOriDMC 

LL  A  1 dUHNt 

32 

45 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

p  A  n nn 
L  AUUU 

32 

53 

93 

53 

200 

8A 

IHUnAb  I  bHAVtS 

HOUMA 

4407 

09 

1 1  HHt bUNNt 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

llPPlA      PllPAnPAllP      Pi    r\      t~  T  S 

UbUA-bUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4b74 

08 

1  D  r  D  T  A 

1 bt H 1  A 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

1  Pii    inrniA    i  i  \t  r  c  t  t\  n  u  fk« 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

ippr  nflv/TC 
Jt r  r    UA V 1 b 

30 

12 

92 

40 

25 

8A 

8A 

C  H 

nniiPi  AP    p    iipi  1  ip*^ 

UOUGLAS  E  HOLLIER 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

1 A  p  1/  c  n  M 
J AL  KbUN 

32 

13 

92 

42 

320 

IP 

1   A     npriT     np     kiATiirtAi      nr  ^ 

LA  UtHI   Ur   NAlUHAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

P  A  T  A  LI  n  1  11  A 

L  A  1  AHUUL  A 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

11    c    pnonp    np  rupTvippnp 

U  b  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

481b 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

Ob 

TANGIPAHOA 

30 

5b 

90 

31 

220 

8A 

MRS  NICK  SALADINO 

1/  I  kl  n  r  □   T  II 
K 1 NUtn   J  W 

4884 

07 

ML  L  u  fi 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

HLtA  LUUnVlLLt 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92 

01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

502b 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 
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1  AKF  CHARI  FS  ?  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

1  5 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

1  3 

MID 

MID 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  AKF  PROV I nFNCF 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

32 

48 

9 1 

1 0 

1  03 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

LEESV I LLE 

52fefc 

04 

VERNON 

31 

09 

93 

1  6 

240 

8A 

8A 

H 

JAMES  M  MILLER 

1  IVFRPOOl    T  FNF 

5430 

06 

ST  HELENA 

30 

56 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

1  IVINOSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYI 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5fc20 

06 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91 

1  0 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

1  Sll  DFAN  1  FF  FXP  STA 

5fe30 

05 

RAPIDES 

3 1 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOII  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSF  I  Fl  n  WSW 

5874 

0 1 

DE  SOTO 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MAR  ION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV  IMF 

5920 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

1  4 

270 

1  P 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

fel  1  7 

05 

ST  LANDRY 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

&142 

07 

ACADIA 

30 

1 1 

92 

35 

16 

8A 

DENNIS  J  BROUSSARD 

MI  NDFN 

b24  4 

0 1 

WEBSTER 

32 

35 

93 

1  7 

1  85 

8A 

8A 

(; 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MI T T 1 F   ?  SF 

fe27 1 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

&303 

02 

OUACHITA 

32 

3 1 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  Nl  11 

&3 1  4 

02 

OUACHITA 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MonRiNnspnRT  i  n 

fe3b4 

0 1 

CADDO 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MnRHANI  riTY 

6394 

08 

ST  MARY 

29 

4 1 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6582 

04 

NATCHI TOCHES 

3 1 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

l-{ 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NFW   IRFRIA  ^  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

29 

59 

90 

15 

4 

M I  D 

M I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  AOBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

29 

55 

90 

08 

b 

M I D 

M I  D 

C 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORI  FANS  Al  fi  I  FRS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

29 

5b 

90 

02 

2 

1 2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  flRI  FANS  0  P  S   1 4 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

30 

04 

89 

58 

Q 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

ORLEANS 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORI  FANS  0  P  S  S 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

01 

1  0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORI  FANS  n  P  S 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

04 

1  2 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORI  FANS  PI  P  S  f> 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  RnAnS  S  FSF 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

1^ 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

CREED  JONES 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

32 

51 

91 

26 

110 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOI  lA 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

ORFRI  IN  FIRE  TOWFR 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

4  7 

b5 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

0!  D  R  I  VFR  1  OEK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Oil  A  T  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

31 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

C 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPFI  nilSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92 

04 

bO 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

4  7 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PFARI    RIVER  1  OfK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

30 

27 

89 

4  / 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

90 

45 

1  90 

1  P 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PLAQUEMINE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

30 

19 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

29 

35 

89 

50 

4 

4P 

4P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

30 

27 

91 

1  3 

1  5 

8A 

C  I  TY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

0 1 

BOSSIER 

32 

25 

93 

38 

1  55 

OA 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  8APT 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROBSON 

7924 

01 

CADDO 

32 

21 

93 

39 

1  bO 

8A 

LSU  PECAN  EXP  STN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  E ISH  &  WILOL IFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  F  M  OSBORN 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L  INCOLN 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  INCOLN 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAILES  FIRE  TOWER 

8094 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

93 

08 

3b0 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

30 

51 

09 

59 

330 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  8  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

MRS  MARGIE  A  HAYMON 

SEIDELL  WSFO 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

30 

15 

89 

4b 

10 

8A 

8A 

c 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

32 

54 

92 

34 

200 

1P 

c 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
OCTOBER  1980 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERLINGTON 

STEVENSON  FIRE  TOWER 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THIBODAUX 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA  2 

VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


8715 
8785 
8795 
8828 
8831 
8923 
9013 
9319 
9357 
9375 

9480 
9803 
980fe 
9809 
98b5 
9930 


L  IVINGSTON 

OUACHITA 

MOREHOUSE 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 
WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


30  2fe 

32  43 

32  54 

30  51 

30  14 

32  24 

29  48 

29  47 


30  3fe 

31  5£> 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  39 

92  05 

91  58 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  2b 

93  35 

90  54 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


30 
GO 
150 
170 
12 
85 
20 
14 
GO 
19 

b5 
IbO 

80 
220 
lib 

85 


C  H 
CGH 


LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 
LA  POWER  &  LIGHT  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  OEPT 
TOWN  OF  VINTON 

RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE 
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LOUISIANA      -       SEPTEMBER  1980 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


The  preliminary  state  weighted  average  temperature 
for  October  is  64.4°,  which  is  the  9th  coolest  since 
1888.     The  coldest  October  occurred  in  1977  with  an 
average  of  60.5°. 

The  first  freeze  of  this  fall-winter  season  occurred 
with  freezing  temperatures  as  far  south  as  DeQuincy. 
There  was  some  ground  frost  southward  into  east  cen- 
tral, southwest,  and  south  central. 

On  the  average  the  first  freeze  occurs  about  November 
1st  in  extreme  northern  north  central  to  mid-November 
in  the  central  part  of  the  state.     This  season' s  first 
freeze  dates  are  earlier  than  the  average  date,  but 
are  not  record  breaking. 

The  coldest  reported  temperature  in  the  State  was  27° 
and  it  occurred  at  Winnfield,  Ashland,  Many,  and  011a. 
Two  new  record  lows  were  set  at  Shreveport  with  33° 
on  the  25th  and  31°  on  the  31st.     Monroe  set  a  new 
record  low  on  the  25th  with  a  reading  of  31°.  Baton 
Rouge  tied  its  record  low  on  the  6th  with  44°. 

The  highest  reported  temperature  was  92°  at  several 
stations.     There  were  three  new  record  highs  at  New 
Orleans  Audubon  station  on  the  11th,   16th,  and  the 
17th. 

The  preliminary  state  weighted  average  precipitation 
is  4.64  inches,  which  is  1.65  inches  above  normal  for 
October.     The  lowest  reported  monthly  rainfall  was 
1.18  inches  at  Logansport.     The  greatest  monthly  and 
24-hour  precipitation  occurred  at  Opelousas  with  11.39 
inches  for  the  month  and  7.34  inches  on  the  18th. 

The  mean  temperature  was  below  normal  in  all  divisions 
with  north  central  Louisiana  being  the  coldest  with 
61.8°.     The  southeast  was  warmest  with  68.2°.  Pre- 
cipitation was  above  normal  in  all  divisions  except 
nearly  one  inch  below  normal  in  the  northwest. 

There  were  two  outbreaks  of  severe  weather  during 
October.     One  occurred  on  the  17-18th,  and  the  other 
on  the  27th. 

On  the  17th  there  were  two  bands  of  heavy  thunder- 
storms in  northern  Louisiana  that  preceded  a  cold 
front.     A  tornado  damaged  three  barns  and  a  farmer's 
ho  use  in  Oak  Grove  (West  Carroll  Parish) .  Six 
thousand  residents  lost  power  in  Lake  Providence  due 
to  high  winds.     Also,  high  winds  caused  damage  in 
Baskin  in  Franklin  Parish,  and  near  Jonesboro  in 
Jackson  Parish. 

Franklin  Parish  deputies  said  that  the  storm  damage 
was  considerable  with  two  mobile  homes  overturned  and 
a  third  blown  off  its  foundation.     Also,  part  of  the 
roof  on  a  house  was  blown  away  allowing  rain  to  dam- 
age its  contents. 

As  the  same  lines  of  heavy  thunderstorms  moved  south- 
ward on  the  18th,  they  produced  some  flooding  and 
severe  weather  over  central  and  south  Louisiana. 
There  were  torrential  rains  in  Opelousas  with  7.34 
inches  in  24  hours.     There  was  street  flooding  in 
Scott,  Crowley,  Broussard,  and  New  Iberia  from  3-6 
inches  of  rain. 

A  possible  tornado  hit  Sulphur  as  high  winds  tore 
apart  power  lines  and  cut  off  electricity.  A  tor- 
nado hit  a  mobile  home  park  near  Lafayette  causing 
four  people  to  be  hospitalized. 


Another  possible  tornado  touched  down  at  Baton  Rouge 
airport  where  60  mph  winds  damaged  several  small 
planes.     Also,   ther  were  power  outages  in  New  Roads, 
Morganza,  Parlange,and  Lake  Charles. 

The  other  severe  weather  outbreak  occurred  on  the 
27th.     There  were  reports  of  funnel  clouds  north- 
east of  Monroe,  south  of  Winnfield,  south  of  Oak 
Grove,  and  east  of  Jonesboro  in  northern  Louisiana. 

The  funnel  cloud  caused  only  minor  damage  to  trees 
in  the  Monroe  area,  but  heavy  rains  caused  street 
flooding  with  about  8  inches  of  water  inside  of  some 
downtown  buildings.     Twenty  five  hundred  LP&L  cus- 
tomers lost  power  in  Quachita  Parish. 

Two  small  tornadoes  touched  down  in  central  Louisiana 
in  St.  Landry  and  Evangeline  Parish  damaging  crops. 
A  tornado  destroyed  two  trailers  in  Morrow  in  Avoy- 
elles Parish  on  the  27th. 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  October,  1980,  shows 
the  following  frequencies,  with  the  ten-year  average 
for  1966-75  included  for  comparison.     Average  fre- 
quencies for  November  are  also  shown. 

October 

Synoptic  Weather  Type  1980     1966-75  Mean 


Pacific  High  (PH) 

0 

6 

Continental  High  (CH) 

52 

44 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

23 

14 

Costal  Return  (CR) 

6 

15 

Gulf  Return  (GR) 

7 

10 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

6 

9 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

2 

Gulf  High  (GH) 

6 

0 

Continental  Index  (CH+FOR) 

75 

58 

Tropical  Index  (GR+FGR+GTD) 

13 

21 

Storminess  Index  (FOR+FGR-f GTD) 

29 

25 

In  synoptic  weather  type  terms,   the  atmospheric  cir- 
culation and  resultant  weather  and  climate  during 
October  came  closer  to  approximating  normal  or  aver- 
age conditions  than  either  August  or  September. 

The  Continental  High   (CI)   Index  was  above  average, 
actually  the  fourth  highest  of  the  data  series  from 
1963  to  date,   indicating    more  frequent  winds  from 
northerly  and  easterly  components  than  normally  ex- 
pected.    At  the  same  time,   the  Tropical  Index  (TI) 
was  much  below  average.     This  predominant  circulation 
pattern  produced  average  monthly  temperatures  that 
were  below  normal  statewide. 

The  month  was  characterized  by  extended  periods  of 
Continental  High  (CH)  weather  with  fair  and  mild  days 
and  cool  nights,  with  short  periods  of  frontal  weather 
(FOR  and  FGR)  and  associated  rainfall  mostly  during 
the  latter  third  of  the  month.     Hence,  October  will 
be  remembered  in  weather  terms  for  its  many  sunny  and 
delightful  days,  with  just  short  periods  of  stormy  and 
rainly  weather  -  and  a  spotty  or  uneven  precipitation 
pattern. 

Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Mr.  Charles  Chimento,  Research  Associate 
Office  of  State  Climatology 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,  LA  70803 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:    Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 

wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  bS'F.     In  "Supplemental  Data" 

table   directions  entered   In   figures  are   tens   of  degrees.      Resultant   wind    is    the   vector  sum   of   wind   directions   and   speeds   divided   by    the   number  of 

observations . 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  Che  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  MId  values  In  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  Che  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  EnCrles  of  snowfall  in  Che  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  leCCers  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


OZ 

O.IZ  to  S 
OZ 

oz 
oz 
oz 

OZ 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

\       Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate   but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be   published  later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R*.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  Che  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

B        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  monch  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  cade  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

9  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.  for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1935  may  be  found  in  the  publ Icatlon 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  Instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13,00  foreign;  45c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1,00 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Clioatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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79 

4 

42 

28* 

142 

55 

0 

0 

0 

7.30 

4.20 

23 

!o 

0 

4 

2 

2 

DONALDSONVILLE 

67.4 

48  OM 

57  7M 

-  3.0 

82 

34 

20 

237 

21 

0 

0 

0 

0 

5  4 1 

2  50 

26 

.0 

0 

ff 

2 

2 

GALL  I  AND 

68.7 

49!l 

58^9 

83 

15 

33 

28 

218 

44 

0 

0 

0 

0 

2!58 

1  !5b 

26 

Q 

0 

4 

2 

1 

HOUMA 

63.2 

48.3 

58.8 

-  2.8 

84 

15 

33 

19 

219 

39 

0 

0 

0 

0 

3.67 

-  .22 

1 .63 

26 

'.0 

0 

4 

2 

2 

NEH  ORLEANS  WSCMO  AP  R 

69.8 

50.1 

60.0 

-     .  1 

83 

14 

36 

29 

195 

51 

0 

0 

0 

0 

3.85 

-  .03 

2.38 

2b 

.0 

0 

3 

2 

2 

N  0  ADBON  WSEO  CI  R 

72.3 

54.9 

63.6 

2.3 

84 

14 

41 

29 

128 

92 

0 

0 

0 

0 

3.00 

-  .59 

2.03 

2b 

.0 

0 

2 

2 

1 

PARADIS  7  S 

70.2 

4b. 9 

58.6 

82 

8 

32 

20* 

219 

33 

0 

0 

2 

0 

3.61 

-  .33 

1  .97 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

69.1 

48.3 

58.7 

81 

8 

32 

29 

202 

21 

0 

0 

1 

0 

2.33 

1  .27 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

RESERVE 

70. 1M 

4b.  1M 

58. 1M 

-  1.5 

82 

10 

33 

20* 

209 

24 

0 

0 

0 

0 

4.62 

.7b 

1  .90 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

68. 8M 

4  7.5M 

58. 2M 

82 

7 

36 

28 

216 

16 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1  .57 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

THIBODAUX 

bS.O 

48.0 

58.5 

-  2.3 

85 

15 

32 

19 

227 

38 

0 

0 

1 

0 

4.22 

.13 

1 .83 

2b 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

59.5 

-  2.1 

3.95 

.lb 

.0 

SEE  RCFCRENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  :nOEX 
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DAILY  PRECIPITATIO 


STATION 


DAY  OF  "MONTH 


12    3     4    5    6  7 


9  10 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


NORTHUEST  01 
BE  THANT 

800CIIU  riK  lOMEft 
COIION  YALLEt 

glosier  1  h 
gheenuood  fire  iouer 

H«IIN«  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILIE 
KORAN 

(.OGANSPORT  4  ENE 

nANSFIELD  3  USU 
MARTIN  riRE  TOUER 
HINOEN 

hooringspori  1  n 
Plain  dealing 

red  riy  valley  e>p  sia 

nOBSON 
flOOESSA 

SHREYEPOSI  OOUNIONN 
SMREYEPORI  NSO  AP 

SPRINGHILL 


NORTH  CENTRAL  0} 

ANTIOCH  FIRE  TOUER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EKP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EKP  STATION 

JONESBOPO  FIRE  TOUER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAILES  FIRE  TONER 
SPEARSYILLE  FIRE  lOUEB 
STERLINGION 
UINNFIELO  2  U 

UlNONA  FIRE  TOMER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  b  UNU 
LAKE  RROYIDENCE 
OAK  GROVE  2  USH 
SAINT  JOSEPH  EXP  SIA 

STEVENSON  FIRE  TOUER 

TALLULAH 

UINNS60RO 


UESI  CENTRAL  0 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOUER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  TOUER 
BOYCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  SIA 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMHE SPORT 
YIOALIA  2 
UOOOUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


Oi. 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TUR 

AMI  IE 

BAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

SOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

DENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINTOH  3  SU 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 


3.07 
4.09 
3.33 
2.43 
3.49 


3.13 
3.22 
3.12 

3.23 
2.1i 
2.78 


2.82 
2.12 
4.59 

3.31 
3. GO 
3.43 
2.14 
3.49 


3.42 
3.24 
4.27 


3.03 
2.92 
4.43 
2.85 


3.40 

5. 31 
3.t7 
5.19 
3.02 

3.05 
b.54 
t.92 
3. GO 


4.23 

5.b7 
5.25 
5.57 

4.47 

3.99 
7.2G 
5.GG 
3.59 


3.G(> 
4.69 
4.40 


1  .04 

.03 
.07 
.05 


.3b  T.bl 

.04  T.77 

.20  .70 

.bO  1  .OG 


.10  1  .T4 

.05  2.00 

.01  2.59 

.22  1 .05 

.09  T  .04 

.01  2. GO 


1  .G2 
.05  1.62 
.08  T.25 

.79  1 .35 
.3T  T.b2 
T.Tt  .53 
.OT  T.GO 
.7t  2.01 

.62  1 .34 


.13  1.73  .02 


.47  1 .20 
.04  1.5t 
04  1  70 


-13  I -70  .05 


T.IO  .87 
.18  1.54 
.24  1.09 


1.25  .45 
.38  1 .35 
I .t3  1-91 


.02    .3t  .12 


.04  1  .82 
2.3fc 
.05  1 .2fc 


.09  1.33 
1.81 
2. GO 

2.23 
2.31  .14 

2  36 


1.43  .12 
1  .85 
.04  2.12 


.02    .43  .15 


1  .52 
1  .38 
.25  1 .50 


SEE  BEFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 


4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


LUEHPOOL  3  EHE 

LIVIKCSION 

LSU  BEH-Hun  EUP  ST« 

PEIDL  niVEl)  LOCK  1 

PINE  GROVE  riRE  TOUER 
SHERIOtN  FIRE  TOUER 
SLIOELL  USFO 
SPRIMGvaLE  FIRE  lOUER 
UHTSOII  3  ENE 

ZtCHtRT  2  ESE 


SOUIHUESt  07 
DBBEVILLE 

CROULET  E<P  STATION 

OE  oumci  4  N 

OE  R I  ODER 
E1.1Z«BEIH 

HtCKBERRT  8  SSU 

JENNINGS 

KINDER  3  u 

LIKE  CH«RI.ES  2  N 

LtKE  CHARLES  USO  AP 

LONGVILLE 
HERHENTAU 
KIIIIE  2  SE 
OanOALE 

OBERLIN  FIRE  TOUER 

ROCKEFELLER  NL  REFUGE 

SUGARTOUN 

SULPHUR 

VERXaiON  LOCK 

VINTON 


south  central 

batou  sorrel  lock 
Butte  la  rose 

CAR«IllE  2  su 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETIE  t«P  STA 

LAFATETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITT 
NEW  IBERIA  S  NU 
PLAOUEMINE  1  N 


SOUTHEAST  Ot 

BOOTHtlLLE  NSCItO  CI 
DELTA-BRETON  UL  REF 
DONAlDSONVILLE 
GALLIANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  HSCnO  AP 
N  0  ADBON  HSFO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
HEU  ORLEANS  D  P  S  14 

NEK  ORLEANS  HATER  PLT 
NEH  ORLEANS  CITT  HALL 
NEH  ORLEANS  0  P  S  S 
NEH  ORLEANS  D  P  S  3 
NEH  ORLEANS  0  P  S  b 

PARADIS  7  S 
PLAQUEHINES  EIP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUI 


4.27 
5.52 
4.52 

4.81 

3.41 
4.31 
3.81 


4.8(> 

5.33 
1.31 


5.80 
t.50 
5.61 
3.82 


4.02 
7.30 
5.41 
2.58 
4.17 

3.t7 
3.85 
3.00 
3.37 
2.26 


3.61 
2.33 
4.62 


DAY  OF  MONTH 


4    5  6 


10  11 


12 


16  17 


18 


19  20  21 


.01  .28 

.40  .01 

.02  .33 


.04    .54  .03 

21 

.03  .65 


.20  1.72 

1  .10 
.20  1 .60 

1  .15 

.38    .12  .02 
.33    .51  I 
.05    .70  .05 


.11  1.00 
1.25 
.52  .38 


22  23  24 


1 .85 
1.78 
.02  2.31 
2.15 
1.40 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1.01 

1.64  .20 
.85  2  .00 

1  .80 
.08  1 .63 

.13  1 .16 

1.65  .15 
1.35  .07 


1  .66 


.70 


.13 


.11 


1 .40  1  .C 

1.42  .11 

1.15  .r 

1.18  .01 
.45  1.41 


.72  .03 
1  .43 
.82 
.88  .15 
.01  1.27  .18 


2.17  .01 
.04  2.05 
.03  3. 3D 
2.60 


.47  1.23 
T  4.20 

I  2.20 


2.25 

.16  2.75 
2.50 
1.56 
1 .61 


1.63 
T  2.38 
.01  2.03 


.37 


1  .70 
1  .64 


SEE  REFERENCE  NOTES  rOLLOUlNG  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 
a: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

s          s  s 

NORTHUEST 

01 

COTTON  VALLET 

MAX 

73 

70 

'/b 

73 

7b 

61 

81 

8 1 

77 

77 

75 

75 

73 

61 

54 

46 

46 

50 

50 

55 

58 

59 

53 

55 

49 

38 

47 

55 

66 

b3 

.  3 

MIN 

32 

35 

45 

49 

35 

37 

42 

55 

60 

52 

53 

36 

37 

37 

53 

46 

43 

39 

25 

24 

24 

30 

42 

48 

3b 

3b 

30 

30 

26 

26 

39 

.0 

LOGANSPORT  i  ENE 

MAX 

79 

80 

82 

78 

81 

8b 

84 

65 

84 

84 

62 

81 

7b 

70 

63 

54 

47 

56 

51 

56 

59 

54 

5b 

5b 

54 

45 

52 

59 

72 

75 

bS 

.0 

MIN 

29 

45 

43 

50 

34 

39 

50 

59 

59 

53 

50 

38 

35 

49 

52 

45 

40 

39 

25 

23 

28 

41 

4b 

49 

40 

32 

27 

28 

29 

34 

40 

.4 

MINOEN 

MAX 

&9 

75 

70 

79 

75 

76 

83 

61 

82 

79 

81 

77 

79 

70 

bS 

54 

47 

52 

52 

57 

58 

54 

53 

54 

50 

38 

50 

55 

70 

65 

.2 

MIN 

32 

3b 

50 

51 

37 

38 

42 

52 

bl 

54 

55 

47 

40 

41 

53 

36 

40 

40 

26 

26 

27 

31 

45 

48 

37 

36 

29 

29 

30 

30 

40 

.0 

PLAIN  DEALING 

MAX 

70 

7b 

b9 

78 

75 

78 

83 

81 

82 

80 

81 

7b 

7b 

7b 

6 1 

54 

46 

45 

52 

52 

56 

60 

52 

52 

55 

50 

37 

50 

56 

69 

64 

.  3 

MIN 

30 

3b 

42 

4b 

3b 

37 

40 

54 

56 

53 

54 

40 

38 

38 

51 

45 

39 

36 

25 

24 

24 

30 

41 

47 

34 

34 

28 

28 

26 

28 

36 

.  1 

RED  RIV  VALLEl  EXP  STA 

MAX 

71 

75 

73 

SO 

78 

79 

64 

63 

84 

60 

63 

76 

78 

71 

65 

55 

46 

46 

54 

51 

57 

62 

53 

54 

55 

53 

38 

51 

56 

70 

65 

.5 

MIN 

34 

37 

45 

49 

38 

42 

44 

50 

60 

52 

53 

40 

38 

40 

53 

45 

40 

38 

27 

25 

26 

31 

43 

48 

37 

35 

29 

30 

30 

34 

39 

.8 

SHREVEPORT  M5D  AP 

MAX 

75 

75 

79 

7b 

80 

65 

63 

84 

61 

S3 

79 

78 

75 

68 

57 

51 

47 

54 

51 

57 

59 

54 

54 

56 

50 

38 

53 

58 

70 

75 

66 

,2 

MIN 

38 

47 

45 

44 

38 

42 

54 

59 

bO 

55 

53 

42 

38 

57 

51 

42 

41 

34 

26 

25 

31 

43 

47 

47 

37 

33 

30 

30 

34 

36 

42 

.  1 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

77 

75 

80 

74 

7b 

62 

82 

81 

78 

79 

75 

75 

71 

71 

58 

50 

45 

49 

47 

57 

58 

56 

55 

52 

49 

38 

49 

53 

72 

72 

64 

.5 

MIN 

35 

45 

43 

44 

37 

42 

50 

57 

56 

5b 

56 

46 

39 

58 

50 

43 

42 

33 

26 

25 

28 

42 

48 

48 

34 

33 

30 

31 

32 

34 

41 

.6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

75 

74 

7b 

74 

7b 

80 

60 

81 

76 

79 

75 

75 

70 

73 

57 

46 

45 

49 

47 

55 

59 

55 

56 

54 

51 

38 

51 

54 

bb 

64 

.0 

MIN 

37 

38 

43 

49 

38 

43 

53 

bO 

57 

55 

48 

33 

3b 

37 

57 

45 

43 

40 

27 

25 

27 

32 

43 

50 

36 

3b 

32 

31 

34 

36 

40 

.  7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

fc9 

75 

b8 

77 

73 

7b 

81 

79 

61 

77 

79 

79 

75 

bS 

6b 

52 

44 

50 

50 

55 

57 

54 

53 

52 

50 

37 

46 

54 

69 

63 

.  7 

MIN 

3A 

3b 

43 

52 

3b 

3b 

49 

52 

b2 

55 

45 

39 

3b 

42 

50 

4b 

40 

38 

25 

25 

2b 

31 

42 

46 

34 

34 

29 

31 

32 

37 

39 

.4 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

74 

73 

77 

74 

77 

82 

82 

81 

60 

62 

7b 

7b 

7 1 

78 

b3 

51 

48 

51 

49 

55 

57 

55 

5b 

54 

49 

42 

52 

55 

67 

71 

65 

3 

MIN 

40 

4b 

49 

47 

41 

42 

51 

58 

b2 

bO 

54 

43 

41 

61 

51 

46 

45 

33 

29 

30 

32 

43 

50 

48 

37 

35 

34 

33 

34 

38 

43 

8 

MONROE  NLU 

MAX 

66 

74 

73 

77 

74 

75 

81 

81 

80 

78 

79 

74 

74 

70 

7b 

55 

46 

4  7 

49 

4b 

55 

57 

55 

55 

54 

50 

39 

51 

55 

67 

63 

8 

MIN 

3b 

42 

45 

48 

37 

38 

51 

56 

59 

56 

51 

39 

41 

44 

53 

45 

43 

39 

27 

25 

27 

32 

44 

49 

36 

36 

32 

33 

33 

3b 

41 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

70 

74 

74 

77 

75 

77 

81 

80 

80 

78 

79 

75 

76 

bS 

70 

53 

46 

46 

51 

49 

5b 

57 

55 

58 

53 

51 

39 

56 

58 

66 

64 

3 

MIN 

31 

44 

48 

44 

37 

bl 

55 

51 

40 

36 

40 

43 

40 

38 

26 

2b 

29 

31 

42 

48 

35 

34 

29 

30 

42 

3b 

39 

1 

UINNEIELD  2  H 

MAX 

71 

74 

78 

77 

77 

82 

82 

62 

63 

79 

77 

76 

69 

79 

b4 

52 

48 

52 

51 

56 

59 

53 

57 

55 

52 

47 

50 

51 

69 

72 

65 

8 

«          t  t 

MIN 

33 

41 

42 

4b 

35 

38 

48 

53 

54 

53 

48 

38 

34 

59 

51 

44 

42 

39 

24 

23 

26 

41 

47 

49 

36 

35 

29 

30 

26 

31 

39 

9 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

7b 

74 

78 

7b 

82 

62 

81 

79 

73 

b9 

65 

47 

48 

55 

57 

68 

55 

54 

54 

55 

56 

51 

56 

66 

72 

65 

2 

MIN 

33 

4b 

50 

42 

48 

55 

59 

42 

50 

52 

44 

40 

40 

29 

27 

31 

40 

47 

49 

35 

37 

33 

34 

37 

41 

4  1 

EPPS  6  UNU 

MAX 

bB 

75 

73 

75 

74 

73 

78 

75 

76 

77 

79 

74 

75 

72 

78 

57 

49 

47 

48 

50 

52 

5b 

57 

55 

54 

50 

4 1 

49 

53 

bb 

63 

5 

MIN 

40 

4b 

48 

51 

40 

47 

54 

57 

55 

56 

53 

46 

40 

49 

55 

46 

44 

39 

27 

29 

28 

35 

37 

37 

34 

34 

35 

41 

43 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

bS 

73 

73 

7b 

74 

74 

76 

SO 

81 

73 

79 

73 

74 

72 

75 

56 

4  7 

47 

48 

49 

53 

57 

5b 

55 

55 

50 

39 

45 

51 

b2 

63 

1 

MIN 

41 

4b 

48 

52 

41 

47 

53 

57 

60 

55 

52 

47 

41 

49 

53 

45 

39 

39 

30 

28 

31 

37 

44 

48 

35 

37 

34 

35 

34 

38 

43 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

b7 

bS 

72 

75 

74 

73 

80 

81 

SO 

80 

80 

7b 

73 

75 

80 

59 

54 

48 

45 

48 

52 

5B 

58 

58 

55 

52 

59 

66 

64 

5 

MIN 

38 

39 

41 

49 

40 

45 

58 

58 

59 

57 

54 

49 

45 

53 

56 

47 

46 

40 

29 

28 

29 

35 

42 

50 

42 

39 

3(. 

34 

34 

37 

43 

7 

lALLULAH 

MAX 

bB 

73 

72 

77 

74 

75 

60 

81 

SO 

77 

80 

75 

76 

73 

62 

57 

51 

51 

47 

47 

54 

58 

55 

55 

55 

50 

41 

50 

54 

65 

64 

4 

MIN 

37 

42 

47 

48 

38 

44 

53 

5b 

5b 

54 

49 

42 

40 

46 

55 

46 

44 

39 

28 

2b 

2b 

32 

45 

49 

36 

41 

7 

MINNSBORO 

MAX 

bB 

72 

72 

77 

7b 

77 

60 

62 

60 

79 

82 

78 

77 

75 

81 

56 

50 

47 

49 

51 

55 

59 

55 

57 

55 

52 

40 

53 

57 

67 

65 

3 

1st 

MIN 

37 

42 

44 

48 

38 

4b 

53 

58 

59 

56 

50 

41 

37 

38 

55 

46 

45 

40 

27 

2b 

29 

32 

48 

50 

37 

38 

34 

33 

34 

38 

41 

9 

HEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

bS 

76 

72 

7b 

76 

76 

SO 

82 

81 

78 

80 

76 

7b 

71 

74 

55 

4b 

48 

49 

48 

53 

58 

53 

55 

54 

51 

39 

49 

53 

bb 

64 

2 

MIN 

33 

38 

44 

46 

33 

39 

47 

47 

54 

51 

53 

42 

35 

43 

53 

44 

42 

39 

23 

22 

25 

30 

43 

49 

36 

35 

26 

26 

26 

33 

38 

CONVERSE 

MAX 

70 

75 

75 

79 

77 

60 

63 

61 

61 

61 

81 

80 

78 

73 

73 

57 

47 

46 

53 

52 

46 

54 

53 

60 

56 

45 

40 

54 

70 

65 

2 

MIN 

32 

37 

40 

41 

34 

34 

41 

55 

«7 

53 

53 

40 

35 

40 

55 

45 

41 

39 

32 

28 

29 

30 

45 

45 

35 

32 

29 

30 

30 

34 

39 

Q 

LEESVILLE 

MAX 

73 

75 

75 

60 

79 

80 

84 

85 

65 

66 

63 

82 

60 

75 

83 

58 

48 

49 

5b 

56 

5S 

bl 

53 

59 

59 

57 

40 

54 

58 

74 

66 

2 

MIN 

36 

41 

40 

4b 

3b 

40 

49 

55 

55 

53 

52 

40 

39 

48 

57 

47 

43 

41 

28 

27 

28 

37 

47 

47 

44 

38 

30 

28 

29 

34 

4 1 

2 

HANY 

MAX 

71 

73 

74 

78 

70 

70 

71 

74 

80 

83 

82 

80 

79 

73 

79 

5b 

48 

54 

40 

45 

57 

bO 

52 

72 

64 

3 

MIN 

34 

37 

38 

45 

34 

3b 

36 

38 

35 

42 

55 

45 

42 

34 

24 

23 

27 

32 

45 

45 

39 

36 

28 

2b 

28 

31 

36 

0 

NATCHITOCHES 

MAX 

b7 

71 

71 

71 

75 

77 

81 

60 

81 

81 

79 

76 

7b 

71 

76 

57 

48 

46 

51 

47 

53 

57 

50 

55 

54 

54 

38 

51 

56 

b7 

64. 

0 

MIN 

3b 

41 

45 

51 

41 

44 

47 

53 

56 

57 

55 

44 

42 

4  7 

5  7 

46 

46 

50 

40 

3  7 

31 

32 

33 

36 

42. 

7 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

71 

73 

72 

79 

72 

78 

81 

81 

83 

64 

79 

80 

76 

74 

83 

59 

57 

48 

55 

55 

57 

59 

55 

59 

bO 

55 

45 

53 

5  7 

71 

67. 

0 
1 

Its 

MIN 

40 

41 

41 

49 

40 

41 

52 

57 

59 

53 

56 

45 

45 

56 

57 

48 

43 

41 

28 

30 

30 

38 

47 

4b 

4b 

38 

29 

31 

31 

35 

43. 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

70 

72 

74 

77 

77 

7b 

82 

81 

82 

63 

82 

60 

75 

75 

82 

61 

50 

50 

53 

53 

56 

bO 

55 

b2 

58 

5b 

41 

54 

58 

70 

66. 

6 

MIN 

39 

41 

45 

48 

39 

43 

55 

57 

57 

55 

56 

44 

44 

52 

59 

4b 

44 

41 

31 

29 

30 

35 

46 

49 

44 

39 

32 

33 

31 

37 

43. 

8ELAH  EIRE  TOHER 

MAX 

70 

72 

74 

76 

77 

77 

82 

62 

81 

81 

80 

80 

76 

76 

81 

58 

46 

47 

50 

bO 

53 

59 

57 

52 

40 

53 

57 

70 

66. 

0 

MIN 

41 

41 

4b 

50 

42 

43 

52 

57 

57 

55 

53 

46 

42 

53 

55 

46 

44 

40 

29 

29 

31 

44 

48 

50 

41 

38 

31 

33 

34 

3b 

4  3 . 

6 

BOrCE  3  UNU 

MAX 

70 

7b 

71 

77 

77 

7b 

81 

80 

82 

82 

81 

65 

67 

60 

66 

4b 

52 

5b 

52 

66 

71 

68 

69 

5b 

42 

51 

55 

66 

72 

67. 

3 

MIN 

43 

47 

44 

51 

45 

50 

50 

54 

51 

55 

5b 

49 

46 

61 

53 

45 

40 

37 

31 

30 

34 

47 

50 

44 

39 

35 

32 

33 

42 

47 

44  . 

7 

BUNK  IE 

MAX 

b4 

72 

74 

79 

77 

7b 

62 

61 

81 

85 

78 

80 

75 

77 

82 

64 

63 

50 

51 

50 

55 

56 

5b 

bO 

59 

55 

43 

54 

57 

70 

66. 

9 

MIN 

34 

43 

47 

50 

41 

45 

51 

55 

53 

58 

54 

45 

45 

47 

49 

49 

47 

43 

29 

31 

30 

34 

43 

48 

4b 

40 

33 

34 

35 

38 

43. 

2 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOUING  STATION  INDEX 

DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

GRAND  COTEAU 

MAX 

71 

75 

79 

78 

77 

80 

61 

82 

84 

60 

81 

75 

77 

85 

75 

b3 

b2 

48 

52 

55 

59 

54 

b1 

62 

56 

51 

53 

57 

69 

71 

66 

,4 

MIN 

40 

45 

47 

52 

42 

4b 

55 

5b 

59 

5b 

57 

50 

47 

b7 

58 

50 

4  7 

43 

30 

33 

33 

47 

52 

46 

43 

39 

33 

35 

36 

38 

46 

,  1 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

bB 

71 

74 

77 

75 

7b 

61 

80 

82 

79 

77 

75 

77 

82 

bO 

bO 

49 

48 

49 

54 

60 

55 

59 

58 

52 

41 

54 

57 

be 

65 

4 

MIN 

34 

4b 

4b 

50 

42 

45 

47 

50 

56 

55 

47 

43 

5S 

48 

4b 

4 1 

31 

31 

32 

34 

48 

50 

43 

40 

34 

34 

34 

38 

43 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

bl 

72 

74 

78 

72 

7b 

61 

81 

82 

83 

82 

79 

7b 

7b 

81 

b2 

51 

43 

52 

52 

56 

60 

55 

63 

59 

56 

41 

53 

57 

b9 

66 

6 

MIN 

39 

41 

44 

4e 

40 

42 

53 

55 

54 

55 

54 

44 

49 

49 

b  1 

48 

4b 

42 

30 

29 

29 

37 

49 

48 

45 

39 

31 

34 

35 

4 1 

43 

7 

MAMOU  4  S 

MAX 

72 

72 

78 

77 

7b 

80 

60 

83 

83 

8b 

60 

75 

75 

85 

77 

bO 

55 

53 

53 

54 

60 

55 

b1 

62 

60 

52 

54 

57 

70 

70 

66 

5 

MIN 

44 

50 

50 

55 

45 

51 

5b 

59 

bO 

b3 

59 

49 

50 

b6 

bO 

51 

49 

44 

34 

35 

36 

52 

52 

56 

50 

41 

34 

34 

38 

43 

49 

0 

MELVILLE 

MAX 

6B 

73 

74 

79 

77 

7b 

80 

81 

81 

8b 

60 

79 

73 

75 

83 

75 

b5 

54 

49 

53 

55 

53 

57 

59 

57 

55 

43 

43 

47 

b9 

66 

6 

MIN 

35 

41 

45 

49 

39 

43 

49 

55 

56 

56 

53 

4b 

45 

58 

b3 

51 

51 

43 

29 

31 

29 

33 

48 

42 

45 

41 

34 

35 

31 

33 

43 

8 

NEU  ROADS  5  ESE 

MAX 

f>1 

73 

74 

78 

76 

75 

60 

81 

62 

82 

76 

60 

74 

75 

61 

b5 

55 

48 

52 

56 

61 

5b 

62 

61 

55 

45 

51 

56 

b9 

67 

3 

MIN 

38 

41 

45 

45 

39 

41 

4b 

54 

5b 

54 

5b 

53 

50 

58 

b3 

52 

51 

43 

32 

32 

29 

36 

47 

51 

45 

41 

37 

3b 

32 

3b 

44 

6 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

67 

70 

72 

77 

74 

74 

60 

80 

85 

81 

81 

76 

74 

75 

62 

b2 

b3 

55 

55 

50 

54 

61 

59 

59 

59 

55 

54 

51 

55 

66 

66 

.9 

MIN 

33 

39 

43 

48 

41 

41 

42 

44 

56 

56 

57 

54 

48 

49 

bO 

41 

49 

43 

31 

29 

30 

32 

43 

52 

42 

39 

40 

34 

33 

34 

42 

.9 

OLLA  3  SSU 

MAX 

b9 

72 

71 

77 

75 

75 

62 

61 

61 

81 

80 

77 

7b 

74 

60 

58 

46 

47 

50 

50 

55 

59 

56 

58 

56 

50 

39 

52 

55 

70 

65 

.1 

MIN 

31 

38 

40 

44 

34 

38 

45 

54 

55 

52 

46 

36 

57 

47 

44 

40 

2b 

24 

26 

29 

45 

50 

38 

38 

31 

29 

29 

31 

39 

.3 

UOODMORTH  2  SE 

MAX 

70 

74 

75 

80 

79 

78 

61 

61 

63 

65 

t        >  1 

MIN 

39 

41 

43 

45 

43 

48 

48 

57 

58 

57 

54 

46 

44 

46 

45 

44 

4 1 

30 

30 

30 

43 

46 

45 

36 

31 

31 

30 

38 

42 

.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

70 

74 

7b 

81 

76 

7b 

79 

81 

82 

63 

78 

79 

75 

75 

83 

74 

70 

4b 

54 

59 

63 

52 

59 

60 

55 

54 

53 

57 

70 

68 

.8 

MIN 

37 

41 

47 

46 

40 

40 

42 

47 

52 

53 

53 

51 

49 

5b 

bb 

55 

5b 

44 

29 

30 

31 

31 

46 

50 

44 

42 

35 

32 

29 

33 

43 

.6 

BATON  nOUGE  USD  AP 

MAX 

bt 

73 

77 

7b 

74 

78 

79 

81 

81 

78 

78 

71 

73 

81 

b7 

b5 

70 

50 

53 

56 

60 

54 

62 

61 

55 

46 

50 

55 

66 

69 

67 

.0 

MIN 

3'? 

42 

4b 

48 

42 

43 

50 

51 

55 

54 

53 

50 

47 

bb 

5b 

54 

4  7 

35 

32 

33 

33 

47 

50 

43 

45 

39 

38 

3b 

35 

35 

44 

.8 

eOGALUSA 

MAX 

72 

73 

75 

80 

76 

73 

77 

79 

81 

64 

79 

80 

73 

7b 

79 

77 

72 

73 

47 

52 

59 

64 

53 

60 

57 

52 

54 

51 

55 

67 

66 

.4 

MIN 

3G 

41 

47 

47 

40 

40 

41 

49 

50 

51 

50 

48 

48 

53 

b4 

59 

5*? 

44 

29 

30 

26 

29 

46 

50 

47 

40 

35 

33 

31 

31 

43 

.2 

CLINTON  5  SE 

MAX 

b"i 

72 

75 

78 

75 

74 

78 

79 

80 

82 

79 

79 

73 

75 

83 

b7 

bS 

57 

47 

52 

57 

62 

54 

59 

60 

54 

47 

52 

55 

67 

67 

0 

MIN 

37 

38 

44 

47 

40 

40 

48 

52 

53 

52 

5b 

49 

48 

55 

bO 

51 

51 

43 

30 

31 

30 

36 

42 

49 

45 

40 

33 

33 

31 

32 

43 

3 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

73 

75 

79 

79 

75 

75 

77 

79 

82 

79 

78 

70 

77 

80 

78 

71 

71 

55 

54 

59 

61 

56 

60 

62 

53 

57 

52 

57 

68 

69 

b8 

6 

MIN 

3G 

41 

47 

48 

39 

39 

43 

48 

51 

50 

51 

51 

43 

b8 

b5 

bO 

54 

44 

28 

30 

29 

45 

49 

47 

44 

43 

3b 

33 

29 

31 

44 

1 

FRANKLINTON  3  SU 

MAX 

72 

74 

80 

77 

73 

77 

80 

81 

81 

78 

79 

72 

74 

78 

74 

b3 

71 

50 

55 

58 

63 

51 

56 

54 

52 

54 

51 

56 

68 

71 

67 

5 

MIN 

3b 

42 

4b 

4b 

39 

40 

44 

49 

50 

50 

50 

45 

45 

b3 

bO 

5b 

45 

32 

30 

30 

29 

47 

48 

47 

43 

40 

34 

31 

29 

31 

42 

b 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

bB 

b9 

71 

78 

78 

73 

74 

7b 

78 

79 

77 

75 

70 

77 

79 

77 

70 

b5 

53 

51 

55 

59 

54 

59 

60 

54 

55 

50 

55 

64 

bb 

8 

MIN 

3b 

41 

4b 

47 

39 

40 

44 

48 

53 

51 

50 

50 

4b 

53 

b7 

5b 

5b 

44 

29 

30 

29 

46 

42 

47 

41 

42 

34 

32 

30 

33 

43 

4 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIA 

MAX 

b1 

70 

75 

79 

77 

74 

79 

80 

62 

83 

79 

76 

71 

74 

65 

bb 

70 

57 

49 

53 

57 

61 

55 

63 

62 

56 

49 

53 

67 

66 

b8 

0 

MIN 

37 

42 

58 

56 

40 

41 

50 

49 

50 

52 

59 

49 

49 

bO 

b4 

55 

55 

44 

30 

31 

30 

44 

42 

52 

43 

43 

37 

34 

32 

34 

45 

5 

SLIDELL  MSFO 

MAX 

70 

72 

7b 

80 

81 

75 

7b 

78 

60 

82 

81 

81 

72 

77 

79 

80 

71 

74 

46 

55 

59 

62 

56 

68 

65 

54 

50 

53 

5b 

66 

b9 

2 

t         t  t 

MIN 

39 

4b 

50 

54 

43 

42 

4b 

51 

52 

51 

54 

50 

52 

b  1 

b4 

b2 

bl 

45 

30 

33 

32 

3b 

49 

49 

47 

43 

38 

3b 

34 

35 

4b 

2 

SOUTHUEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

bb 

b9 

73 

80 

76 

75 

79 

79 

82 

82 

81 

81 

74 

77 

82 

b7 

b2 

52 

54 

52 

55 

57 

59 

63 

62 

57 

42 

53 

58 

66 

b7 

3 

MIN 

38 

44 

4b 

50 

42 

44 

51 

55 

56 

55 

57 

51 

50 

57 

b3 

51 

48 

42 

32 

33 

34 

41 

52 

46 

45 

41 

33 

34 

35 

40 

45 

7 

OE  QUINCY  4  N 

MAX 

70 

72 

75 

79 

80 

77 

80 

80 

82 

84 

80 

83 

83 

75 

58 

54 

53 

58 

56 

61 

60 

55 

44 

49 

bO 

68 

3 

MIN 

35 

40 

40 

49 

37 

42 

50 

53 

52 

55 

56 

44 

40 

45 

54 

41 

40 

28 

30 

29 

35 

48 

42 

40 

34 

29 

31 

41 

5 

DE  R I  DOER 

MAX 

72 

74 

74 

79 

77 

78 

81 

81 

85 

84 

80 

81 

78 

74 

86 

b3 

4g 

49 

bO 

54 

57 

b2 

54 

59 

59 

55 

44 

54 

59 

74 

67 

<) 

MIN 

32 

33 

43 

4b 

43 

44 

4b 

53 

54 

5b 

5b 

47 

46 

50 

56 

46 

44 

41 

31 

32 

33 

3b 

47 

48 

47 

39 

34 

33 

34 

''^ 

43 

0 

ELIZABETH 

MAX 

73 

72 

74 

76 

77 

76 

80 

81 

82 

84 

79 

80 

74 

75 

83 

74 

b1 

49 

53 

52 

57 

59 

56 

64 

62 

54 

43 

54 

59 

72 

68 

0 

MIN 

35 

39 

44 

49 

39 

44 

47 

49 

51 

54 

57 

44 

42 

52 

59 

53 

45 

42 

30 

30 

30 

43 

50 

46 

43 

35 

30 

31 

32 

■'^ 

42 

6 

HACKBERRT  B  SSU 

MAX 

bB 

b9 

73 

76 

79 

7b 

79 

80 

80 

81 

79 

80 

72 

74 

80 

b4 

53 

51 

53 

53 

55 

51 

56 

61 

61 

56 

44 

53 

58 

66 

1 

MIN 

42 

51 

50 

57 

49 

54 

bl 

b5 

b8 

bO 

b5 

5b 

55 

59 

bO 

51 

45 

42 

37 

39 

36 

44 

49 

46 

47 

41 

31 

34 

36 

49 

5 

JENNINGS 

MAX 

b8 

70 

75 

76 

77 

75 

79 

81 

82 

85 

78 

79 

72 

74 

84 

be 

55 

50 

52 

52 

55 

57 

57 

64 

61 

57 

43 

52 

57 

69 

66 

9 

MIN 

40 

4b 

4b 

51 

41 

46 

50 

55 

bO 

56 

59 

51 

49 

5b 

b2 

50 

47 

42 

30 

33 

31 

3b 

48 

46 

46 

39 

32 

32 

37 

45 

4 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

MAX 

b<J 

73 

77 

76 

7b 

78 

77 

80 

81 

7b 

81 

72 

75 

81 

b5 

54 

50 

53 

53 

5b 

56 

55 

65 

60 

56 

43 

53 

61 

b6 

71 

66 

4 

MIN 

41 

4b 

4b 

50 

44 

46 

5b 

5b 

58 

59 

55 

48 

47 

b5 

54 

50 

43 

37 

32 

35 

33 

48 

50 

45 

42 

38 

32 

34 

3b 

39 

45 

6 

OBERLIN  EIRE  TOUER 

MAX 

71 

74 

74 

80 

79 

79 

83 

82 

83 

85 

80 

80 

75 

7b 

83 

b5 

52 

50 

54 

55 

57 

bO 

56 

66 

61 

56 

42 

55 

bO 

72 

68 

2 

MIN 

39 

41 

45 

50 

40 

43 

54 

5b 

57 

57 

5b 

45 

42 

5b 

bO 

49 

45 

41 

29 

29 

29 

4b 

46 

45 

43 

40 

31 

31 

3' 

36 

43 

6 

ROCKEFELLER  Ul  REFUGE 

MAX 

bS 

71 

75 

80 

79 

7b 

78 

78 

61 

84 

79 

80 

73 

75 

83 

bb 

b2 

51 

51 

54 

57 

59 

62 

62 

59 

44 

55 

b4 

69 

68 

1 

MIN 

40 

51 

50 

54 

47 

50 

51 

b1 

b2 

58 

59 

50 

46 

55 

b3 

53 

4*) 

42 

34 

34 

37 

47 

46 

47 

41 

33 

33 

4  1 

4b 

47 

7 

VERMILION  LOCK 

MAX 

b8 

71 

72 

79 

79 

7b 

80 

Bb 

80 

90 

81 

80 

81 

80 

70 

51 

53 

56 

57 

56 

64 

65 

60 

56 

57 

67 

69 

<) 

til 

MIN 

39 

45 

49 

49 

42 

43 

47 

57 

b3 

54 

55 

48 

46 

49 

56 

49 

49 

44 

32 

32 

34 

40 

47 

50 

42 

40 

34 

36 

36 

39 

45 

1 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

73 

78 

78 

78 

73 

77 

80 

82 

82 

60 

76 

71 

74 

83 

bb 

70 

59 

49 

53 

5b 

59 

55 

61 

62 

57 

51 

53 

57 

63 

67 

5 

MIN 

43 

44 

47 

41 

47 

43 

50 

54 

57 

53 

57 

51 

52 

57 

b4 

55 

5b 

42 

32 

30 

33 

39 

47 

47 

41 

41 

3b 

33 

32 

35 

45 

3 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

b9 

72 

80 

78 

74 

78 

60 

61 

62 

60 

60 

70 

76 

85 

70 

72 

74 

53 

58 

58 

56 

69 

66 

59 

49 

52 

56 

b7 

71 

69 

Q 

MIN 

39 

47 

52 

49 

44 

47 

57 

5b 

bO 

55 

59 

49 

52 

b7 

56 

5b 

4b 

3b 

31 

33 

35 

49 

53 

45 

44 

38 

35 

35 

35 

34 

46 

5 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

bB 

b9 

71 

79 

79 

75 

78 

79 

80 

62 

60 

79 

70 

7b 

84 

b7 

71 

57 

50 

52 

58 

57 

55 

63 

63 

58 

4b 

52 

5b 

66 

67 

4 

MIN 

37 

44 

48 

50 

44 

44 

4b 

54 

58 

54 

5b 

54 

51 

57 

b4 

55 

52 

43 

30 

31 

32 

37 

47 

49 

44 

42 

34 

34 

34 

36 

45 

4 

LAFATETTE  FAA  AP 

MAX 

70 

71 

7b 

7b 

74 

79 

79 

80 

80 

79 

79 

71 

74 

83 

b8 

b5 

b8 

49 

51 

55 

58 

56 

62 

62 

58 

44 

51 

57 

bb 

71 

67 

1 

MIN 

44 

49 

51 

54 

47 

4b 

51 

5b 

57 

55 

54 

50 

48 

b7 

55 

54 

44 

3b 

32 

33 

35 

47 

53 

45 

42 

38 

34 

36 

37 

38 

46 

3 

MORGAN  CI  TV 

MAX 

b7 

b9 

7b 

81 

85 

75 

79 

72 

82 

82 

79 

60 

73 

78 

85 

73 

71 

b4 

50 

54 

56 

51 

60 

65 

66 

b8 

52 

53 

58 

68 

69 

1 

HIN 

41 

45 

49 

52 

43 

42 

44 

4B 

53 

52 

57 

49 

53 

5b 

b2 

55 

5b 

40 

33 

33 

33 

33 

45 

47 

44 

44 

33 

33 

32 

34 

44 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEI 

75 

74 

62 

80 

72 

60 

79 

76 

63 

7b 

84 

78 

82 

85 

7b 

72 

5b 

50 

53 

58 

56 

57 

b5 

b5 

bO 

bl 

56 

62 

b5 

b9. 

50 

49 

52 

44 

51 

bO 

53 

50 

46 

57 

41 

50 

53 

50 

52 

43 

32 

35 

38 

42 

46 

54 

52 

42 

40 

47. 

78 

7b 

71 

72 

77 

77 

7b 

73 

71 

b9 

74 

78 

7b 

72 

7b 

bl 

50 

54 

57 

b2 

7 1 

b3 

56 

b8 

53 

55 

65 

b9 

b7. 

52 

b2 

59 

55 

52 

53 

58 

57 

5b 

b4 

b5 

b5 

b9 

b2 

b5 

55 

47 

43 

4b 

44 

53 

56 

5b 

53 

4b 

39 

39 

38 

41 

53. 

bB 

74 

79 

75 

70 

74 

77 

77 

7  7 

74 

75 

70 

75 

76 

74 

73 

74 

53 

52 

57 

b5 

70 

70 

62 

bl 

66 

53 

53 

64 

b8. 

55 

bO 

b1 

59 

57 

59 

bO 

b1 

b2 

bl 

b5 

bb 

b5 

b4 

b5 

b5 

50 

44 

45 

4b 

50 

55 

55 

45 

50 

42 

42 

45 

48 

55. 

69 

7 1 

79 

77 

73 

79 

79 

62 

78 

73 

7b 

b8 

73 

60 

70 

73 

bO 

56 

54 

bO 

58 

59 

b2 

62 

56 

53 

54 

57 

57 

b7 . 

51 

52 

5b 

47 

48 

49 

55 

56 

56 

53 

54 

5b 

b7 

56 

5b 

45 

35 

34 

35 

40 

47 

47 

50 

49 

40 

37 

3b 

37 

48. 

b^ 

74 

79 

79 

74 

7b 

79 

61 

79 

78 

77 

70 

74 

83 

79 

74 

b7 

49 

53 

57 

58 

b9 

b7 

bb 

58 

55 

54 

56 

61 

b8. 

49 

57 

57 

4b 

4b 

4b 

5b 

5b 

5b 

b2 

5b 

59 

59 

b4 

b4 

b5 

4b 

34 

35 

35 

45 

54 

50 

47 

44 

39 

33 

34 

36 

49. 

70 

75 

60 

60 

73 

79 

60 

61 

81 

77 

77 

b6 

7b 

64 

77 

73 

bb 

48 

55 

56 

57 

b9 

b7 

bb 

56 

54 

53 

57 

69 

b9. 

45 

53 

5b 

43 

45 

50 

55 

53 

53 

b2 

5b 

58 

bl 

bb 

b2 

b3 

45 

33 

35 

3b 

43 

51 

52 

46 

45 

39 

36 

34 

35 

48. 

72 

60 

62 

75 

79 

80 

81 

62 

79 

77 

70 

7b 

83 

81 

73 

75 

52 

53 

57 

59 

57 

b6 

b5 

56 

57 

54 

56 

69 

71 

b9. 

4B 

54 

5b 

45 

45 

53 

5b 

55 

53 

b4 

bO 

bl 

70 

b4 

b5 

52 

45 

41 

38 

41 

47 

57 

47 

46 

42 

41 

39 

36 

37 

50. 

75 

63 

62 

77 

60 

62 

83 

83 

82 

81 

70 

79 

64 

62 

75 

78 

55 

5b 

bO 

b3 

bl 

73 

b6 

59 

bl 

57 

61 

71 

75 

72. 

54 

59 

b1 

53 

54 

58 

b1 

b2 

b2 

b7 

b2 

b3 

72 

b9 

b7 

55 

47 

43 

42 

45 

55 

bl 

54 

53 

4b 

44 

44 

41 

44 

54. 

74 

60 

60 

80 

79 

79 

82 

61 

80 

76 

73 

75 

81 

79 

7b 

72 

b2 

55 

58 

56 

5b 

b6 

b5 

b2 

55 

53 

57 

68 

70 

70. 

4b 

53 

55 

44 

43 

47 

51 

52 

51 

56 

52 

49 

b7 

b4 

bl 

57 

44 

32 

32 

33 

43 

52 

49 

41 

43 

38 

37 

38 

35 

4b. 

71 

76 

78 

75 

75 

79 

81 

78 

7b 

74 

b9 

74 

79 

77 

72 

7b 

bl 

51 

5b 

57 

70 

71 

b5 

58 

59 

55 

58 

64 

70 

b9. 

43 

47 

47 

51 

47 

47 

50 

52 

55 

bl 

59 

bO 

bl 

bl 

b2 

59 

45 

38 

39 

36 

45 

55 

52 

47 

4b 

36 

34 

32 

3b 

46. 

70 

70 

80 

80 

74 

78 

76 

80 

82 

77 

74 

b7 

75 

79 

79 

79 

70 

46 

53 

5b 

bO 

bO 

b2 

b2 

57 

72 

70. 

49 

50 

49 

4b 

45 

47 

55 

5b 

54 

57 

52 

54 

54 

bl 

bl 

4b 

33 

33 

35 

38 

42 

41 

43 

35 

35 

40 

40 

4b. 

72 

79 

78 

74 

7b 

82 

61 

60 

80 

72 

be 

72 

79 

74 

7b 

bO 

52 

5b 

56 

58 

70 

b4 

bO 

58 

57 

57 

65 

b6 

b6. 

HIU  IBERIA  5  NU 

SOUTHEAST  0 
800THV1LLE  WSCMO  CI 
DELTA-BRETON  Ul  REF 
DONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEU  ORLEANS  HSCMO  AP 
N  0  AD60N  USFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


62  60 
54  45 


80  82 
54  54 


84  77 
53  54 


77  65 
bl 


77  71 
b2  bl 


55  59 
35  35 


45    39  39 


b5  60 
44  46 


58  69 
41  43 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1980 


X 

DAY 

OF  MONTH 

STATION 

a. 

er 

S 

•- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CALHOUN  EXP  STATION 

(INI 

4 

MAX 

b3 

66 

66 

68 

68 

68 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

69 

66 

68 

63 

57 

53 

55 

53 

56 

55 

53 

57 

55 

5b 

49 

53 

53 

57 

61 

9 

MIN 

53 

55 

56 

5b 

56 

56 

59 

62 

5^ 

b  1 

5^ 

57 

57 

62 

57 

53 

5^ 

51 

4^ 

46 

48 

5C 

5C 

4C 

47 

4b 

45 

45 

53 

4 

CLINTON  5  SE 

I  I N ) 

4 

MAX 

b2 

64 

65 

68 

69 

69 

70 

73 

73 

74 

73 

73 

69 

67 

73 

69 

b3 

64 

56 

55 

56 

5b 

53 

57 

58 

54 

51 

53 

53 

56 

63 

2 

MIN 

52 

54 

56 

58 

58 

56 

57 

59 

b2 

63 

b2 

bO 

bO 

63 

b1 

56 

52 

4^ 

48 

4  7 

52 

53 

54 

51 

4c 

4G 

47 

4b 

55 

5 

CROHLET  EXP  STATION 

I  INI 

4 

MAX 

72 

66 

73 

76 

76 

76 

76 

76 

80 

61 

60 

78 

71 

70 

85 

71 

b4 

59 

57 

61 

62 

bO 

57 

64 

64 

bl 

50 

60 

61 

bb 

68 

.5 

HIN 

48 

52 

53 

55 

55 

54 

57 

bO 

63 

64 

b4 

bO 

bO 

59 

b6 

61 

58 

5^ 

4fa 

45 

4b 

47 

53 

55 

52 

49 

4 1 

4 1 

42 

45 

53 

5 

HOUMA 

1  IN  1 

4 

MAX 

(>1 

62 

66 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

69 

73 

64 

bb 

75 

71 

b8 

67 

54 

58 

bO 

5b 

58 

62 

62 

5b 

55 

53 

53 

55 

64 

3 

MIN 

50 

50 

54 

56 

56 

55 

55 

57 

59 

59 

bO 

60 

59 

59 

bb 

66 

b6 

54 

46 

48 

4b 

47 

52 

5b 

52 

51 

47 

43 

42 

42 

53 

8 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  1 N  1 

4 

MAX 

66 

67 

68 

71 

70 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

74 

71 

66 

75 

71 

66 

61 

5b 

55 

55 

54 

57 

59 

59 

57 

53 

53 

54 

5b 

64 

5 

MIN 

53 

58 

59 

60 

61 

60 

60 

65 

65 

67 

69 

65 

63 

62 

66 

65 

59 

56 

50 

49 

49 

47 

53 

57 

5b 

53 

46 

46 

46 

4b 

57 

2 

RED  RIV  VALLET  EXP  STA 

(INI 

4 

MAX 

68 

68 

66 

72 

71 

70 

71 

72 

75 

76 

75 

73 

72 

67 

65 

61 

55 

51 

58 

56 

58 

57 

51 

54 

55 

57 

45 

53 

53 

60 

62 

6 

MIN 

54 

50 

53 

53 

52 

52 

52 

56 

60 

61 

61 

56 

55 

54 

59 

54 

50 

46 

46 

46 

45 

44 

47 

49 

48 

45 

41 

40 

41 

41 

50 

4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 

61 

62 

63 

68 

68 

67 

69 

71 

71 

73 

74 

73 

70 

67 

72 

66 

61 

57 

51 

51 

52 

52 

52 

55 

55 

55 

55 

49 

52 

55 

61 

6 

MIN 

4S 

52 

53 

56 

56 

56 

56 

62 

63 

64 

65 

62 

60 

60 

65 

60 

57 

51 

44 

44 

42 

43 

45 

52 

51 

48 

44 

44 

44 

44 

53 

1 

UINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 

62 

62 

62 

68 

69 

66 

69 

70 

71 

70 

72 

71 

66 

64 

70 

63 

55 

52 

52 

51 

53 

52 

50 

55 

54 

55 

47 

52 

53 

55 

60 

5 

MIN 

45 

48 

52 

54 

53 

53 

55 

56 

56 

62 

60 

5b 

54 

54 

63 

55 

52 

50 

42 

41 

4t 

40 

47 

47 

49 

47 

44 

43 

42 

41 

50 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  NIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

^  cr  o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHNESI  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  SIA 

EVAP 
UIND 

.01 
3 

.10 
b 

.08 
10 

.O'i 
17 

.14 
14 

.14 
2b 

.15 
31 

.21 
80 

.lb 
85 

.07 
IS 

.10 

27 

.21 
44 

.17 
36 

.08 
4S 

.00 
24 

.03 
38 

.02 
42 

.02 
74 

18 

15 

14 

.05 
23 

.03 
34 

.oc 
i; 

.03 
32 

.07 
54 

bC 

73 

3' 

.Ob 
16 

2.b3B 
1017 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
UINO 

.11 

b 

.08 

1 

.Ob 

1 

.  1  1 
10 

.lb 
24 

.  1 1 
7 

.12 
1 

.14 
30 

.  1 1 
17 

.OS 
10 

.08 

5 

.15 
8 

.10 
b 

S 

.03 
27 

.03 
77 

.07 
55 

.03 
57 

- 

24 

7 

7 

.02 
b 

.04 
8 

.02 
2C 

.04 
50 

.OS 
bO 

1 

47 

.04 
22 

.OS 
25 

.Ob 
12 

2.28B 
b4  7 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UIND 

.07 
14 

.05 
8 

.08 
14 

.12 
2b 

.13 
34 

.14 
35 

.17 
83 

.20 
89 

.13 
83 

.12 
31 

.13 
4b 

.18 
4S 

.14 
30 

.08 
28 

.Ob 
48 

.Ob 
IIS 

.00 
77 

.05 
100 

38 

24 

IS 

41 

42 

.01 
35 

.05 
84 

.12 
108 

1  1 1 

.07 
bb 

.Ob 
34 

.10 
lb 

2. SOB 
1532 

til 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 

.13 
27 
88 
42 

.07 
10 
70 
50 

.10 
10 
74 
55 

.01 
10 
82 
5b 

.f) 
4b 
81 
4'i 

.15 
24 

77 
50 

.14 
31 
80 
5b 

.Ob 
52 
82 
57 

.30 
12 
83 
55 

.Ob 
2b 
SO 
bO 

.10 
3b 
80 
5S 

.11 
43 
81 
51 

.OS 
b7 
71 
52 

.08 
1 1 1 
71 
53 

.11 
44 
85 
b8 

.Ob 
8b 
70 
58 

.02 
75 
b8 
58 

.14 
S8 
b5 
4b 

.04 
bS 
51 
3S 

.08 
32 
5S 
3S 

.08 
23 
b2 
40 

.07 
28 
bO 
42 

74 
55 
4S 

.Ob 
3S 
b3 
54 

.07 
b8 
bb 
50 

.  1 1 
10b 
bO 
45 

.01 
102 
49 
3S 

.10 
35 
5S 
40 

.10 
35 
bO 
40 

.OS 
22 
b7 
45 

2. SIB 
144S 
70.3 
4S.S 

SOUTHEAST  01 

HOUMA 

EVAP 
UIND 

.14 
20 

.OS 
lb 

.Ob 
lb 

.11 
1 1 

.15 
24 

.12 
lb 

.  1 1 
1 1 

.13 

27 

.OS 
15 

.07 
14 

.10 
35 

.22 
53 

.10 
73 

.Ob 
SI 

.12 
22 

.11 
43 

.01 
bS 

.13 
bS 

.02 
35 

.OS 
18 

.Ob 
20 

.OS 
28 

.04 
b5 

.03 
25 

.04 
28 

Sb 

.07 
7S 

.01 
3S 

.13 
32 

.07 
lb 

2.bbB 
1  tOb 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNONFALL  AND  SNON  ON  GROUND  ^ouisun. 


CT4  T  t  nw 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t         S  I 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

MINDEN 

PLAIN  DEALING 
SHREVEPORT  USO  AP 

It* 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 
MONROE  EAA  AP 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
HlNNflELD  2  U 

■       <  ■ 

HEST  CENTRAL  04 

CONVERSE 
MANY 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 
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SNOWFALL 
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C  T  A  T  T  n  M 
D  1  A  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  II M  T  V 
L  U  U  N  1  1 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcrD\/rD 

CL 

tVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

UdoLHVLH 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

29 

58 

92  08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

2b 

90  03 

30 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

31 

1  9 

92  28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

Ob 

TANGIPAHOA 

30 

43 

90  30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

32 

53 

93  00 

350 

1  P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

AbHLANU   ^  3 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93  Ob 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

04t>2 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

35 

91  10 

80 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

32 

47 

91  54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

054b 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

33 

91  03 

b5 

8A 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

32 

91  08 

b4 

MID 

MID 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

22 

91  01 

25 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

05b5 

08 

IBERVILLE 

30 

08 

91  19 

1  5 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

Ofel  7 

05 

EVANGELINE 

30 

48 

92  35 

1  05 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0fc39 

05 

LA  SALLE 

31 

38 

92  1 1 

200 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

BETHANY 

078b 

01 

CADDO 

32 

23 

94  03 

370 

8A 

NORMAN  G  ALEXANDER 

D 1 LNV 1 LLt    J  Nt 

0800 

02 

BIENVILLE 

32 

22 

92  5b 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

32 

42 

93  31 

2b0 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BOGALUSA 

0945 

Ob 

WASHINGTON 

30 

4  7 

89  52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1 157 

09 

PLAQUEMINES 

29 

20 

89  24 

0 

MID 

MID 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

31 

23 

92  43 

1 1 0 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNKIE 

1 287 

05 

AVOYELLES 

30 

57 

92  1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  3b5 

08 

ST  MARTIN 

30 

1  7 

91  41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARD  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

32 

31 

92  20 

1  80 

8A 

8A 

3ACGH 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  5b5 

08 

IBERVILLE 

30 

1  2 

91  07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON 

1  891 

Ob 

E  FELICIANA 

30 

52 

91  01 

1 80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

LL 1 N 1  UN  b  bt 

1899 

Ob 

L  FELICIANA 

30 

48 

90  58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

32 

10 

92  Ob 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

31 

45 

93  42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

32 

49 

93  25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

Ob 

ST  TAMMANY 

30 

32 

90  07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

30 

1  5 

92  22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

29 

1  3 

89  1  b 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

Ob 

LIVINGSTON 

30 

28 

90  58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

DE  QUINCY  4  N 

23b1 

07 

BEAUREGARD 

30 

31 

93  2b 

95 

8A 

8A 

1^ 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

23b7 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93  1  8 

1  80 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

UUNALUbUNV 1 LLL 

2534 

09 

AbLENS 1  ON 

30 

07 

90  59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92  48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  fe  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

32 

37 

91  34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

30 

29 

92  2b 

50 

7A 

ROYNE  H  FONTENOT 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

29 

49 

91  33 

1  2 

M I D 

MID 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  2 

3322 

Ob 

WASHINGTON 

30 

51 

90  1  0 

1  45 

8A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

Ob 

WASHINGTON 

30 

49 

90  1 1 

1  45 

MID 

MID 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

29 

2b 

90  1  8 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3b57 

01 

DE  SOTO 

32 

1  2 

93  50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAMISON 

GONZALES 

3fe95 

09 

ASCENSION 

30 

1  4 

90  54 

1  0 

7A 

0 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

rriDIIM    CTDC  TflllCD 
bUnUn   r Int  lUWtn 

3741 

04 

NA  1  LH 1  1  ULHES 

31 

25 

92  54 

3bO 

1  P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

30 

2b 

92  02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

31 

48 

93  Ob 

1  50 

7A 

CLINTON  JONES 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

29 

1  4 

90  00 

2 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

38b4 

Ob 

ST  HELENA 

30 

50 

90  40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

38b7 

Ob 

E  BATON  ROUG 

30 

34 

90  59 

bO 

7A 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

32 

25 

94  00 

350 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

29 

53 

93  25 

b 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

Ob 

TANGIPAHOA 

30 

32 

90  29 

45 

9A 

9A 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

31 

54 

93  21 

125 

8A 

CHARLES  0  WOOD 

nUUULJ  uHnULINo 

4288 

04 

bAb 1 Nt 

31 

22 

93  23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

32 

45 

93  04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

32 

53 

93  53 

200 

8A 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

29 

35 

90  44 

15 

8A 

8A  i 

!A  GH 

USDA-SUGARCANE  FED  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4b74 

08 

IBERIA 

29 

57 

91  43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

30 

12 

92  40 

25 

8A 

8A 

C  H 

DOUGLAS  E  HOLLIER 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

32 

13 

92  42 

320 

IP 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

JONESVILLE  LOCKS 

4^39 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91  51 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

481b 

01 

CADDO 

32 

21 

93  50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

Ob 

TANGIPAHOA 

30 

5b 

90  31 

220 

8A 

MRS  NICK  SALADINO 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92  54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

32 

25 

93  28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

30 

13 

92  01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

502b 

08 

LAFAYETTE 

30 

12 

91  59 

38 

MID 

MID 

H 

FAA 
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STATION 
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DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

UJ 

o 

z 
o 
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OBSERVER 

a. 

UJ 

PRECIP. 

SPECIAL 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

r  ft  1  r  A  c  1  c  1 1 
L  ALL Ad  1 1 U 

30 

1 5 

93 

1  3 

5 

8A 

U   b   LUnrb   Ur  tNullNttno 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

r  A 1  r  A  c  I  r  1 1 
L  AL  L  Ab 1 1 U 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

MftTi    urATuro  crouirr 
nIAIL    WtAlntn  btnVlLt 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

TACT     TADDm  t 

t Ab 1  LflnnULL 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

1  A  Dniico  s   1  iruT  rn 
LA    rUWtn   6    LluHl  LU 

LEESV I LLE 

52b6 

04 

\/  r  D  M  n  M 
V  t  HNUN 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

lAMCC     M    Mill  CD 

JAntb  n  nILLtn 

LIVERPOOL  3  ENE 

5430 

06 

ST  HELENA 

30 

56 

90 

38 

250 

8A 

CLIFTON  SMITH 

LIVINGSTON 

5438 

06 

LIVINGSTON 

30 

30 

90 

45 

40 

8A 

JOHNNY  SZANYl 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

Ut   bU  1  U 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

CnilTuCDM    Kl.'TllOftI      C  tiC     C  H 

bUUIHtnIN   N/tlUnML    uMb  LU 

LONGV  ILLE 

5584 

07 

DrrtiiDrrAon 
bt AUntuflHU 

30 

36 

93 

1  4 

1 1  4 

7A 

rorn  orrurc  id 
r  ntU   ntt  Vtb  Jn 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5&20 

06 

t  DH 1  UN  HUUu 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

(CM    APD!     rvD  CTATTHW 

LbU   Abnl    tXH   b 1  A  1  1  UN 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

D  A  n  T  n  r  c 

31 

1 1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

iCll    nrAhl    iCC     ATDT  tmtd 
LbU   UtAN   Ltt    Abnl  LNIn 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

r  u  A  M  r  r  1  I  M  r 
tVANULLiNt 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDAMCmUTIWrWTAl     C    D  C 
InANbLUNIiNLNIAL    U    r  L 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

n  c   c  n  T  n 
Ut   bU  1  U 

32 

01 

93 

44 

375 

7A 

H 

btiNNt  II    b  1  n ANbt 

MANY 

5892 

04 

C  A  D  T  M  C 

bAH 1 Nt 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

HUbtn 1    n   btN 1 n  T 

MAR  ION 

5908 

02 

UNION 

32 

54 

92 

15 

1  90 

8A 

Tnilkl    nC  MADTHM 

1  UWN   Ur    PIAH  1  UN 

MARKSV  ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

32 

06 

93 

14 

270 

IP 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

fcl  17 

05 

C  T     1    A  MPl  D  V 

b 1    L  ANUn  T 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MDC    DllTU    T  urQCDT 
nnb   nUIH    1  ntbtnl 

MERMENTAU 

fc142 

07 

A  r  A  n  T  A 
At  AU  i  A 

30 

1 1 

92 

35 

16 

8A 

new  MIC      1  DDflllCCADn 
UtNNlb   J  bnUUbbAnU 

MINDEN 

fe244 

01 

1  ir  D c  T r  D 

32 

35 

93 

1  7 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MllkliriOAl      DDllCO    Dl  ftMT 

nUNlLlrAL    rUWtn  KLANI 

MITTIE  2  SE 

fe271 

07 

ALLEN 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8A 

Moc   ni  1  ic    M  MAunrrrv 
nnb   ULLlh    n   nAHAr r t T 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

n  1 1 A  r  u  T  T  A 
UU ALH 1  1  A 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

r  ft  ft 
r  MM 

MONROE  NLU 

6314 

02 

m  1  A  ru  T  T  A 

UUALH  1  i  A 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

MflDTuCACT     1    A  IIMI\/rDCITV 

NUnlHLAbl    LA  UNlVtnbllT 

MOORINGSPORT  1  N 

6364 

01 

r  A  n  n  n 
L  AUUU 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

cniiTuiircTrDM  ci  cr  rn 
bUUIHWtbltnN   LLLL  LU 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

C  T     M  A  D  V 

b  1    rlAn  T 

29 

41 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

c 

U   b   LUnKb   Ur  LNblNLtnb 

NATCH! TOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

31 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

R 

6660 

09 

rrrrrDcriM 
Jtr  r  LHbUN 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

MATI       IICATUCQ     CCD  \/  IPC 

NAIL   WtAlHtn  btnVlLt 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

nor  c  A  M  c 
UHLt ANb 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

klATi       IITATUCD     CCD  \/  IPC 

NAIL   WtAlHhn  bcHVlLL 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

n  D 1  r  A  M  c 
UHLh  ANb 

29 

56 

90 

02 

2 

1  2M 

Clip     Akin    tlATCD  DriAon 

bWb   ANU  WAItn  bUAnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

not  C  A  KIC 
UHLt ANb 

30 

04 

89 

58 

0 

1  2M 

Clip     Akin    IIATCD  DriADn 
bWb    ANU   WAItn  bUAnU 

NEW  ORLEANS  WATER  PLT 

R 

6669 

09 

UHLt ANb 

29 

57 

90 

08 

22 

1  2M 

Clip     Akin    IIATCD  DHADn 

bWb   ANU  WAItn  bUAnU 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

n  □  1  C  A  M  c 

UHLt ANb 

29 

57 

90 

04 

5 

1  2M 

CMP     Akin     IIATCD  DOADn 

bWb    ANU   WAItn  bUAnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

DDI  r  A  Kl  C 

UHLt ANb 

29 

59 

90 

01 

1  0 

1  2M 

CllP     Akin     IIATCD  DOADn 

bWb    ANU   WAItn  bUAHU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

n  □  1  C  A  M  c 

UHLt ANb 

29 

59 

90 

04 

1  2 

1  2M 

ciip    Akin   IIATCD  onAon 
bWb   ANU  WAItn  bUAnU 

NEW  ORLEANS  D  P  S  b 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

29 

59 

90 

07 

0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

A  (  1  C  kl 

ALL  t  N 

30 

49 

92 

41 

100 

7A 

PDccn    mki  cc 
LnttU  JUNtb 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

Wtb  1  LAnnULL 

32 

51 

91 

26 

1 1  0 

8A 

MDC     iccccc  ncTCDcnki 
rlHb   Jtbbtt   Ht  ItnbUN 

OAKNOLIA 

691 1 

06 

t  rLLlLlANA 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

DCDPV    c  nocucD 
r t  HL  T    t    UHt  Ht  n 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

A  1  1  CM 

ALL  t  N 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

1  P 

H 

1    A     nCDT     nC     klATllDAl  DCP 

LA   ULri    Ur    NAIUHAL  ntb 

OLD  RIVER  LOCK 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1S80 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERLINGTON 

STEVENSON  FIRE  TOWER 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THIBODAUX 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA  2 

VINTON 

WATSON  3  ENE 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


8715 
8785 
87S5 
8828 
8831 
8923 
9013 
9319 
9357 
9375 

9480 
9803 
980fc 
9809 
98fc5 
9930 


LIVINGSTON 

OUACHITA 

MOREHOUSE 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 
WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


30  2f> 
32  43 
32  54 
30  51 

30  14 
32  24 
29  48 

29  47 

31  35 

30  12 

30  3b 

31  5fc 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


90  39 

92  05 

91  58 

93  01 
93  23 
91  13 
90  49 


92 
91 


93  35 

90  54 
92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


30 
bO 
150 
1  70 
12 
85 
20 
14 
bO 
19 

b5 
IbO 

80 
220 
lib 

85 


C  H 
CGH 


LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 
LA  POWER  &  LIGHT  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 

CITY  OF  th:booaux  WTR  W 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 

RALPH  E  CLARK  JR 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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LOUISIANA      -      NOVEMBER  1980 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


for  1966-75  included  for  comparison. 


Synoptic  Weather  Type 

November 

1980 

1966-75 

Mean 

Pacific  High  (PH) 

7 

3 

Continental  High  (CH) 

33 

33 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

23 

17 

Coastal  Return  (CR) 

7 

16 

Gulf  Return  (GR) 

10 

13 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

7 

16 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

3 

1 

Gulf  High  (GH) 

10 

2 

Continental  Index  (CH+FOR) 

46 

50 

Tropical  Index  (GR+FGR+GTD) 

20 

30 

Storminess  Index  (FOR+FGR+GTD) 

33 

34 

For  the  month  as  a  whole,  the  atmospheric  circulation 
produced  frequencies  of  synoptic  weather  types  over 
southeastern  Louisiana  that  were  not  far  from  the 
long  term  averages  for  1966-1975.     Unusual  frequen- 
cies and  events  include:     The  10%  frequency  for  GH  is 
the  highest  of  the  data  series  from  1963  to  date;  the 
7%  frequency  for  FGR  is  the  3d  lowest  of  the  data 
series;  and  the  3%  frequency  for  GTD,  associated  with 
the  passage  of  Hurricane  Jeanne  in  the  Gulf  of  Mexico 
is  only  the  2d  occurrence  of  GTD  weather  during 
November  within  the  data  series. 

The  unusual  timing  during  the  month,  in  synoptic 
weather  type  terms,  was  somewhat  unusual.     The  1st- 
10th  was  dominated  by  fair  weather  types  and  mostly 
cool  and  dry  weather.     The  llth-18th  was  controlled 
by  stormy  weather  types,  including  Hurricane  Jeanne 
in  the  central  and  northern  Gulf  of  Mexico;  and  fin- 
ally,  the  19th-30th  consisted  of  the  Continental 
Index  (CI),  with  2  extended  and  extensive  periods  of 
Frontal  Overrunning  weather  (FOR),  associated  with 
"wave  cyclone"  developments  over  the  northwestern 
Gulf  of  Mexico  on  the  22d,  and  again  on  the  26th 
cloudy,  windy,  cold,  and  rainy,  nasty  winter 
weather  with   numerous    automobile  accidents  on  the 
streets  and  highways. 


SEASONAL  SNOWFALL  FREQUENCY 

Snow  is  precipitation  composed  of  white  or  translu- 
cent ice  crystals,  chiefly  in  a  complex  6-sided 
form    and  often  grouped  together  to  form  snowflakes. 
Snow  flurries  is  snow  of  very  light  intensity  that 
does  not  completely  cover  or  wet  an  exposed  surface. 

Sleet  consists  of  transparent  or  translucent  pellets 
of  ice  that  have  been  formed  from  the  freezing  of 
raindrops  or  the  refreezing  of  largely  melted  snow- 
flakes  when  falling  through  a  below  freezing  layer 
of  air  near  the  earth's  surface. 

The  average  number  of  winter  seasons  with  measurable 
snow  during  the  period  from  the  1950-51  season 
through  the  1979-80  season  varied  from  5  years  to 
10  in  shreveport  to  1  year  in  10  in  New  Orleans  to 
just  1  year  in  the  30  year  period  at  Houma  and 
Morgan  City. 

The  highest  recorded  snowfall  in  Louisiana  is  24 
inches  in  Rayne  (between  Lafayette  and  Crowley) 
that  occurred  in  February,   1895.     That  same  month 
there  was  22  inches  in  Lake  Charles,  and  12.5 
inches  in  Baton  Rouge. 

Sleet,  very  light  snow  and  snow  that  is  not  measur- 
able occur  more  often  than  measurable  snow  over  most 
the  State.     There  are  many  instances  in  which  snow- 
fall is  not  measurable  because  it  melts  upon  contact 
with  the  ground,  and  there  is  not  a  sufficient  a- 
mount  of  snowfall  to  cool  the  surface  to  freezing. 
This  is  expecially  true  of  snow  flurries. 

The  combined  frequency  of  snow,  flurries,  and  sleet 
varies  from  just  about  every  winter  season  in 
Shreveport  to  8  years  in  10  in  Alexandria  and  Baton 
Rouge  to  6  years  in  10  in  Lake  Charles  and  New 
Oreleans  to  2  years  in  10  in  Houma  and  Morgan  City. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Mr.  Charles  Chimento,  Research  Associate 
Office  of  State  Climatology 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,  LA  70803 
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The  preliminary  State  weighted  average  temperature  for 
November  1980,  was  55.4°,  which  was  2.7°  below  normal. 
It  was  the  13th  coolest  November  since  1888  in  the 
north  central  and  west  central  climatic  divisions. 
Over  the  southwest  division  it  was  the  14th  coolest. 
The  remainder  of  the  climatic  divisions  were  about  2° 
below  normal  for  the  month  as  a  whole. 

The  lowest  reported  temperature  in  the  State  was  22° 
at  Ashland  (Natchitoches  Parish)  on  the  20th.  Lake 
Charles  tied  its  record  low  on  the  19th  with  a  read- 
ing of  32°. 

A  number  of  locations  experienced  their  1st  freeze 
for  the  1980-81  fall/winter  season. 

The  highest  reported  temperature  was  90°  at  Vermil- 
lion Lock  on  the  10th.     The  warmest  temperature  on 
record  is  95°  at  Robeline,  which  occurred  on  November 
10,   1915.      (Robeline  is  in  Natchitoches  Parish  infor- 
mation from  Louisiana  Almanac ,   1979-80,  Pelican 
Press .  ) 


The  remnants  of  hurricane  Jeanne  and  an  associated 
cold  front  moved  across  Louisiana  on  the  16th-17th 
producing  .5  to  2.6  inches  of  rain. 

Hurricane  Jeanne  was  only  the  4th  hurricane  to  come 
into  the  Gulf  of  Mexico  during  the  month  of  November 
since  1886.     After  traveling  across  the  Gulf,  Jeanne 
weakened  into  a  depression  140  miles  east  of  Browns- 
ville, TX. 

Even  though  Jeanne  did  not    strike    Louisiana,  it  had 
significant  impacts  on  the  State  and  the  entire  Gulf 
of  Mexico  coast.     Tides  were  1-2  feet  above  normal 
along  the  Louisiana  coast.     Due  to  the  combination 
of  the  storm  and  a  strong  high  pressure  system  over 
the  eastern  United  States,  there  were  gale  force 
winds  just  off  the  coast. 

Twelve  Hundred  offshore  workers  in  the  oil  and  gas 
industries  were  evacuated  due  to  the  potential 
threat  of  Jeanne.     Schools  were  closed  parishes  of 
Terrebonne  and  Lafourche. 


The  new  Orleans  Moisant  station  broke  its  record 
high  temperature  on  the  14th  with  83°.  Shreveport 
tied  its  record  high  on  the  6th  with  85°. 

The  first  half  of  the  month  was  warm  and  dry  with 
mean  temperatures  3-7°  above  normal.     However,  the 
second  half  of  the  month  was  cool  with  enough  rain- 
fall to  bring  precipitation  totals  up  to  near  normal 
for  the  month. 

The  State  weighted  average  precipitation  was  4.02 
inches,  which  was  .10  of  an  inch  below  normal.  Divi- 
sional average  precipitation  ranged  from  1.16  inches 
below  normal  in  the  northeast  to  1.37  inches  above 
normal  over  the  south  central  division. 

The  greatest  monthly  and  24-hour  precipitation  oc- 
curred at  the  Delta-Breton  Wildlife  Refuge  in  Pla- 
quemine  Parish  (located  in  Quarantine)  with  7.30 
inches  for  the  month  and  4.20  inches  on  the  23d. 

The  first  half  of  the  month  was  dry.     The  dry  period 
ended  mid-month  when  the  storm  track  extended  from 
the  northwest  Gulf  of  Mexico  across  south  central 
and  southeast  Louisiana. 


Two  other  low  pressure  systems  moved  from  the  north- 
west Gulf  across  southeastern  Louisiana.  One  occur- 
red on  the  23d  and  the  other  on  the  26th. 

There  was  sleet  and  snow  over  northern  Louisiana  on 
the  26th.     One  to  2  inches  of  snow  accumulated  in 
the  northwest. 

The  1.3  inches  of  snow  in  Shreveport  marked  only  the 
third  time  that  measurable  snow  had  occurred  at  the 
official  observing  site  in  the  month  of  November 
since  records  began  in  1871.     Traces  of  snow  are 
rare  for  Shreveport  during  the  month  of  November, 
occurring  on  the  average  about  1  in  5  years. 

Accumulations  of  sleet  and  ice  caused  some  tree 
limos  to  break,  snapping  some  power  lines,  but  power 
outages  were  minor  and  short  lived.     More  than  60 
car  accidents  occurred  during  rush  hour  in  Shreve- 
port on  the  26th  due  to  snow,  sleet,  and  ice  on  the 
roads . 

The  prelimianry  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  November,  shows 
the  following  frequencies,  with  the  10-year  average 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 

wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65**F.     In  "Supplemental  Data" 

table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind**  table.  Max 
and  Min  values  In  Che  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  2A  hours  ending  at  time  of  observat ion. 
Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  Che  snowpack  oiay  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  ''Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
enow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

1  NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE : 


Soli  Type 


Soil  Cover 


Degree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Wlnnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

;  Moon  slit  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 
:  Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


OX 

0.1%  to  S 

02 

02 

oz 

oz 
ox 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-        No   record   In   the   "Supplemental   Data"   table,   "Dally  Precipitation"   table,  "F.vaporatlon  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Cable,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data* 
*        Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than   10  days  record  Is  missing.     Sec  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are   essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be   published   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure.  ' 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data'*  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table- 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  Che  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State ,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
Issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.65  per  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $13.00  foreign;  A5c  single  copy;  $1.00  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Cliotatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publications  ' 
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0 

4 

0 

1 ,51 

-  3,20 

.0 

0 

2 

1 

JENNINGS 

b2.4 

39,1 

50 

8 

-  3.8 

77 

8 

2b 

21 

440 

4 

0 

0 

1 1 

0 

2.09 

-  3,74 

1  !41 

10 

.0 

0 

3 

2 

j 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

63  0 

41  3 

52 

2 

-  2.1 

78 

7 

2S 

2b  + 

400 

9 

0 

0 

5 

0 

2  33 

-  3.37 

2.32 

9 

Q 

0 

1 

1 

08ERLIN  FIRE  TOWER 

63.8 

39.0 

51 

4 

78 

8 

24 

2(> 

419 

5 

0 

0 

1 1 

0 

2^66 

2.30 

9 

Q 

Q 

2 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

64.7 

42, 3M 

53 

5M 

70 

. 

no 
28 

21 

368 

0 

0 

5 

0 

2.24 

1  b3 

1 0 

Q 

Q 

2 

1 

] 

VERMILION  LOCK 

62. 6M 

38. 6M 

50 

6M 

77 

27 

21 

477 

'o 

0 

0 

8 

0 

1  .94 

1  92 

1 0 

:o 

0 

2 

1 

DIVISION 

51 

3 

-  2,3 

2.19 

-  3,27 

.0 

sit 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

64  .  1M 

37  .9 

51 

DM 

"  3.3 

76 

25 

21 

428 

5 

0 

0 

1 2 

0 

1  .49 

-  3,84 

1  17 

10 

,0 

0 

3 

1 

FRANKLIN  3  NH 

64.  7M 

40.5 

52 

6M 

-  3.0 

79 

8* 

27 

26* 

394 

9 

0 

0 

6 

0 

.94 

-  4,10 

■.52 

9 

,0 

0 

4 

] 

0 

JEANERETTE  EXP  STA 

64  6M 

38.3 

5 1 

78 

8 

26 

26+ 

416 

0 

0 

1 1 

0 

2  43 

-  2  84 

1  .88 

10 

0 

Q 

3 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

62.8 

40.1 

51 

5 

-  2.5 

77 

8» 

26 

21 

423 

8 

0 

0 

7 

0 

.89 

-  4.25 

,76 

9 

'  Q 

0 

2 

1 

0 

MORGAN  CITT 

66.7 

37.7 

52 

2 

"  3 .  S 

79 

9* 

25 

2fe 

393 

0 

0 

7 

0 

1  .45 

-  3.79 

8 1 

1 0 

'  0 

0 

3 

0 

NEU  IBERIA  5  NU 

65. 9M 

39.  IM 

52 

5M 

/  S 

9* 

2a 

2b 

390 

17 

0 

0 

9 

0 

2,10 

1  90 

1 0 

,0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

5 1 

-  2.8 

1  ,55 

-  3,55 

Q 

t        S  1 

SOUTHEAST  0") 

BOOTHVILLE  H5CM0  CI 

63.7 

47,1 

55 

4 

79 

33 

31 

305 

16 

0 

0 

0 

0 

1  82 

1  24 

1 0 

.0 

0 

3 

1 

1 

DELTA-BRETON  HL  REF 

63. 3M 

48.  7M 

56 

OM 

75 

9t 

36 

2b* 

280 

7 

0 

0 

0 

0 

1  58 

1 :22 

10 

Q 

Q 

3 

1 

1 

DONALOSONVILLE 

6S  8M 

41  6 

53 

7M 

-  1  .9 

78 

9 

31 

2b* 

341 

7 

0 

0 

4 

0 

1 .96 

1  .70 

10 

!o 

0 

2 

1 

1 

GALLIANO 

64. 8M 

43.6 

54 

2M 

2b 

334 

14 

0 

0 

2 

0 

1 .57 

1  10 

1 0 

,0 

0 

4 

1 

1 

HOUMA 

65. IM 

41  .4 

53 

3M 

-  3.7 

80 

10 

27 

26 

370 

13 

0 

0 

8 

0 

1 .56 

-  3.56 

!81 

10 

,0 

0 

2 

2 

0 

NEH  ORLEANS  USCMO  AP  R 

65.4 

41  ,8 

53 

6 

-  1.2 

82 

9 

27 

26 

363 

17 

0 

0 

3 

0 

1 .54 

-  3.59 

.83 

9 

,0 

0 

4 

1 

0 

N  0  AOBON  USFO  CI  R 

67  .6 

47,0 

57 

3 

1 .4 

81 

9* 

35 

12 

272 

41 

0 

0 

0 

0 

1 .69 

-  3.18 

,94 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

PARADIS  7  S 

68.  IM 

40.8 

54 

5M 

78 

9* 

24 

26 

32r 

12 

0 

0 

7 

0 

1 .48 

-  3.65 

1  ,20 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

65. S 

43.2 

54 

6 

79 

9« 

29 

31 

334 

17 

0 

0 

4 

0 

1  .37 

1,12 

10 

,0 

0 

2 

1 

1 

RESERVE 

67.  3M 

39.0 

53 

2M 

-  .4 

80 

10 

27 

25 

354 

6 

0 

0 

9 

0 

1  .91 

-  3.77 

1  ,60 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAINT  BERNARD 

66.5 

41  .9 

54 

2 

81 

9 

27 

26 

342 

17 

0 

0 

6 

0 

1  ,99 

1  ,30 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

THIBOOAUX 

64.9 

41  .4 

53 

2 

-  2,8 

80 

3 

30 

26» 

373 

1  1 

0 

0 

8 

0 

1  ,23 

-  4.35 

,95 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

54 

4 

-  I  .8 

1  ,64 

-  3.42 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


I    2  3 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


NORIHUEST  01 
8ETHANT 

800CAU  FJRE  TOUER 
COIION  y«lLET 
CLOSIER  1  U 
GREENHOOO  EIRE  TOUER 

HANMA  3  S 
HOSSTOH 
KEIIHVILLE 
KORAN 

LOOANSPORT  4  ENE 

MANSnELD  3  USU 
MARTIN  EIRE  TOUER 
HINOEN 

nOORINGSPORT  I  N 
PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEt  EXP  SIA 

ROBSON 

R0OES5A 

SHREVEPORT  OOMNTOUN 
SHREVEPORT  HSO  AP 

SPRINCHILL 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TONER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 

JONESBORO  FIRE  TOUER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAILES  FIRE  TOUER 
SPEARSVILLE  FIRE  TOMES 
STERLINGTON 
UINNFIELD  2  U 

U I  NONA  FIRE  TONER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 
EPPS  h  UHU 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USU 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

STEVENSON  FIRE  TOUER 

TALLULAH 

UINNSBORO 


REST  CENTRAL  0 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GOnUM  FIRE  TOUER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
HANT 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLACLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOUER 
BELAH  FIRE  TOUER 
BOTCE  3  UNU 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  1  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIDALIA  2 
UOODUORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


OG 


ASITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON  ROUGE  USO  AP 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

80GALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRANKLINION  3  SU 
GREENSBURG 
CREENUELL  SPRINGS 


1  .57 
1  .52 
2.34 

2.G2 
3.70 
3.42 


2.3S 
3.12 
1.78 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION 


LIVERPOOL  3  ENE 

LIVINGSTON 

LSU  BEN-HUB  E<P  SI« 

OAKNOLU 

PE««L  RHEB  LOCK  1 

PINE  CPOVE  riSE  lOUEB 
SHEBIOHN  EIRE  lONEB 
SLIDELL  NSFO 
SPfllNGVILLE  FIBE  TOUEB 
NITSON  3  ENE 

2«CH«llr  2  ESE 


SOUIHNESI  07 
teSEVILLE 

CBOULEt  EXP  SI«IION 
OE  OUINCT  4  N 
OE  RIOOER 
ELIZABETH 

HACKSEBBT  8  SSU 

JENNINGS 

BINDER  3  u 

LAKE  CHABLES  2  » 

LAKE  CHABLES  USO  AP 

LONCVILLE 
MEBNENTflu 
nlTIlE  2  it 
OAKOALE 

06EHLIN  FIBE  lOUER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGARIOUN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

6AT0U  SOBREL  LOCK 
BUTTE  LA  ROSE 
CABVILLE  2  SH 
FBANKLIN  3  NU 
JEANEHETTE  EIP  STA 

LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITT 
NEU  IBERIA  S  NU 
PLAfiUEMINE  2  N 


2.55 
<.t1 
1 .27 
2.A4 
1.24 


1  .77 
1  .00 
1 .85 


2.23 
1  .47 
2.30 
1 .76 
3.b2 

1 .51 
2.09 
3.00 


2.50 
1  .71 
2.47 
2.7B 
2.ii 

2.24 
3.35 
1.58 
1  .94 
2.22 


1 .91 
2.01 
1  .49 


1  .45 

2.10 
1  .95 


DAILY  PRECIPITATION 


DAY  OF  MONTH 


10 


12 


2.05 

1  .00 
.82 


2.10 
1 .33 
3.11 

1.05 
.52 
2.05 


2.10 
.22 
2.00 
2.34 
2.30 


.35 
.43 
1 .82 


1 .43 
1  .b5 
1.17 


13 


16 


17  18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSCMO  CI 
OELTA-BBETON  UL  BEF 
OONALOSONVILLE 
GALL lANO 
GONZALES 

HOUMA 

NEU  ORLEANS  USCMO  AP 
N  0  ADBON  USFO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  OBLEANS  0  P  S  14 

NEU  ORLEANS  UATER  PLI 
NEU  ORLEANS  CUT  HALL 
NEU  OBLEANS  0  P  S  5 
NEU  OBLEANS  0  P  S  3 
NEU  OBLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


1.96 
1  .57 
1  .50 


2.67 
1.60 
1  .93 
1  .97 
1.38 

1.48 

1.37 
1  .91 
1  .99 


1  .24 
1  .22 
1.70 
1.10 
1  .20 


2.50 
1.22 
1  .30 
1.38 
.92 


SE£  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INOEK 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

AGE 

STATION 

31 

Ul 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

I             s  > 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

71 

72 

61 

57 

69 

73 

73 

72 

71 

45 

50 

57 

67 

65 

&2 

64 

59 

75 

43 

31 

48 

46 

66 

51 

40 

51 

53 

57 

63 

59 

59 

0 

MIN 

36 

52 

31 

33 

40 

54 

54 

61 

44 

40 

25 

25 

29 

35 

35 

44 

43 

31 

18 

18 

32 

46 

21 

21 

23 

23 

27 

26 

26 

34 

2 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

76 

70 

55 

68 

73 

75 

74 

72 

70 

52 

61 

70 

70 

66 

£>7 

70 

64 

72 

71 

40 

45 

66 

67 

49 

58 

55 

62 

65 

63 

70 

64 

9 

MIN 

51 

52 

36 

41 

57 

59 

55 

65 

42 

38 

25 

28 

33 

37 

37 

42 

31 

41 

38 

32 

21 

26 

43 

48 

24 

23 

25 

27 

29 

28 

29 

37 

5 

MINOEN 

MAX 

72 

72 

62 

59 

72 

74 

73 

72 

71 

46 

56 

54 

67 

64 

fc4 

66 

63 

60 

75 

48 

31 

38 

44 

55 

53 

40 

52 

54 

58 

b3 

60 

59 

3 

MIN 

3b 

52 

34 

36 

53 

54 

41 

45 

39 

35 

32 

37 

32 

43 

32 

32 

44 

29 

18 

18 

28 

29 

21 

21 

21 

30 

29 

27 

28 

33 

7 

PLAIN  DEALING 

MAX 

73 

72 

58 

57 

71 

72 

75 

72 

69 

44 

50 

58 

68 

67 

64 

64 

65 

60 

76 

44 

32 

39 

45 

64 

52 

39 

53 

55 

59 

b3 

60 

59 

4 

MIN 

3S 

53 

31 

33 

42 

50 

51 

59 

41 

38 

25 

25 

28 

35 

33 

39 

31 

31 

43 

30 

16 

16 

30 

44 

19 

20 

26 

26 

2b 

29 

27 

33 

4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

73 

73 

60 

53 

69 

71 

73 

73 

72 

43 

50 

60 

67 

68 

64 

65 

67 

60 

76 

57 

34 

40 

47 

68 

53 

38 

55 

55 

59 

65 

60 

60 

3 

MIN 

ii 

4<5 

32 

34 

41 

52 

54 

58 

43 

39 

27 

28 

32 

36 

34 

41 

33 

33 

44 

32 

17 

19 

31 

45 

21 

21 

25 

27 

28 

29 

28 

34 

7 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

75 

64 

52 

72 

72 

76 

75 

72 

48 

50 

60 

69 

67 

64 

67 

67 

60 

80 

66 

37 

37 

45 

67 

67 

37 

54 

54 

58 

66 

61 

68 

61 

5 

t               S  I 

MIN 

4S 

46 

34 

41 

53 

52 

57 

48 

41 

34 

28 

31 

36 

34 

37 

48 

33 

42 

37 

26 

20 

32 

44 

32 

22 

26 

28 

29 

32 

31 

32 

36 

6 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

74 

62 

59 

70 

73 

71 

67 

71 

56 

49 

57 

67 

65 

61 

65 

64 

f)0 

62 

35 

38 

43 

72 

65 

42 

52 

54 

61 

65 

60 

66 

60 

2 

MIN 

48 

42 

34 

36 

52 

54 

56 

56 

40 

30 

28 

31 

35 

31 

31 

44 

32 

34 

25 

18 

25 

42 

33 

22 

27 

27 

28 

28 

30 

31 

35 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

72 

73 

64 

56 

70 

75 

67 

68 

73 

51 

48 

58 

67 

65 

59 

62 

60 

58 

73 

45 

28 

38 

46 

69 

53 

38 

50 

53 

56 

63 

57 

56 

5 

MIN 

47 

53 

33 

33 

34 

53 

50 

57 

50 

39 

27 

29 

35 

34 

29 

41 

30 

32 

45 

28 

19 

21 

30 

46 

22 

24 

26 

26 

29 

29 

31 

34 

9 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

71 

71 

61 

58 

71 

74 

73 

73 

70 

45 

51 

56 

65 

67 

65 

57 

65 

65 

73 

34 

38 

45 

57 

45 

50 

52 

56 

62 

59 

5^ 

6 

MIN 

43 

51 

30 

37 

38 

52 

52 

60 

44 

38 

26 

28 

2B 

30 

28 

29 

33 

31 

32 

16 

16 

29 

19 

25 

26 

26 

26 

28 

23 

32 

6 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

72 

66 

55 

69 

74 

69 

71 

76 

70 

49 

57 

67 

66 

59 

65 

62 

55 

72 

60 

33 

37 

41 

63 

67 

36 

48 

49 

53 

62 

57 

64 

59 

6 

MIN 

47 

40 

35 

35 

50 

50 

51 

62 

45 

35 

31 

33 

37 

35 

33 

42 

33 

41 

33 

23 

20 

25 

39 

30 

22 

26 

30 

27 

30 

33 

30 

35 

b 

MONROE  NLU 

MAX 

71 

72 

68 

54 

68 

73 

68 

70 

74 

54 

46 

56 

67 

64 

57 

63 

62 

57 

73 

49 

28 

37 

47 

69 

53 

35 

50 

50 

55 

63 

58 

56 

4 

MIN 

37 

47 

32 

32 

40 

47 

49 

54 

52 

40 

26 

30 

35 

32 

29 

33 

30 

30 

41 

27 

19 

20 

29 

45 

21 

21 

26 

24 

24 

30 

29 

33 

3 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

73 

72 

64 

58 

70 

74 

68 

74 

73 

49 

49 

59 

67 

67 

61 

64 

62 

59 

72 

45 

27 

37 

47 

70 

54 

37 

51 

52 

54 

62 

58 

59 

0 

MIN 

39 

47 

32 

35 

42 

53 

50 

57 

33 

24 

27 

32 

35 

35 

30 

40 

32 

31 

44 

27 

1  7 

21 

30 

46 

22 

24 

27 

27 

2B 

29 

31 

33 

8 

UINNFIELD  2  U 

MAX 

73 

67 

56 

70 

76 

67 

73 

76 

69 

50 

56 

67 

64 

61 

65 

63 

58 

74 

64 

37 

39 

45 

70 

66 

41 

52 

55 

56 

65 

59 

68 

61 

4 

»          f  t 

MIN 

43 

55 

33 

32 

48 

46 

50 

59 

45 

39 

25 

26 

30 

36 

28 

46 

29 

37 

36 

27 

19 

23 

42 

40 

22 

21 

23 

25 

26 

29 

25 

34 

4 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

72 

6S 

54 

70 

75 

66 

74 

71 

49 

57 

69 

67 

60 

61 

64 

58 

73 

62 

37 

39 

41 

69 

65 

49 

51 

57 

63 

59 

66 

60 

9 

MIN 

48 

51 

30 

36 

50 

50 

54 

47 

39 

29 

36 

41 

35 

33 

48 

31 

42 

:5 

24 

18 

23 

39 

46 

21 

34 

26 

30 

32 

38 

36 

8 

EPPS  b  HNH 

MAX 

70 

71 

65 

53 

69 

74 

72 

72 

74 

53 

45 

54 

65 

61 

56 

60 

60 

53 

70 

45 

27 

35 

45 

67 

51 

36 

36 

46 

51 

62 

55 

56 

5 

MIN 

45 

52 

33 

35 

45 

50 

51 

56 

53 

40 

29 

33 

38 

37 

32 

41 

30 

33 

40 

25 

20 

22 

28 

44 

25 

24 

24 

34 

27 

32 

34 

35 

9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

70 

72 

64 

53 

69 

74 

75 

72 

75 

54 

45 

51 

64 

64 

57 

60 

59 

53 

71 

41 

24 

37 

46 

65 

48 

32 

45 

47 

51 

60 

55 

56 

5 

MIN 

4<S 

54 

32 

35 

44 

49 

49 

54 

50 

40 

29 

34 

37 

38 

32 

40 

31 

35 

41 

23 

20 

23 

29 

45 

22 

24 

31 

26 

29 

37 

32 

35 

9 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

68 

72 

66 

59 

72 

74 

75 

77 

76 

59 

45 

52 

60 

63 

58 

62 

58 

56 

71 

54 

28 

38 

53 

68 

58 

38 

47 

47 

59 

61 

60 

59 

2 

MIN 

43 

47 

36 

36 

46 

54 

54 

58 

59 

41 

29 

32 

38 

39 

30 

38 

30 

35 

48 

26 

22 

24 

28 

52 

24 

24 

33 

26 

30 

33 

31 

37 

0 

TALLULAH 

MAX 

71 

73 

68 

57 

71 

75 

77 

75 

76 

55 

45 

55 

66 

63 

59 

61 

59 

57 

71 

49 

28 

37 

48 

68 

51 

38 

48 

47 

53 

62 

55 

58 

6 

MIN 

42 

48 

32 

33 

42 

48 

50 

56 

53 

41 

26 

30 

30 

34 

28 

34 

31 

32 

41 

25 

21 

21 

26 

47 

22 

23 

29 

24 

27 

29 

29 

34 

1 

UINNSBORO 

MAX 

6'9 

71 

71 

58 

70 

74 

74 

75 

75 

55 

45 

55 

65 

65 

60 

59 

61 

56 

70 

55 

28 

36 

48 

68 

58 

37 

51 

49 

54 

62 

55 

59 

0 

>          >  t 

MIN 

46 

48 

34 

35 

42 

49 

50 

58 

54 

40 

27 

30 

35 

35 

30 

41 

30 

32 

42 

27 

21 

23 

30 

4, 

23 

23 

30 

26 

27 

30 

29 

35 

3 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

71 

70 

60 

54 

69 

71 

70 

70 

73 

47 

50 

54 

65 

63 

60 

65 

62 

74 

59 

32 

38 

49 

56 

42 

52 

53 

56 

62 

57 

58 

8 

MIN 

40 

50 

34 

35 

44 

50 

54 

60 

45 

38 

24 

26 

31 

35 

39 

41 

29 

36 

31 

IB 

20 

32 

21 

23 

25 

25 

30 

36 

25 

34 

4 

CONVERSE 

MAX 

75 

75 

63 

54 

70 

74 

74 

74 

73 

47 

53 

58 

68 

70 

65 

66 

69 

62 

76 

60 

36 

40 

48 

68 

57 

52 

57 

57 

60 

66 

61 

62 

2 

MIN 

34 

32 

37 

38 

41 

52 

54 

62 

44 

39 

24 

26 

28 

33 

31 

37 

33 

33 

42 

33 

24 

24 

33 

47 

24 

24 

22 

27 

27 

28 

26 

34 

2 

LEESVILLE 

MAX 

75 

76 

69 

60 

72 

77 

76 

78 

74 

50 

52 

62 

67 

70 

68 

69 

70 

66 

76 

61 

37 

43 

51 

68 

55 

41 

51 

52 

62 

66 

62 

63 

1 

MIN 

48 

56 

42 

37 

42 

49 

57 

63 

48 

40 

26 

27 

31 

38 

31 

40 

32 

36 

49 

34 

23 

29 

36 

22 

27 

28 

30 

28 

32 

25 

36 

9 

MANY 

MAX 

74 

76 

65 

62 

72 

77 

76 

75 

76 

52 

60 

68 

70 

66 

70 

67 

65 

77 

61 

36 

41 

52 

71 

54 

49 

57 

61 

60 

67 

61 

63 

9 

MIN 

35 

53 

40 

37 

41 

49 

53 

60 

44 

39 

24 

25 

25 

33 

30 

36 

32 

32 

34 

33 

24 

21 

32 

37 

21 

26 

29 

25 

26 

27 

25 

33 

8 

NATCHITOCHES 

MAX 

71 

73 

61 

54 

69 

73 

67 

71 

74 

47 

49 

57 

66 

64 

62 

64 

62 

58 

74 

56 

31 

38 

46 

67 

55 

37 

51 

53 

55 

62 

57 

58 

8 

MIN 

39 

51 

38 

39 

41 

51 

54 

59 

46 

40 

30 

30 

34 

37 

35 

36 

36 

36 

39 

31 

21 

21 

32 

46 

25 

25 

28 

30 

31 

32 

31 

36 

3 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

73 

77 

69 

60 

68 

75 

74 

77 

73 

50 

51 

59 

65 

66 

65 

69 

67 

63 

74 

64 

36 

41 

49 

68 

61 

44 

57 

58 

60 

64 

62 

6 

■          1  ( 

MIN 

42 

53 

43 

41 

48 

52 

56 

60 

47 

40 

28 

28 

33 

37 

33 

38 

36 

40 

44 

33 

23 

27 

35 

48 

26 

23 

30 

29 

30 

34 

37 

9 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

72 

.  J 

70 

56 

72 

75 

74 

79 

75 

54 

49 

56 

67 

65 

65 

68 

65 

60 

73 

60 

38 

43 

50 

69 

63 

44 

54 

55 

58 

64 

52 

61 

9 

MIN 

48 

53 

40 

37 

45 

52 

56 

60 

51 

41 

29 

30 

35 

38 

32 

37 

35 

38 

45 

31 

22 

25 

34 

47 

24 

24 

24 

2B 

29 

34 

28 

37 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

72 

72 

70 

58 

70 

75 

73 

72 

74 

54 

47 

58 

66 

64 

64 

68 

61 

60 

72 

55 

30 

41 

50 

67 

57 

43 

55 

53 

58 

65 

58 

60 

7 

MIN 

46 

47 

3B 

37 

48 

49 

50 

60 

52 

40 

29 

31 

36 

41 

31 

45 

33 

40 

49 

28 

21 

24 

34 

49 

24 

25 

29 

28 

30 

37 

30 

37 

5 

BOYCE  3  UNH 

MAX 

75 

69 

57 

58 

75 

73 

75 

73 

70 

49 

58 

67 

67 

62 

68 

64 

65 

75 

73 

46 

51 

48 

67 

70 

43 

55 

55 

57 

64 

69 

63 

3 

MIN 

52 

57 

40 

40 

49 

52 

55 

61 

43 

37 

31 

37 

39 

39 

30 

34 

39 

44 

35 

27 

22 

32 

44 

35 

31 

24 

29 

36 

34 

30 

29 

38 

3 

BUNK  IE 

MAX 

71 

70 

68 

74 

76 

76 

79 

76 

55 

46 

56 

65 

52 

62 

70 

62 

59 

71 

69 

35 

42 

51 

72 

65 

40 

54 

53 

5b 

58 

62 

61 

5 

HIN 

43 

52 

38 

40 

48 

51 

56 

61 

53 

43 

30 

31 

35 

39 

33 

34 

36 

37 

41 

30 

24 

26 

34 

49 

26 

25 

30 

27 

30 

32 

29 

37 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

Ui 

d 

a 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

5 

GR«NO  COTEAU 

MAX 

72 

74 

b5 

74 

75 

78 

79 

77 

72 

55 

5b 

63 

63 

66 

67 

b3 

bO 

70 

75 

44 

44 

50 

73 

67 

52 

50 

54 

57 

61 

57 

66 

63.6 

MIN 

48 

53 

41 

41 

49 

54 

56 

62 

53 

43 

32 

33 

3b 

42 

35 

51 

39 

39 

43 

29 

25 

34 

46 

51 

26 

25 

25 

30 

32 

37 

31 

40.0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

70 

72 

71 

5b 

73 

73 

76 

77 

77 

59 

46 

59 

bO 

63 

bO 

bb 

60 

55 

70 

59 

36 

40 

51 

69 

64 

40 

52 

51 

63 

64 

67 

61 .3 

MIN 

41 

49 

38 

39 

45 

50 

54 

59 

58 

42 

31 

32 

37 

39 

33 

35 

34 

35 

37 

30 

22 

23 

50 

24 

25 

29 

29 

30 

32 

31 

37.1 

LSU  OEAN  LEE  EXP  SIA 

MAX 

72 

73 

71 

5b 

73 

75 

75 

78 

75 

54 

47 

56 

b5 

64 

b3 

b9 

64 

59 

74 

63 

34 

42 

51 

70 

64 

41 

53 

55 

57 

63 

59 

61 .8 

MIN 

43 

50 

41 

37 

43 

46 

53 

60 

51 

42 

29 

31 

34 

36 

32 

36 

36 

37 

41 

32 

22 

21 

36 

49 

25 

24 

28 

28 

29 

33 

28 

36.6 

MAMOU  i  S 

MAX 

bS 

71 

70 

75 

7b 

7b 

77 

77 

76 

55 

57 

64 

74 

63 

72 

66 

63 

74 

7b 

40 

43 

48 

71 

67 

55 

49 

54 

55 

63 

61 

67 

64.6 

MIN 

52 

57 

44 

45 

58 

56 

63 

b4 

54 

45 

36 

38 

41 

46 

40 

51 

41 

45 

40 

31 

28 

37 

46 

55 

29 

31 

36 

34 

37 

40 

45 

44.1 

MELVILLE 

MAX 

72 

75 

b4 

73 

7b 

76 

79 

78 

55 

47 

54 

57 

59 

b7 

68 

63 

57 

70 

75 

35 

49 

56 

74 

63 

46 

53 

57 

55 

60 

62.8 

MIN 

4b 

54 

40 

39 

41 

5b 

5b 

59 

54 

44 

31 

31 

33 

40 

32 

35 

38 

37 

45 

32 

24 

27 

34 

50 

2b 

25 

29 

27 

29 

32 

28 

37.9 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

hi 

73 

7b 

b7 

71 

74 

7b 

7b 

80 

70 

48 

57 

b4 

60 

b7 

68 

62 

63 

71 

74 

36 

46 

51 

70 

44 

51 

53 

58 

62 

58 

63.2 

MIN 

41 

51 

42 

43 

47 

50 

56 

60 

55 

46 

32 

31 

33 

40 

33 

36 

37 

36 

44 

34 

25 

26 

36 

45 

27 

26 

30 

30 

30 

32 

27 

38.1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

71 

70 

71 

59 

71 

74 

75 

77 

77 

6b 

45 

55 

b3 

60 

b2 

68 

61 

56 

71 

71 

33 

41 

50 

72 

66 

42 

51 

51 

54 

61 

56 

61  .4 

MIN 

37 

50 

40 

40 

44 

48 

56 

60 

61 

44 

29 

31 

35 

31 

40 

43 

31 

36 

43 

32 

24 

24 

35 

50 

26 

26 

31 

31 

31 

33 

26 

37.8 

OLLA  3  SSU 

MAX 

73 

73 

72 

58 

72 

75 

72 

75 

75 

53 

53 

58 

b7 

64 

bl 

65 

62 

60 

73 

55 

30 

40 

49 

70 

62 

39 

53 

52 

57 

64 

5B 

61 .0 

MIN 

37 

46 

33 

34 

4b 

45 

53 

57 

52 

40 

22 

27 

28 

34 

27 

29 

30 

30 

39 

26 

19 

20 

30 

49 

23 

22 

26 

24 

25 

26 

25 

33.1 

UOODMORTH  2  SE 

MAX 

bB 

70 

74 

75 

b7 

53 

bO 

b5 

62 

bO 

b4 

b3 

64 

70 

35 

51 

69 

60 

52 

58 

57 

56 

60 

61.4 

t         t  t 

MIN 

38 

42 

52 

53 

58 

50 

40 

29 

30 

35 

35 

32 

30 

35 

36 

46 

30 

24 

23 

35 

50 

24 

25 

29 

29 

30 

31 

27 

35.6 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

70 

74 

80 

b5 

70 

75 

77 

78 

78 

77 

49 

59 

b7 

63 

b7 

b9 

b4 

61 

b8 

75 

39 

50 

53 

70 

68 

45 

53 

55 

58 

65 

60 

64.6 

MIN 

37 

41 

42 

38 

40 

43 

59 

56 

58 

47 

30 

29 

30 

33 

31 

32 

35 

33 

3b 

32 

24 

28 

36 

46 

27 

25 

30 

27 

31 

32 

2b 

36.0 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 

73 

7b 

b2 

70 

73 

7b 

77 

78 

70 

54 

55 

b2 

bO 

65 

b7 

b2 

57 

69 

74 

42 

46 

52 

73 

67 

42 

49 

52 

56 

62 

57 

b5 

62.7 

MIN 

3S 

52 

41 

40 

47 

58 

60 

60 

54 

39 

33 

33 

33 

36 

32 

46 

37 

35 

42 

28 

24 

34 

47 

36 

26 

26 

32 

29 

32 

37 

28 

36,7 

BOGALUSA 

MAX 

72 

77 

78 

b7 

73 

78 

80 

79 

79 

7b 

50 

56 

b7 

64 

bb 

68 

b3 

58 

b9 

74 

41 

50 

56 

68 

51 

53 

57 

62 

5b 

65.1 

MIN 

33 

40 

3b 

3b 

41 

52 

5b 

5b 

46 

30 

29 

31 

31 

29 

30 

34 

33 

33 

33 

25 

25 

28 

25 

28 

26 

2b 

33 

2b 

34.0 

CLINTON  5  SE 

MAX 

bS 

72 

7b 

b3 

70 

72 

75 

7b 

77 

66 

54 

58 

b4 

bl 

bb 

67 

b2 

59 

b9 

73 

36 

46 

52 

70 

66 

44 

52 

53 

5b 

bl 

56 

62.7 

MIN 

34 

48 

40 

39 

45 

50 

56 

59 

59 

45 

29 

30 

32 

39 

31 

34 

35 

35 

41 

32 

22 

24 

32 

48 

26 

26 

29 

27 

33 

3b 

27 

36.9 

COVINGTON  4  NNU 

MAX 

72 

60 

b8 

77 

75 

7b 

7b 

77 

77 

75 

58 

64 

b5 

b5 

68 

64 

60 

65 

75 

65 

50 

55 

70 

69 

49 

54 

53 

57 

b7 

58 

b3 

66.0 

MIN 

38 

54 

42 

3b 

42 

54 

52 

54 

b2 

46 

30 

28 

29 

36 

29 

47 

32 

30 

40 

33 

25 

27 

42 

46 

28 

24 

30 

26 

30 

39 

24 

37.4 

FRANKLINTON  3  SU 

MAX 

73 

79 

b4 

bS 

73 

75 

77 

77 

73 

54 

57 

67 

b3 

b3 

71 

65 

59 

67 

74 

41 

48 

53 

66 

69 

42 

51 

52 

57 

b3 

5b 

b5 

63.3 

MIN 

3b 

51 

39 

37 

52 

57 

54 

39 

30 

30 

30 

34 

30 

44 

34 

31 

41 

29 

25 

28 

44 

34 

28 

25 

31 

27 

33 

30 

2b 

35.5 

HAMMOND  3  NU 

MAX 

b3 

70 

74 

b2 

b5 

70 

70 

72 

75 

71 

50 

54 

59 

62 

62 

63 

62 

5b 

b3 

5b 

4b 

47 

5b 

68 

67 

4b 

50 

55 

59 

b4 

60 

61 .2 

MIN 

37 

51 

42 

37 

41 

51 

51 

54 

b2 

47 

30 

29 

30 

36 

29 

41 

32 

31 

41 

34 

24 

26 

36 

55 

28 

24 

31 

26 

29 

38 

25 

37.2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

74 

73 

77 

b5 

72 

74 

78 

78 

78 

78 

49 

57 

65 

62 

67 

70 

b3 

57 

72 

77 

37 

46 

53 

75 

b8 

44 

50 

54 

57 

b2 

57 

64.2 

MIN 

38 

51 

42 

40 

44 

48 

54 

58 

b3 

47 

31 

30 

32 

36 

32 

33 

31 

38 

35 

27 

26 

36 

52 

28 

23 

29 

28 

26 

35 

24 

37.5 

SLIDELL  HSFO 

MAX 

7 1 

74 

7b 

b7 

72 

75 

7  7 

77 

79 

52 

56 

63 

64 

68 

65 

b5 

bO 

b7 

74 

42 

52 

57 

68 

b8 

46 

52 

55 

57 

64 

60 

64  .6 

Its 

MIN 

37 

47 

4b 

38 

44 

51 

55 

59 

11 

51 

34 

32 

34 

34 

32 

36 

35 

35 

:7 

38 

29 

29 

34 

49 

29 

27 

32 

27 

30 

39 

28 

38.5 

SOUTHUEST 

07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

70 

71 

75 

65 

73 

72 

7b 

75 

77 

59 

47 

57 

61 

62 

65 

67 

b7 

61 

71 

75 

3b 

41 

50 

72 

b7 

41 

50 

53 

55 

63 

57 

62.3 

MIN 

47 

52 

42 

44 

50 

52 

5b 

61 

56 

43 

33 

33 

3b 

41 

33 

39 

39 

41 

49 

31 

25 

26 

35 

50 

26 

25 

31 

30 

30 

35 

29 

39.4 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

73 

7b 

69 

60 

bB 

75 

79 

77 

79 

52 

49 

60 

b5 

67 

67 

71 

b8 

64 

72 

b9 

36 

42 

52 

70 

67 

46 

55 

58 

b2 

65 

60 

63  7 

MIN 

35 

53 

44 

39 

41 

51 

55 

52 

49 

39 

28 

28 

30 

34 

30 

33 

35 

42 

45 

32 

22 

26 

37 

50 

28 

24 

29 

31 

28 

30 

26 

36.3 

DE  RIDDER 

MAX 

73 

77 

b9 

58 

bB 

77 

79 

77 

74 

51 

49 

59 

65 

67 

67 

70 

b7 

64 

74 

be 

37 

41 

50 

69 

66 

45 

55 

59 

bl 

65 

60 

63.3 

MIN 

38 

52 

45 

41 

42 

50 

51 

60 

46 

40 

30 

30 

31 

32 

3b 

37 

38 

39 

41 

34 

20 

21 

37 

49 

27 

26 

27 

31 

32 

34 

30 

37.1 

ELIZABETH 

MAX 

72 

73 

72 

60 

72 

75 

75 

77 

75 

53 

48 

60 

62 

67 

b2 

69 

bb 

63 

73 

71 

37 

53 

58 

69 

63 

43 

55 

56 

59 

64 

59 

63  3 

MIN 

3b 

54 

43 

39 

44 

52 

55 

60 

53 

40 

29 

30 

34 

3b 

33 

38 

34 

38 

48 

31 

24 

27 

37 

47 

26 

24 

24 

29 

29 

35 

29 

37.4 

HACKBERRT  8  SSU 

MAX 

70 

73 

72 

61 

6b 

70 

72 

73 

74 

52 

54 

55 

65 

64 

b3 

64 

69 

b9 

70 

74 

42 

50 

55 

66 

65 

50 

54 

55 

57 

64 

60 

62  B 

MIN 

43 

57 

45 

47 

53 

5b 

59 

63 

52 

41 

36 

37 

32 

40 

45 

50 

45 

49 

52 

38 

29 

30 

36 

54 

31 

35 

38 

35 

37 

40 

37 

43.4 

JENNINGS 

MAX 

72 

71 

72 

61 

72 

75 

7b 

77 

75 

56 

4b 

60 

63 

64 

b5 

68 

bb 

bO 

71 

7b 

37 

42 

51 

72 

66 

41 

51 

54 

55 

61 

58 

b2.4 

MIN 

45 

51 

42 

44 

4b 

52 

5b 

59 

55 

42 

30 

32 

37 

38 

35 

38 

40 

41 

4b 

31 

2b 

27 

36 

50 

27 

27 

33 

32 

31 

32 

32 

39.1 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

74 

72 

b1 

69 

75 

75 

78 

76 

70 

49 

5b 

62 

b5 

62 

b5 

69 

bl 

71 

7b 

40 

42 

49 

71 

63 

45 

54 

57 

5B 

65 

60 

64 

63.0 

MIN 

51 

52 

45 

44 

51 

54 

59 

64 

48 

39 

33 

34 

39 

42 

39 

48 

40 

43 

38 

31 

29 

38 

47 

43 

31 

29 

35 

33 

34 

35 

31 

41.3 

OBERLIN  FIRE  TONER 

MAX 

72 

73 

72 

60 

73 

7b 

7b 

78 

77 

54 

47 

56 

b4 

64 

b5 

70 

b9 

63 

73 

7b 

39 

45 

59 

71 

66 

44 

51 

57 

60 

b4 

61 

63.8 

MIN 

4b 

55 

41 

40 

47 

51 

53 

61 

52 

41 

30 

31 

37 

40 

33 

47 

37 

36 

4b 

30 

25 

26 

39 

58 

26 

24 

30 

30 

30 

36 

28 

39.0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

70 

73 

78 

65 

72 

75 

76 

77 

76 

58 

47 

59 

b4 

65 

65 

b9 

66 

65 

74 

77 

36 

48 

72 

73 

67 

43 

58 

53 

56 

65 

59 

64.7 

MIN 

48 

55 

45 

45 

53 

53 

58 

b3 

57 

43 

34 

35 

42 

43 

41 

54 

33 

26 

30 

37 

59 

29 

29 

35 

33 

32 

36 

35 

42.3 

VERMILION  LOCK 

MAX 

bb 

bB 

65 

65 

68 

67 

62 

70 

37 

45 

53 

68 

70 

47 

52 

56 

57 

59 

60 

62.6 

MIN 

40 

49 

45 

4b 

47 

52 

45 

33 

33 

36 

43 

42 

43 

39 

40 

50 

27 

29 

36 

50 

28 

28 

30 

30 

32 

34 

32 

36.6 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

69 

73 

72 

b4 

72 

74 

76 

74 

76 

74 

bb 

55 

63 

62 

65 

69 

65 

64 

75 

45 

46 

63 

74 

66 

44 

50 

54 

54 

64 

5b 

64  1 

MIN 

51 

42 

43 

41 

45 

50 

55 

57 

59 

4b 

33 

31 

32 

32 

33 

40 

37 

33 

35 

32 

25 

30 

3b 

46 

29 

27 

34 

31 

31 

30 

26 

37^9 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

75 

79 

75 

b5 

78 

79 

79 

76 

5b 

57 

64 

63 

65 

67 

66 

59 

70 

75 

50 

49 

50 

73 

70 

46 

54 

55 

58 

65 

58 

65 

64  7 

MIN 

48 

52 

44 

46 

4b 

55 

57 

63 

50 

41 

34 

34 

33 

41 

37 

46 

40 

42 

40 

31 

28 

38 

48 

42 

27 

27 

34 

30 

33 

37 

31 

40.5 

JEANEHETTE  EXP  STA 

MAX 

71 

72 

7b 

65 

73 

75 

77 

78 

76 

72 

32 

57 

64 

63 

65 

69 

65 

59 

69 

76 

39 

48 

55 

73 

69 

45 

53 

55 

57 

63 

58 

64.6 

MIN 

37 

51 

45 

45 

46 

50 

57 

61 

61 

4b 

32 

33 

34 

34 

36 

36 

38 

42 

34 

27 

26 

36 

46 

26 

26 

28 

28 

28 

32 

29 

36.3 

LAFATETIE  FAA  AP 

MAX 

73 

75 

b5 

73 

75 

77 

77 

77 

69 

51 

54 

b1 

61 

65 

6b 

63 

58 

69 

74 

38 

44 

51 

71 

67 

42 

51 

53 

55 

66 

61 

64 

62.8 

MIN 

50 

52 

45 

43 

49 

54 

57 

63 

51 

39 

34 

34 

35 

41 

3b 

46 

39 

39 

38 

28 

2b 

35 

47 

40 

27 

27 

31 

30 

37 

36 

31 

40.1 

MORGAN  CITr 

MAX 

70 

74 

79 

bb 

74 

7b 

78 

77 

79 

78 

b5 

bO 

72 

70 

bB 

72 

73 

64 

70 

74 

39 

48 

56 

74 

70 

48 

54 

56 

59 

65 

60 

66.7 

MIN 

34 

48 

40 

42 

45 

50 

52 

53 

59 

45 

35 

33 

34 

40 

34 

37 

39 

35 

38 

36 

26 

27 

31 

43 

27 

25 

28 

32 

34 

34 

34 

37.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

DECEMBER  1980 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

!5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEN  IBERIA  S  NU 

MAX 

68 

72 

76 

66 

74 

75 

78 

76 

78 

70 

48 

52 

60 

62 

66 

64 

68 

71 

70 

75 

55 

73 

75 

45 

55 

60 

57 

64 

59 

65 

til 

MIN 

53 

37 

46 

50 

54 

63 

68 

56 

43 

36 

32 

33 

32 

36 

34 

38 

35 

38 

35 

32 

29 

31 

42 

29 

28 

31 

33 

33 

36 

30 

39 

1 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

MAX 

72 

75 

66 

69 

72 

73 

75 

76 

79 

72 

53 

59 

61 

62 

65 

65 

59 

65 

70 

61 

48 

56 

70 

67 

59 

51 

49 

51 

62 

53 

58 

63 

7 

MIN 

52 

60 

54 

51 

56 

60 

58 

59 

63 

46 

46 

43 

44 

47 

44 

51 

43 

40 

50 

44 

36 

43 

46 

48 

34 

35 

44 

40 

45 

40 

33 

47 

1 

DELTA-BRETON  HL  REF 

MAX 

68 

73 

74 

64 

70 

73 

73 

75 

75 

71 

58 

53 

61 

62 

65 

65 

63 

54 

65 

73 

50 

62 

70 

64 

50 

53 

49 

51 

61 

53 

63 

3 

MIN 

51 

55 

56 

54 

55 

59 

56 

60 

59 

57 

46 

46 

46 

49 

50 

52 

47 

43 

45 

48 

40 

47 

52 

36 

36 

44 

41 

42 

43 

4  1 

48 

7 

OONALOSONV I LLE 

MAX 

70 

74 

68 

62 

71 

75 

72 

73 

78 

76 

50 

56 

65 

63 

64 

70 

65 

60 

70 

70 

50 

75 

55 

75 

66 

55 

57 

64 

58 

65 

g 

MIN 

38 

54 

46 

47 

48 

51 

57 

56 

64 

49 

34 

35 

37 

39 

36 

39 

43 

41 

42 

36 

33 

34 

41 

53 

31 

31 

32 

32 

33 

39 

34 

41 

6 

GALL  1 ANO 

MAX 

68 

73 

78 

64 

70 

73 

75 

76 

78 

78 

55 

55 

65 

62 

63 

66 

67 

57 

68 

74 

46 

47 

56 

74 

72 

55 

50 

54 

65 

57 

64 

g 

MIN 

46 

57 

53 

46 

53 

57 

59 

62 

63 

54 

39 

35 

36 

40 

38 

44 

4 1 

38 

47 

44 

35 

34 

43 

52 

33 

28 

36 

33 

33 

40 

30 

43 

6 

HOUMA 

MAX 

74 

79 

65 

71 

75 

77 

78 

77 

80 

53 

59 

67 

62 

64 

69 

69 

59 

70 

76 

45 

49 

58 

74 

71 

43 

56 

53 

56 

66 

56 

65 

1 

MIN 

40 

56 

52 

45 

52 

55 

56 

57 

65 

51 

36 

33 

35 

39 

35 

39 

40 

38 

45 

42 

31 

31 

4 1 

53 

31 

27 

28 

31 

31 

38 

30 

41 

4 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

MAX 

76 

78 

63 

71 

76 

79 

80 

60 

62 

60 

56 

63 

64 

65 

69 

67 

57 

70 

75 

51 

49 

57 

74 

71 

44 

52 

52 

55 

67 

58 

65 

65 

4 

MIN 

42 

56 

45 

4 1 

50 

52 

52 

63 

60 

4  7 

40 

35 

37 

39 

37 

52 

40 

38 

44 

37 

34 

36 

51 

40 

33 

27 

31 

36 

35 

33 

31 

41 

8 

N  0  AOBON  WSFQ  CI 

MAX 

78 

81 

69 

75 

78 

80 

81 

80 

61 

63 

56 

63 

64 

65 

72 

70 

61 

72 

77 

55 

52 

62 

76 

73 

46 

57 

57 

59 

67 

58 

65 

67 

MIN 

53 

62 

50 

50 

57 

62 

63 

66 

63 

47 

40 

35 

37 

39 

37 

56 

45 

45 

54 

42 

38 

42 

56 

44 

37 

36 

4  3 

39 

42 

39 

36 

47 

0 

PARAOIS  7  S 

MAX 

73 

78 

78 

70 

74 

76 

76 

77 

78 

74 

56 

66 

66 

65 

69 

68 

66 

68 

75 

72 

49 

57 

74 

72 

64 

52 

56 

65 

65 

65 

68 

1 

MIN 

40 

53 

49 

39 

48 

55 

51 

60 

63 

48 

37 

35 

34 

37 

34 

51 

35 

35 

41 

36 

31 

32 

46 

58 

29 

24 

32 

27 

34 

39 

29 

40 

6 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

75 

79 

73 

66 

74 

73 

76 

79 

79 

72 

62 

65 

62 

62 

66 

68 

60 

66 

74 

65 

47 

55 

73 

69 

57 

54 

49 

53 

65 

59 

61 

65 

9 

MIN 

49 

58 

51 

44 

52 

56 

57 

60 

63 

47 

40 

34 

38 

43 

39 

51 

40 

35 

48 

40 

32 

33 

45 

45 

30 

30 

37 

34 

40 

36 

29 

43 

2 

RESERVE 

MAX 

70 

75 

78 

62 

68 

79 

78 

79 

79 

80 

53 

58 

65 

66 

66 

66 

66 

59 

70 

75 

56 

75 

70 

60 

58 

58 

57 

66 

59 

67 

3 

MIN 

37 

43 

47 

42 

45 

50 

50 

49 

60 

52 

35 

35 

38 

40 

38 

37 

38 

40 

43 

31 

29 

26 

38 

50 

27 

30 

30 

31 

30 

35 

30 

39 

0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

73 

77 

74 

69 

74 

76 

76 

78 

61 

74 

60 

65 

65 

65 

67 

64 

61 

69 

72 

70 

48 

55 

71 

70 

58 

53 

51 

54 

63 

64 

65 

66 

5 

MIN 

47 

57 

49 

42 

51 

51 

57 

61 

64 

47 

37 

35 

34 

32 

38 

50 

40 

35 

45 

39 

32 

35 

43 

56 

30 

27 

34 

31 

37 

33 

31 

41 

9 

THIBODAUX 

MAX 

70 

74 

80 

64 

72 

76 

77 

76 

77 

79 

53 

59 

66 

62 

65 

69 

70 

59 

70 

62 

42 

49 

56 

73 

70 

51 

54 

54 

56 

66 

58 

64 

9 

MIN 

43 

50 

49 

46 

47 

52 

59 

56 

62 

50 

35 

37 

37 

36 

38 

40 

40 

42 

44 

40 

30 

32 

40 

52 

30 

30 

32 

31 

32 

34 

32 

41 

4 

DAY  OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER  nSO 


D*r  OF  MONTH 


1       2      3      <      5      6  7 


9      10     M     12     13     14     IS     16  17 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CALHOUN  EXP  STATION 


CLINTON  5  SE 


CRDNLEr  EXP  STATION 


LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


54  (.1 
46  44 


4b  47 


63  Sb 
44  42 


4?  51 

39  39 


55. b 
48.3 


5b. 4 
49.5 


b1  .9 
4b. b 


59.9 
47.8 


5b. 9 
50.3 


5b. 9 
44.7 


53.7 
45.3 


52.5 
43.5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

*  cr  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  °  2 

NOPTHUEST  01 

REO  RIV  VALLEY  EXP  SIA 

EVAP 
UINO 

,  1  ■ 

S3 

.OE 
84 

.  1  ( 
44 

.05 
34 

.0( 
bS 

.Oi 
b7 

.0{ 

7b 

.05 
107 

.  0' 
94 

.  03 
58 

- 

23 

21 

.07 

2S 

.Ob 
lb 

.Ob 
20 

.04 
51 

.08 

37 

.07 
55 

.  1 0 
94 

.  01 

71 

- 

44 

24 

33 

.01 

9: 

- 

4e 

1 

? 

) 

.03 
2i 

.  01 
t 

1452 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
UINO 

.  1  ( 
28 

.  0^ 
31 

.  1 1 
4b 

.Ob 
10 

.  07 
10 

.0{ 
14 

.05 
b 

.00 
17 

.07 
bO 

.  04 
b3 

.  04 
17 

.05 
b 

.  1( 
1 1 

.Ob 
14 

.08 
b 

.01 
lb 

.07 
24 

.Ob 
8 

.07 
4b 

100 

54 

14 

2 

52 

81 

14 

8 

n 

4 

.  1 C 
45 

.02 
14 

834 

I      I  > 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UINO 

.  1 1 

.Oj 
()7 

.  1  ( 

loe 

.Ob 

31 

.Ob 
22 

.  Ob 
38 

.  Oi 
52 

.  1 2 
89 

.  09 
123 

.04 

90 

51 

lb 

.07 
30 

.Ob 
51 

.07 
27 

.Ob 
b8 

b1 

22 

b9 

147 

15b 

24 

15 

70 

189 

34 

29 

41 

22 

90 

.  1 : 

40 

1945 

1      t  t 

EAST  CENTRAL  Ob 

LSU  BEN-HUH  EXP  STA 

EVAP 
UINO 
MAX 
HIN 

.13 
37 
71 
48 

.04 
13 
7C 
57 

b4 
7  7 
49 

.10 
25 

bb 
4b 

.OS 
34 
72 
47 

.08 
4S 
75 
51 

.13 
53 
80 
b1 

.12 
51 
80 
bO 

.08 
b1 
7b 
b1 

.08 
83 
71 
51 

.04 
104 
51 
40 

.Ob 
23 
b1 
40 

.Ob 
8 
b5 
41 

.04 
19 
bO 
43 

.14 
15 
b8 
42 

.09 
54 

be 

41 

.08 
b1 
b5 
42 

t 

18 
b3 
41 

.lb 

3b 
70 
42 

.lb 
12b 
77 
40 

152 
4 1 
32 

b2 
4b 
31 

15 
51 
39 

58 

70 
50 

204 
b9 
32 

47 
4* 

32 

1  I 
4( 
32 

bb 
5S 
32 

33 
bO 
32 

72 
bO 
39 

48 
b1 

32 

1  702 
b4  . 5 
42.8 

SSI 

SOUTHEAST  O? 

HOUHA 

EVAP 
UINO 

.04 
lb 

.05 
2? 

.07 
35 

.11 
37 

.08 
40 

.21 
33 

.09 
43 

.Ob 
48 

.03 
34 

.15 
b8 

.Ob 
52 

.01 
19 

.  1 1 
4 

.04 
13 

.01 
23 

.09 
38 

.09 
38 

.07 
13 

.07 
22 

.19 
52 

.10 
87 

.05 
45 

.05 
31 

.00 
49 

.24 
92 

.08 
41 

.04 
17 

.08 
32 

.04 

20 

.10 
38 

.07 
30 

2.48 
1  139 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1980 


STAT  I DN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

INT  Y 
1^  U  U  In  1  1 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLn  V  LM 

a. 
z: 

UJ 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOIESI 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

J  o 

95 

no 

1  u 

O  H 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

0  \J 

9n 

ni 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

•J  1 

95 

5fl 

o  / 

PA 

On 

RA 

O  H 

r 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

•J  u 

4  1 

9n 

7U 

in 

1  flO 

PA 

RA 

O  H 

l-l 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

AN  1 1 ULH  h 1 HL    1 OWtn 

0253 

02 

CLAIBORNE 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

93 

06 

225 

OH 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BAKER 

04fe2 

06 

E  BATON  ROUG 

1R 

91 

1  n 

fln 

7A 

BAKER  FIRE  DEPT 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

4  7 

9 1 

7  1 

R4 

1 

c;p 

jr 

RP 

l-j 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  CENTRAL 

054fc 

06 

E  BATON  ROUG 

11 

91 

7  1 

ni 

RA 

E  BATON  ROUG  PARISH 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

1? 

91 

nft 

f.4 

MID 

M 1 0 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BATON  ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E  BATON  ROUG 

OO 

91 

7  1 

ni 

5R 

7A 

E  BATON  ROUGE  PARISH 

BAYOU  SORREL  LOCK 

056)5 

08 

IBERVILLE 

in 

nfl 

91 

7  1 

1  9 

1  7 

1  R 

RA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 
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LOUISIANA      -       DECEMBER  1980 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


The  month  ties  as  the  second  driest  on  record  for 
Louisiana  (with  records  dating  back  to  1888) .  The 
state-weighted  average  precipitation  for  the  month 
was  1.49  inches,  which  is  3.78  inches  below  normal 
(1941-70  average).     The  other  Decembers  were,  1889, 
1.43  inches;  1958,   1.49  inches. 

The  1.49  inches  of  rain  for  the  State  during  Dec- 
ember 1980  is  about  28%  of  normal.  Rainfall  nor- 
mally varies  from  4  to  7  inches. 

The  highest  reported  total  monthly  precipitation  was 
3.70  inches  at  Melville  in  St.  Landry  Parish,  which 
is  1.87  inches  below  normal.     The  greates  24-hour 
rainfall  was  3.12  inches  at  New  Roads  on  the  10th. 
The  lowest  monthly  rainfall  was  .46  at  Columbia 
Locks . 

The  preliminary  state  weighted  average  temperature 
for  December  was  49.9°,   1.9°  below  normal  (1941-70 
average).     The  lowest  reported  temperature  was  16° 
at  Homer  Experiment  Station  and  Plain  Dealing  on  the 
22d. 


There  were  no  severe  storms  reported  over  the  State 
however,  there  were  many  forest  fires  due  to  the  dry 
conditions.     According  to  the  State  Forestry  Office, 
there  were  1,337  fires  in  December  burning  14,253 
acres  (not  including  grass  fires).     The  problem  was 
statewide,  but  most  of  the  fires  were  in  the  west- 
central  and  southeast  parts  of  the  State,  including 
Allen,  Beauregard,  Vernon,  Rapides,  St.  Tammany, 
Tangipahoa,  Livingston,  and  St.  Helena  parishes. 

Also,   the  Mississippi  River  reached  extremely  low 
levels  toward  the  end  of  the  month  from  the  effects 
of  last  summer's  record  drought/heat  wave  over  much 
of  the  river's  drainage  basin.     In  addition,  there 
has  been  mostly  below  normal  precipitation  over  the 
basin  since  the  summer. 

ANALYSIS  OF  SYNOPTIC  WEATHER  TYPES 

The  preliminary  analysis  of  synoptic  weather  types 
over  southeastern  Louisiana  for  December,   1980,  shows 
the  following  frequencies  in  percent,  with  the  ten- 
year  average  for  1966-75  Included  for  comparison. 


A  new  record  low  temperature  was  set  at  New  Orleans 
Moisant  with  27°  on  the  25th,  and  the  record  low 
was  tied  on  the  31st  with  31°.  Baton  Rouge  had  two 
new  record  lows  establised  with  24°  on  the  21st,  and 
26°  on  the  26th.  A  new  record  low  occurred  at  Lake 
Charles  on  the  26th  with  29°. 

Several  places,  mainly  in  the  southeast,  experienced 
their  first  freeze  for  the  1980-81  fall/winter  sea- 
son.    A  comparison  of  this  season's  first  freeze  is 
the  average  and  record  date  is  displayed  below. 

Stations  Having  Their  First  Freeze  of  the 
1980-81  Fall/Winter  Season  During  December 

DIFF 

Station  Date    Temp  Ave . Date  (days)  Earliest 
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-10) 

(17) 

11- 

3 

)  indicates  an 
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not 
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ual 
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A  new  record  high  temperature  was  set  at  New  Orleans 
Moisant  with  82°  on  the  9th,  which  was  the  highest 
reported  in  the  state  and  at  Shreveport  with  80°  on 
the  18th. 

The  percentage  of  possible  sunshine  received  for 
December  was  above  average  over  most  of  the  State, 
except  for  the  northwest  where  it  was  normal.  The 
northwest  received  50%  of  its  possible  sunshine, 
while  the  remainder  of  Louisiana  received  about  60- 
70%.     Synoptically ,   this  was  due  to  the  predominance 
of  fair,  cool  continental  high  weather.     The  north- 
west section  of  the  State  was  cloudier  because  it 
was  more  frequently  on  the  southwest  portion  of  the 
high  pressure  system. 


December 


Synoptic  Weather  Type 

1980 

66-75 

Pacific  High  (PH) 

3 

5 

Continental  High  (CH) 

45 

28 

Frontal  Overrunning  (FOR) 

14 

26 

Coastal  Return  (CR) 

6 

7 

Gulf  Return  (GR) 

13 

12 

Gulf  Tropical  Disturbances  (GTD) 

0 

0 

Gulf  High  (GH) 

6 

2 

Frontal  Gulf  Return  (FGR) 

13 

20 

Continental  Index  (CH-FFOR) 

59 

54 

Tropical  Index  (GR-t-FGR) 

26 

32 

Storminess  Index  (FOR+FGR) 

27 

46 

For  the  month  as  a  whole,   the  table  shows  that  the 
Continental  Index,  and  index  of  northerly  winds  and 
cold  air,  was  just  a  little  above  the  long-term  aver- 
age; consequently,  most  places  in  southeastern  Lou- 
isiana were  a  little  colder  than  average.     At  the 
same  time,  however,   the  frequencies  of  the  Conti- 
nental High  type  (CH) ,  and  the  Frontal  Overrunning 
type  (FOR),  were  the  next  to  highest  and  lowest, 
respectively,  of  the  entire  data  series  from  1963 
to  date.     This  means  that  there  was  a  great  deal 
of  fair,  sunny,  and  cold  weather  (CH) ,  and  not  very 
much  stormy,  and  cold  weather  (FOR). 

The  Tropical  Index  was  just  a  little  below  the  long- 
term  average,  and  the  storminess  Index,  was  the  low- 
est of  the  data  series  for  December.     The  unusually 
low  frequency  of  stormy  weather  is  reflected  in  the 
low  monthly  precipitation  amounts  throughout  Louis- 
iana.    This  is  also  unlike  most  of  the  previous  four 
winters  when  the  Storminess  Index  and  precipitation 
tended  to  much  above  average. 

1980       YEAR  EXTREMES 

The  mean  temperature  for  Louisiana  in  1980  was  66.4°, 
0.5°  below  normal,  and  the  weighted  average  for  pre- 
cipitation was  59.76  inches,  3.07  inches  above  normal 
The  totals  themselves  are  misleading  in  that  they  do 
not  show  the  exceptional  weather  experienced  in  1980. 


LOUISIANA 


DECEMBER  1980 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Spring  (March,  April,  May)  was  cooler  and  wetter 
than  average;  March  and  April  were  the  second  wet- 
test such  months  since  1931,  and  May  was  the  fourth 
wettest.     Probably  the  most  memorable  weather  fea- 
ture of  1980  was  the  hot  and  dry  summer  which  off- 
set the  spring  and  produced  the  near-average  annual 
values  for  temperature  and  precipitation.  August 
and  September  were  the  second  and  first  hottest  such 
months,  respectively  since  1931,  and  July  was  the 
hottest  on  record.     In  addition,   this  August  was 
the  driest  on  record. 


12,  Lake  Charles  3  and  N.O.   (Moisnat)  3.  Extreme 
hot  and  dry  conditions  persisted  through  August  with 
55  weather  stations  reporting  rainfall  of  less  than 
1.0  inches.     Baton  Rouge,  New  Orleans,  Alexandria, 
Shreveport  and  Lake  Charles  all  set  new  high  temper- 
ature records  August  21.     Early  in  the  month.  Hurr- 
icane Allen  caused  3-5  ft  higher  than  normal  tides 
and  gales  on  the  southwest  coast.     The  storm  prompt- 
ed the  evacuation  of  coastal  residents  and  offshore 
oil  crews.     A  helicopter  accident  during  the  evac- 
uation took  17  lives. 


1980  began  with  an  average  January  which  appeared 
warm  in  view  of  the  cold  Januarys  of  the  past  three 
years.     February  and  March  were  each  cooler  than 
average  with  a  record-breaking  outbreak  of  cold 
weather  occurring  early  in  each  of  those  months.  The 
early-March  cold  snap  delayed  blossoming  and  leafing 
and  also  damaged  strawberry  and  winter  garden  crops. 
Heavy  rains  began  in  late  March  primarily  in  the 
southeast  and  Florida  parishes  causing  severe  flood- 
ing along  the  Pearl  Amite,  and  Boque  Chitto  (high- 
est flood  stage  on  record).     Rains  continued  into 
April  with  extensive  street  flooding  in  both  Baton 
Rouge  and  New  Orleans.     A  hailstorm  produced  an  ac- 
cumulation on  the  ground  of  almost  10  inches  near 
Livingston  April  18.     Above  normal  rainfall  con- 
tinued into  May  chiefly  in  the  southwest  where  there 
was  flood  damage  to  homes,  businesses  and  agricul- 
ture in  the  Lake  Charles  area.     One  death  and  six 
injuries  were  attributed  to  tornadoes  during  the 
month  of  May. 

A  strong,  stationary  high  pressure  system  over  the 
region  ushered  in  a  dry  period  with  above  normal 
temperatures  and  little  or  no  rainfall  beginning  in 
late  May.     The  soybean  crop  which  had  to  be  replant- 
ed because  of  excessive  spring  rains  suffered  from 
insufficient  moisture.     The  weather  conditions  also 
brought  poor  air  quality  near  industrial  areas.  The 
air  pollution  index  reached  the  "unhealthf ul"  level 
in  Baton  Rouge  June  4.     The  extreme  heat  killed 
approximately  100,000  chickens  in  north  Louisiana 
in  late  June  while  also  suppressing  egg  production. 
During  July  the  record  high  temperature  for  the  date 
was  equalled  or  exceeded  12  times  at  New  Orleans 
(Moisant),  and  8  times  at  New  Orleans  (Audubon)  and 
Lake  Charles.     Record  numbers  of  days  with  temper- 
atures above  100°  were  set  at  the  following  stations 
in  July:  Shreveport  17,  Natchitoches  16,  Alexandria 


The  entire  summer  (June,  July,  August)  was  the  hot- 
test and  second  driest  summer  on  record  for  the 
State.     Climatological  data  used  here  for  comparison 
dates  back  through  1897.     The  heat  wave  was  respon- 
sible for  24  deaths  in  the  State.     The  low  levels 
of  precipitation  caused  reduced  yields  for  nearly 
every  commercial  crop  in  the  State,  expecially  in 
cotton  and  soybeans.     In  the  forest  industry  the 
survival  rate  of  tree  seedlings  was  cut  by  50%  or 
greater  and  the  dryness  allowed  for  forest  fires, 
which  are  unusually  rare  in  summer  months. 

Continuing  the  unusual  warmth  of  the  summer  months, 
September  1980  was  the  hottest  since  1931.  Stations 
with  days  equalling  or  breaking  high  temperature 
records  included  Shreveport  with  10,  New  Orleans 
(Audubon)  with  11  and  Monroe  (NLU)  with  12. 

October  brought  a  sudden  reversal  from  the  hot,  dry 
summer  to  a  condition  both  cooler  and  wetter  than 
average.     The  shortage  of  soil  moisture  was  alle- 
viated everywhere  in  the  State  except  for  the  north- 
ern sections.     October  1980  was  the  fifth  coolest 
October  in  the  last  50  years.  Jeanne,  a  rare  November 
Gulf  hurricane  formed  but  did  not  strike  land  until 
weakening  into  a  tropical  depression.     The  season's 
first  frost  came  earlier  than  normal  in  all  sections 
of  the  State  except  the  southwest  and  south  central. 
Snow  and  sleet  struck  north  Louisiana  November  26-27 
The  1.3  inches  in  Shreveport  was  only  the  third 
time  measurable  snow  fell  there  in  November  since 
1871.     December  was  the  driest  in  the  last  50  years 
and  as  the  year  ended,  the  Mississippi  River  was  at 
extremely  low  levels  making  difficulties  for  river 
traffic. 

1980  Temperature  and  Precipitation  Extremes 
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Lowest  temperature: 

11  Tallulah,  March  3;  Ashland,  March  3 

Highest  temperatures; 

108  Logansport,  July  17,   21,   22;  Leesville, 
July  23 

Highest  and  lowest  average  temperatures  for  month: 
87.8  Bastrop,  July;  44.1  Minden,  Feb. 

Highest  and  lowest  average  maximum  temperatures  for 
month: 

101.3  Logansport,  July;   53.4  Lake  Providence,  Feb. 


Highest  and  lowest  average  minimum  temperatures  for 
month : 

80.0  New  Orleans (Audubon) ,  Aug.;   28.9  Plain 
Dealing,  Feb. 

Highest  monthly  precipitation: 
24.06  St.  Bernard,  April 

Highest  daily  precipitation: 

15.67  Lake  Charles,  Mermentau  May  16. 

Lowest  monthly  precipitation: 

0.00  Leesville,   Sterlington,  Aug. 


Dr.  Robert  A.  Muller,  State  Climatologist 
Department  of  Georgraphy  and  Anthropology 
LSU,  Baton  Rouge,  LA  70803 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Infornuitlon  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building.  AsheviUe,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time-  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  In  the  "Extremes"  table .  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2'*  hours  ending  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  A-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Mln  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Sunmarlzed  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE; 


Soil  Type 


Degree 


of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Wlnnsboro 


:  Ruston  fine  sandy  loam  Bare 

:  Buff  Terrace  Bare 

:  Coastal  Prairie  Bare 

:  Moon  silt  clay  loam  Bare 

:  Red  River  alluvial  Bare 

:  Sharkey  clay  Bare 

:  Bluff  Terrace  Bare 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 


0. U  to  s 

0% 

02 

OZ 

oz 

oz 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*       Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

^       Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be   publ ished   later   in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T       Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  thr  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  f rom  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
Indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  inforoation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  Instructions  below. 

Subscription  Price:  $5-85  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  Sl.OO  foreign;  45c  annual  summary;  $1.00 
foreign.    There  is  a  minimum  charge  of  $3-00  for  each  order  of  shelf-stocked  Issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.     2H8<M  . 
ATTN:  Publications 
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-  2.2 

-  2,7 

-  2.9 

56.2" 

5S.9 

5S.B 

55.2 

56.5 

-  1.7 

-  2.7 

-  2,3 

-  2,1 

-  2,1 

50.  3 
50.7 
19. 6M 
19  .  n 
51,7 

-  I.b 

-  2.2 

-  2.3 

-  2.5 

-  1.9 

67. OM 
66.9 
66. 5M 
65  .6 
66. 9M 

.  1 

-  .5 

.9 

-  .5 

fRANKLINTON    3  SU 
HAMMOND    3  Nm 
LSU  SEN-HUR    EXP  STA 
SLIOELL  WSFO 

51,9 
53.1 
53.6 
55.2 

.S 

18.6 
18.8 
19.3 
50.0 

-  6.3 

56. 6M 
58,9 
60.0 
60.3 

-  1.2 

63.6 
61.0 
61.7 
65.6 

-  1.2 

73.1 
73.6 
71.6 
71. B 

-  .6 

80.1 
79.6 
80.5 
81.5 

-  .3 

e? .  9 
83. b 
63.3 
81  .  3 

2.0 

81.3 
62.1 
62.6 
83.6 

79." 
8  1.1 
81.2 

ei  .7 

3.9 

61  .0 
61  .1 
65. 3M 
65.9 

-   1  ,C 

55.1 
55.  1 
56.6 
57.7 

-  1.0 

19  .IM 

19.2 
50. 9M 
51.6 

-1.5 

65. 6M 
66  .? 
66.  9M 
67.7 

-  1.1 

DIVISION 

53.5 

2.1 

19.2 

-  1,7 

59.2 

-  .1 

61.1 

-  3.3 

71. 1 

.1 

80.5 

.8 

63.7 

2.2 

82.5 

1.3 

90. P 

3.7 

61.7 

-  3.3 

56,0 

-  2.3 

50.1 

-  2.2 

66  .6 

-  .1 

SOUTHWEST  07 

• 

CROHLEV   EXP  STATION 
OE    QUINCV    0  N 
DE  RIDDER 
ELIZABETH 
HACKSERRT    6  SSU 

53.1 
53.7 
52.6 
52. 0 
55.2 

2.0 

3.e 

19.0 
50.  1 
19  .S 
18.9 
50.9 

-  3.9 

-  3.6 

59.5 
57, IM 
57,0 
57, IM 
59.3 

-  1.6 

-  ,2 

6S.7 
61.2 
61  .0 
65.1 
66. 9M 

-  2.1 

-  1.7 

71 .9M 

71.3 

71.3 

71.2 

76.0 

.1 
.9 

81.9 
61.1 
81,2 
82,0 
82.7 

2,1 
2,2 

81  .6 

ei .  9 
65. 2 
85.7 
81  .  7 

3.6 
2.9 

62,3 
82.6 
81  .  2 
81  .0 
83.8 

1  .9 
2.0 

91.9 
81.1 
83.1 
82.2 
92.3 

1 .  9 
1.1 

6S.  1 

62. e** 

61.9 
61  .2« 
66.5 

-1.0 
-  3.7 

S6.5 
51. 9M 
55,5 
55,3 
57. 9M 

-  2.8 

-  2.5 

50.9 
50.0 
50.2 
50.1 
53,1 

-  1.1 
.  8 

67.  IM 
66. IM 
66.8 
66. 8M 
68  .  3M 

.  1 

,3 

JENNINGS 

LAKE    CHARLES   WSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

52,  IM 
51.1 
53.2 
55.9 

-  ,7 
l.S 

18.6 
52.2 
50.5 
51.1 
50,2 

-  7.0 

-  2.9 

58. 6M 
59.5 
56.8 
60.5 

-  2,3 

-  .6 

61.6 
6S.D 
65,5 
66, 7M 
66.1 

-  1.6 

-  3.9 

75.0 
75.7 
71.6 
75.8 
75.0 

-  .3 
.5 

Bl  .8 
81.6 
81  ,6 
82.8 
81*2 

,9 
.9 

61.1 
81.1 
61  .  2 
61  .  7 
6'.  1 

1,9 
2.0 

8  2.9 
82.7 
83.0 
63.  9M 
62.1 

.  5 
,5 

82.2 
80.9 
82.1 
82.6 

81 

3.7 
2.5 

61.6 
65  .  6 
65.1 
66. 
65.6" 

-  5.1 

56. 2 
56.0 
56.0 
57.  9M 
57 .  5M 

-  1.1 

-  1.2 

50. B 
52.2 
SI  .1 
53, 5M 
50  .  6M 

-  3.8 

-  2.1 

66. 6M 
67.5 
67.2 
69  .  5M 
67. 3M 

-  1.8 
.  8 

DIVISION 

53.7 

2.3 

50.1 

-  1.3 

SB. 7 

-  1.0 

65.1 

-  3.0 

75.0 

.2 

81,8 

1.3 

61  .6 

2.5 

83.2 

1  .  1 

82.0 

1  .  1 

65.2 

-1.1 

56.1 

-  3.2 

51.3 

-  2.3 

67,3 

-  ,5 

SOUTH    CENTRAL  09 

CARVILLE    2  SW 
FRANKLIN   3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 

53.9 
55,0 
51.1 
55.5 
55,5 

l.t 
1.3 

i.b 
1.2 

18  .IM 

51.3 
19.5 
51.9 
50. S 

-  6.1 

-  5.0 

-  2.8 

-  6.0 

59. 9M 

61.1 

60.2 

60.1 

61.2 

,2 
.3 

.0 
.6 

65, IM 

65,1 

65,7 

6S,0 

66.0 

-  3.2 

-  3.6 

-  3.8 

-  3.9 

71  .9M 
75.5 
71  .7 
71  .7 
75.1 

.0 
.3 

-  .3 

-  .8 

81,1 
81,9 
81  .IH 
61.5 
81.2 

1 . 1 
1.7 

1.0 
.  1 

6U  .  3 
61  .  5 
6  7.6 
81  .  2 
83  ,  P 

2.S 
2.8 

2.3 
1  .1 

63.3 
83.3 
62.1 
82.5 
82.7 

1  .5 
I.b 

.7 
.  3 

61  .1 
8  1.1 
80,0 
80.7 
81  ."i 

3.1 
3.1 

3.G 
1.9 

65.0 
66.0 
61.5 
65.1 
65.3 

-  I.b 

-  3.9 

-  3.6 

-  5.6 

56.1" 

57.6 

56.1 

56,7 

56.9 

-  3.7 

-  3.0 

-  2,6 

-  1.5 

51  .OM 
57  .bM 
51  .5M 
51.5 
52.2 

-  3.3 

-  3.0 

-  2.5 

-  3.9 

67  ,  IM 
69  .OM 
67  .  OM 
67.5 
67.6 

.9 

K  ,6 

-  1.7 

NEW   IBERIA    S  NW 

S5,0 

50.1 

60.8 

66.  7 

75,3 

81.5 

81.5 

82.9 

62.3 

66  .  9M 

58. 6M 

52. 5M 

68.  IM 

DIVISION 

51 . 9 

2.1 

50.1 

-  S.O 

60.6 

.  1 

65.7 

-  3.3 

75.0 

-  .1 

81.1 

1.0 

81.2 

2.1 

82  .  8 

1.0 

61.3 

3.2 

65.5 

57.1 

-  3,0 

51.9 

-  2.8 

67.6 

.7 

SOUTHEAST  09 

BOOTMVILLE    WSCMO  CI 

56,7 

5?. 8 

61.9 

66.2 

75.2 

80.9 

8  J.  7 

83.9 

62.1 

6"  .6 

60.  6 

55.1 

69.1 

Sm  Rslerence  Notes  FoUowtsg  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Jinuary 

Februiry 

Match 

April 

May 

Junr 

July 

Augwl 

Stsiion 

1 
I 

1 

s 
1 

1 

1 
1 
& 

t 

I 

E 

g 
1 

1 
S 

E 

1 
& 

1 

E 

r 
EL 
4 

! 

E 

s. 

1 

i 

E 

1 

1 
1 

E 

1 
1 

DELTA-enCTON  ML  ttir 
DONALO&ONVlLLE 
6ALLI  ftNO 
HOUM* 

NCU  ORLEANS  WSCnO  OP 

N  0  AOeoN  WSFO  CI 

PJSaOIS  7  s 

PL*QJE'*1MES   EXP  ST* 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBOOAUX 

DIVISION 


55. 31^  1. 


56.2 
56. S 


1 .9 
2.5 


«9.7 
52.0 
52.0 
52.0 

53.5  I 
52.1 
5t.l  I 
51. 7" 
51.9 

51.2 

52.1 


59.5 
.8  59.9hI 
62.9 
62.5 
62.0 

6!.] 


60.  a 

61.  <tH 
60. 5M 
61.7 


2.0 
1.1 


67.2  -  2.6 
66.2 

66. B 
67.1 
66.0  ! 
66.5 
66.7 


66.0 
66.5 


S.O 
2.9 


75.2" 
75.9 
76.0 
77.9 

77.6 
75.9 
76.  < 
75.5  I 
75.0 

75.6 

75. a 


BO. 5 
81.9  I 

8l.2n| 

80.8 
83. >  ' 

85.5 
80.5 
81.7 

ei.i 

80.5 
82.5 
81.7 


es.e 

67.5 
8T.II 

6«.l 
B3.9 

89.9 

69.5 


I 
I 
I 


6S.<I 
66  .0 
69.1 


S6.0Mj 
5J.7N 

S3.3H) 


S«.9M 
S«.6 

53. 2H 


69. |H 
6B.5M  U 
69.6 

71.5 
60. 6H 
69. 7H 

6a.  iH 

68. 3H 
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TABLE  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
19S0  


eETHANY 

eODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
&LOSTCR    1  U 
6REENNO00  FJRC  TOWER 

HINNA    3  S 
HOSSTON 
"ElTHVlLLE 
KORAN 

LOGANSPORT   t  ENE 

»<ANSFIELO    3  USU 
MARTIN   FIRE  TOwER 
KINOEN 

MOORINGSPORT    1  H 
PLAIN  DEALING 

RED  HIV   VALLEY   EXP  STe 

R08S0N 

fiOOESSA 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT   WSO  *P 


NORTH  CENTRAL 


ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 

JONESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE    FA*  »P 
MONROE  NLU 
RUSTON 

HUSTON-LA    TECH  UNIV 
SAILES   FIRE  TOwER 
SPEARSVILLE    FIRE  TOWER 
STERLINGTON 
WINNFIELO   2  W 

MiNONA    FIRE  TOWER 


NORTHEAST 


easTROP 

EPPS    6  WNW 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK   GROVE   2  USW 
S»INI   JOSEPH  EXP  STA 

STEVENSON  FIRE  TOWER 

TALLULAH 

WINISBORO 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

60RUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECOQE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
HOSEPINE   EXP  STATION 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
BEAVER   FIRE  TOwtR 
BEL«H  FIRE  TOWER 
BOYCE    3  UNW 
BUSK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE   EXP  ST* 
MAMQU  •>  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NE-   ROADS   5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA    3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLE^ 
SIMMESPORT 
VtOALlA  2 


S.?( 

s.ed 


3.5;  - 

1.5]  - 

«t.<it 

6.64 

•I.  78 


J.  62  - 
3.  Ta 
1.23- 
5.  31 


6.15  1.3^ 


6.6C  I.OC 


5.25 
<t  .  8C 


5.96 
5.9<( 
«.87- 


6.1i      5. 77 


l.Of  3.66 


2.7K- 


2.3C -  2.35 


3.21E   6.59      1.21E  5.71 


1.3C  it.Ht 


B  .SC 
7.5( 
12. 5C 
12. 2t 


6.6C 
8.27 
6.01 


6.  32 
6.  38 
6.77 


1.6t  6.02 


2.«tC  -  2.3( 


2.52-  2.33 


2.33-  2.7; 


7.«l5  2.6! 


6.91  1.64 


10.21  1 
13.92 

9.6it{     i».79|     7. OS      1.851  6.t|9 


2.115- 

2.«7 

3.26- 


3.0' 

1.7: 


12.06  7. 
15.37 
16.08  10. 
11.72 
12. ?e  6. 


8.  3« 
5.71 
7.  dQ 


2.58-  2.>l* 
2.60-  2.26 


7.3M      2.39  7 


.36|     9.66|  1 
7.63; 
10.12f  5.03 


7-92      3.57      7.89^     2.69  6.12 


t.OG 
5.63 
3.25- 


11.03 
11.56 
10. OG 
7.59 
IB. 13 

1  1  .02 
11.29 
12.69 
1  1  .<«6 
12.26 

16.62 
11. OS 
11.61 
1  1  .01 

I  1  .09 

11.15 

II  .69 
1  1  .23 
15.014 


1.52 
6  .77 
8.9G 


11.68 
8,29 
7.51 


-   1.7f  3.05- 


.07  2.57- 


e.oi 

7.31 
7.72 
6.08 


1.53 
7.87 
9.13 


.6]      1  .86-  1.97 


2.65 
1.25 
1.83- 
1  .86 
2.27 

2.13 

1.75 

1.82- 

2.58- 


3.35 
3.2{ 
1  .68 


2.71  2.12- 


.51  1.65- 


.7C  1.31- 


2.19|  7.16 

10.15 
11.72 
5.31 
3.6G 
12.12 


36|     8.90      3.1S|  3.61- 
9.78 
5.72 
8.16 


1  1  .8G 
8.  39 

6.90      1.03|  3.28- 

5  .05 


-  1 
l.CT 


1.  30 
1.  30 
1.16 
1.  58- 

1  .37 

1.55- 


1  .81 
.72- 
.56 

3.  77 


1.  12- 

.82 
1.58 


I. 75 
1.02 
2.71 


1-   3.12      1. 10-  2.51 


2.10 
2.77 


1.83-  i.oe 


1.16-  2. DC 


5.25  l.Dl 
6.19 

2.59-  1.56 


2.56-  1.73 


2.12 
2.78 


2.01 
.13 


2.26  1.63- 


.76 
.59- 
1  .08 


2.26- 

2.15 

2.96 


.6C-  2.5(  2.65- 


2.91 
2.55 
2.65 

.96 

6|-   3.05      3.  3  1 


.00-   3.65  3.71 


1  .03 
.91 
.92 


2.56  2.91- 


2.1G-  1.61 


2.16-  .63 


.06      1.66,  1.62 


1.7Q-  1.18 


1  .55 
1  .31 
1.19 


2  .  7  81-  1.16 


3.  00 
2.81 
1 .  76 
3.11 
5,59 

3.12 


,95-  2.2t      1,62-  1.66  2,5C- 


1.79-    l.n  1.22 


6-   2.73      5. 16 


.76- 

.76 
.  99 
.70- 
1,69 
1  .06- 

.66 


1.91      I.91E   2.79-    1 .36 


3.33 
1.76 
2.62- 


1.15      1.1c  3.31- 


1.13  1.32  2.m 
6,00     3.33  3.19- 


1.5E      3.01-  l.SS 


2.98-  1.61 


2.67  3.21- 


2.32     3.32-  1.11 


3.67 
5.19 
3.02 


E  40.14 

13.71 
37.31 
36.56 
39.09-; 

36.96 


3.96 
3.29 


33.99 
11.06 
12.51 

31.01 
31.97 
17.70 
36.21 
31, 57' 


15,13 
-  5.59 


1.32 
-10.15 


6.17 


51.07 
13.17- 
*7.73 
:  47.10 


15.03- 
17  .  19 
11.52 


10.6G-1 1 .69 


52.57-  2.83 
55.35 


11.26- 

52.37 

56.31 

17.26 

55.36 


.72 
,78 
1.11 


36.75 


15.59- 

46.75 

19.02 


3.99  44.53- 


1  .75 
2.11 
1.27 
1.35 


2.53 
1.92- 
1.57 
1  .92 


55.6<l 
61.60 
53.51 
51.72 
56.53- 

51.76 
63.10 
56  .18 
53.96 
53.29 

60,28 
70.60  : 
71.05 
61.13 
53.00 

67.19 
72  .  16 
51.07- 
61.29 


S—  Rclerence  NotM  Following  Station  Indm 
-  4  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


! 


MOODWORTH  2  SE 


e*ST  CENTRAL 


*BITt    SPRINGS  FIfft  TuR 

»"ITE 

eAKER 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
BATON   ROUGE    HSO  AP 

BATON   ROUGE  KLEINPtTER 
eOGALUSA 
CL INTON 
CLINTON   5  St 
COVINGTON  ■)  NNH 

DENHAr'  SPRINGS 
reA>iHi.[NTON  2 
fRAtHLlNTON    J  SH 

GREChSBURG 
CRtENUELL  SPRINGS 

HIMHONO   3  NW 

oEnTkOOO 

LIVERPOOL    3  ENE 

L IVINGSTON 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

OAKNOLl A 

PEARL    RIVER   LOCK  1 
PINE    GROve   FIRE  TOuER 
SMERIOAN  FIRE  TOMER 
SLIOELL  USFO 

SPRINGVILLE    FIRE  TOwER 
VATSON    3  ENE 
TACHART    2  ESE 


leet viLLE 

CROWLEY   CIP  STATION 
CC    QUINCT   «  N 
Cf  RIODER 
I2ABETH 

HACHBERRr   a  SSU 

JENNINGS 

KINDER    !  K 

LAKE    CHARLES   2  N 

LAKE    CHARLES   mSO  AP 

LONGVILLE 
hCRMENT AU 
HITTIE    2  SE 
OAHDALE 

OBERLIN  FIRC  TOWER 

ROCKEFELLER   UL  REFUGE 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
V iNTON 


SOUTH  CENTRAL 


BATOU   SORREL  LOCK 
BUTTE    LA  ROSE 
CARVILLE    2  Sm 
FRANKLIN    3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 

LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CI7T 
*ttm   ISCRIa  S  NW 
PLAQUEMINC    2  N 


SOUTHEAST  09 

eOOlMVlCLE  WSCHO  CI 
OELTA-BHETON  WL  REF 
OONALOSONVILLE 
GALL  I  ANO 
GONZALES 

houma 

NEa   ORLEANS  WSC^O  AP 

N  0  A080N  wsro  CI 

NEh  ORLEANS  ALGIERS 
NE-    ORLEANS   0  P    5  !•< 

NCm   ORLEANS  WATER  PIT 
NEH   ORLEANS  CITr  HALL 
NE«  ORLEANS  0  P    S  S 
NEW   ORLEANS   0  P   S  3 
NEW  ORLEANS   0  P   S  6 

PARAOIS    7  S 

PLAOUEHIMES   EIP  STA 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 


9.7!  5.6] 


b.S3 
6.26 
S.e7 


1  l.9t^ 
S.23 
6.23 


5.27^ 
S.  IS 


I  .«< 
1  .711 
1.92 
I.3« 
3.5t  - 

I  .B3 
2.6?- 


15. 2C 
13. IS 

12. «e 

10. DC 

10.61 
15.61 
IN.  39 
16. 2C 
11  .66 

13.01 
13.23 

10. la 


6.1 
11. 3C 
10.67 


13.67 

1  i.ei 

15.07 


1.02 
3.9S 
.62 
2.5« 
1.11 


3.72 
3.0W-  1.73 
2.95|-  l.Bt 
3.82j 
2.5 


1.611-  3.16 


9.6^ 


6.5(1      3.31  7.3! 


i3.oa 

12.7^ 
1G.0I| 


.<3-  3.05 


1.6(     2.7C-  1.71 


5.21 
6.1« 


13.62 
11.51 
10.92 
15.11 
17, OS 

15. 
I*. 71 
11.61 
15.1 
17.03 


14.  31 
13.91 
ILTI 

14  .<)6 

i<i.7e 

15.99 


3.61 
5.63 
3.25 
?.  3« 


EU  .0^ 
10.531 


S.tZ  3.73 
15. 5q  11.07 
7.2S 

11 .9a 


9.78  5.2C 


0.7c( 


e.«S  3.21 

10. 05  k.S*) 
6.11  2.21 
9.67 

10.66  « 

9.<i5 
10.73 
10.79 
10.59 
11.16 

9.»l  3.15 
9.15 

12.06  b.5« 
9.19 


l?.7i 
13.  75 
11  .2«< 

15. 5Q  U.IS 

16.12  11.97 

20.21  15.16 
22.11 

15.18  10. 7C 

19.16 
22.61 
16.95 
17.17 
16.52 

22.12  17.81 
15.62| 
1?.99(  6.76 
2l.0bt 


7.24     2. 81 


1 1.37 
11.63 
12.1! 
7.1C 


12.1 

13.19 

11.37 

14.22 

11.02 


3.17 
6.12 
3.59 


6.«7 

1  .ss 


10. S9  S.71 


T.?Q  1.39 


1?.2« 

5.03 

20.31 
11. ?« 
19.^2 


12. T5  T.kH 


13.«i» 
11.27 

a.oi 

12.99 
11. »7 


10. at  5..< 


1  .«5- 

2.$> 

].>6 


ll.lo 
l.SS 


7.99  3.03 


12.31 
12.26 
10.12 


3. SI 

2.35- 
S.»9- 
1.22- 
1 .09 

1.15- 

1.1. 


2.3<-  i.tl 


2.24-  2.9( 


7.6.  1.17 


3.116-  2.6« 


3.31-  3.5! 


2.51|- 


u.«9-  I 
5.  58- 
3.10 
5.  31 

a.?<ii  1.69 


'•.«ei-  1.3^ 


S.ir-  3.17 


3.62-  S.79 


7.5* 
6.6d 

'•'1 

6.«l!- 


3.07 
2.01 


l.«<-  2.81 


1.60-  2.3)      2.x-  1.1 


1.77-  3.2! 
1.64-  3.3! 


1.82-  3.51 


1.55t-  3.2C 


1.88-  3.03 


S.SD-  I.*! 


2.59-  2.39 
S.ia-  2.0C 


3.a6-  2.1! 


3.7!^ 
8.7. 
6.5J 


7. .01 
6. 2d 


5.53! 
5.79, 

9..lj- 


S.9!l 
6.7U 


2.62-  2.5!  5.34 


6.29  1.51 
5.26-  1.77 


9.20 
6.31 
6.39- 


2.6tl-  i.a( 


5.76  1.6! 


6.29j 
5.29^ 
5. OS 
5.28| 
6.9  81 


6.99 

5.17- 

3.ia- 


31    3.31-  I. a; 


5.90  2.21 


5.2^  l.ei 
.2: 

1.61 
5.5!)  2.0e 


5.09^  1.7' 


1 .51 

.7: 
.ic 


5.er  3.61 


3.51  l.Ot 


«.9!i-  l.K 
6.7 


6.a7j 
3. ad 


6.01 

1.0< 


2.07-  9.31 
2.11^-  3.59 


3.01  S.57 


si.aq-  7,39 

1.92 


2.2« 


1.7<     2.3a-  2.6! 


1.9o|-  9.31 
2.26i-  5.66 


79.87 
71.87 
77.15 
72.32 

79,30  20.25 

70, ao 

T2.I2I  11, ta 
8  3.36 

75.63,  16.99 
71.0^  8.82 

6«.39i 
72.57 
67.13 
76.59 
71,58 

71.11  10. S9 


2.99-  3.2! 


75.71 
79,22 
78.55 
81.33 
75.53 

76.27 
73.79 
71.57 


71 .6*  11.99 


2.50 
1.71 
2.97 


3.35 
1.5* 
1.9»| 
2.22 


2.19'-  3.27 


1.91 

2.01' 

l.*9i-  l.>« 
.991-    9.  It 
2.9S-  2.8> 


.89- 


.2! 


63.32 

62.57 

52.92- 

50.97 

59.62- 

58.15 
63.88 
62.90 
62.95 
65.18 

69.39 

59.15 
56.73 
56.16 
61 .20 

61.86 

55.68 
60.21 
58.98 
72.79 


71.10 
61.99 
60.11 


58.58 
71.69 
60.09 
67.29 


1.55-  3.55 


69,72  5,02 


69. 5^ 
72.98 
79.75) 
79.69{ 
63.911 

76.8l|  11.09 
73.09  16,32 
69.9Sl  7.37 
76.73 

65.11     a, 21 

67.59 
77.06 
78.89 

72.33 
69.51 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2      Heo 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

3 

3 

< 

< 

I 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

i 

< 

< 

THIBOOAUX 

S.&t 

1  .3t 

2.8f 

-  2.5S 

12.  le 

b.b'. 

20.2! 

15.1? 

12.78 

7.11 

I,2C 

-  1.69 

5.55 

-  2.92 

1  .98 

-  «.I7 

7.  JC 

-  .33 

d  .19 

l.iib 

1.22 

.13 

1.23 

-  1.35 

79.66 

13.10 

DIVISION 

7.5C 

2.0^ 

-  2.71 

9.51 

1.31 

16.  IC 

11.91 

9.S2 

5.  J4 

2  .91 

-  2.1(5 

6.  29 

-  1.2S 

2.21 

-  1.06 

6.86 

-  .11 

6.  32 

3.15 

3.95 

.16 

1.61 

-  3.12 

75.27 

11.11 

4 

Sm  Hefarence  Notes  Following  SUUoo  IndM 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISKNl 
19S0 


Station 

Highest 

2 
Q 

o 

« 
Q 

Lastsp 

ring  minimum  of 

First  (all  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

IS- or 

below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28  ' or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20' or 
below 

16  ' or 
below 

16^  or  below 

20  or  below 

24'  or  below 

28 '  or  below 

32"  or  below 

Date 

|Temp. 

« 
& 

|Temp.  1 

Date 

|Temp. 

e 

s 

iTemp.  1 

o 
& 

Temp.  [ 

Date 

Temp. 

Dais 

Temp. 

o 
Q 

Temp. 

o 
Q 

« 

1 

Temp.  1 

•      ♦  • 

NORTHyEST  01 

COTTON  V«LLET 

106 

e-22 

1  7 

3-  3 

NONE 

3-  H 

20 

3-  11 

20 

3-16 

26 

3-19 

30 

10-25 

31 

11-19 

25 

11-20 

29 

12-21 

16 

NONE 

29  2 

261 

296 

220 

LOGtNSPORT   1  ENC 

8-22» 

1  7 

3-  5 

3-  3 

1  7 

3-  3 

1  7 

3-lB 

29 

10-25 

27 

10-25 

1 1-20 

23 

NONE 

NONE 

262 

236 

221 

HINOEN 

107 

7-ia 

18 

12-22. 

NONE 

3-  3 

19 

3-  3 

19 

3-  3 

19 

3-19 

30 

10-30 

31 

11-19 

\l 

12-21 

18 

1  2-21 

18 

NONE 

293 

293 

261 

225 

OLAIN  OE«LIKG 

105 

e-22« 

16 

12-22. 

3-  3 

16 

18 

3-  "4 

IB 

26 

26 

10-25 

50 

11-19 

25 

11-20 

29 

1  2-21 

16 

12-21 

16 

29  J 

292 

26  1 

295 

220 

RED   RIV    VALLEY   EXP  STA 

105 

7-18 

1  7 

12-21 

NONE 

3-  2 

19 

3-  H 

29 

3-  9 

29 

3-  9 

29 

10-25 

32 

11-19 

27 

12-21 

17 

12-21 

17 

NONE 

299 

292 

260 

235 

SHREVEPORT   ySO  AP 
*       •  • 

106 

7-17 

20 

12-21 . 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

10-30 

32 

11-19 

26 

12-21 

20 

12-21 

20 

NONE 

293 

293 

261 

291 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE    3  NC 

106 

7-13 

17 

2-  1 

NONE 

3-  3 

19 

3-  3 

19 

3-  3 

19 

3-18 

31 

10-25 

31 

11-19 

26 

12-21 

16 

12-21 

16 

NONE 

293 

293 

261 

221 

CALMOON   EXP  STATION 

105 

8-22. 

17 

3-  3 

NONE 

3-  3 

17 

3-  3 

17 

3-  9 

2S 

3-18 

30 

10-25 

32 

11-19 

27 

12-21 

19 

12-21 

19 

NONE 

293 

293 

260 

221 

HOMER   EXP  STATION 

lOU 

8-22. 

16 

12-22. 

2-  2 

16 

3-  3 

IB 

3- 

29 

3-  9 

29 

3-18 

29 

10-25 

30 

11-19 

25 

12-21 

16 

12-21 

16 

12-21 

16 

323 

293 

292 

260 

221 

MONROE    FAA  AP 

101 

9-15. 

20 

12-21 

NONE 

NONE 

3-  2 

22 

3-  3 

25 

3-  3 

25 

11-19 

29 

12-20 

23 

12-20 

23 

12-21 

20 

NONE 

293 

292 

261 

MONROE  NLU 

103 

8-22 

19 

12-21 . 

NONE 

19 

3-  3 

19 

27 

32 

10-25 

31 

11-19 

27 

12-21 

19 

12-21 

1  9 

NONE 

293 

293 

260 

233 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

107 

7-17 

17 

12-21. 

NONE 

3-  3 

18 

3-  3 

16 

3-  6 

26 

3-16 

32 

10-25 

31 

11-19 

26 

12-10 

29 

12-21 

NONE 

293 

262 

256 

221 

WINN^IELD   2  U 

8-21 

1  6 

3-  3 

1  6 

3-  3 

16 

1  6 

31 

10-25 

29 

10-31 

27 

11-19 

29 

1  2-21 

\l 
1  9 

NONE 

293 

261 

292 

221 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

105 

9-15. 

18 

12-21. 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-18 

32 

12-20 

29 

12-21 

18 

NONE 

293 

292 

EPPS   6  UNU 

lOU 

8-22. 

19 

3-  2 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  9 

29 

10-31 

32 

11-19 

27 

12-21 

20 

12-21 

20 

NONE 

293 

293 

261 

291 

LAKE  PROVIDENCE 

10<4 

7-1I4. 

19 

3-  2 

NONE 

3-  2 

19 

3-  3 

21 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

11-19 

30 

11-20 

28 

12-20 

23 

12-21 

20 

NONE 

299 

292 

261 

260 

SAINT    JOSEPH   EXP  STA 

101 

9-16 

18 

3-  3 

NONE 

3-  3 

16 

3-  3 

18 

25 

25 

10-31 

31 

11-20 

28 

22 

293 

261 

291 

TALLULAH 

103 

7-16 

1 1 

3  -  3 

3-  3 

11 

3-  1 

16 

3-  *i 

16 

3-  9 

18 

3-  J 

18 

10-31 

30 

11-19 

28 

12-21 

21 

NONE 

NONE 

292 

260 

291 

UINNSBORO 

*        *  * 

8-22. 

1  8 

3-  3 

NONE 

1  8 

3-  3 

1  6 

25 

25 

10-31 

30 

1  1-19 

27 

12-21 

21 

NONE 

NONE 

293 

260 

291 

UEST    CENTRAL  OH 

ASHLANO    2  S 

lOU 

8-21. 

1 1 

3-  3 

3-  3 

11 

3-  3 

1  1 

3-  i» 

29 

3-  9 

29 

9-15 

31 

10-25 

28 

10-25 

28 

11-19 

23 

1  2-21 

18 

NONE 

293 

260 

235 

193 

CONVERSE 

106 

8-23. 

17 

3-  3 

NONE 

3-  3 

1  7 

3-  <* 

23 

3-  9 

23 

3-18 

32 

10-25 

30 

11-20 

28 

12-11 

29 

NONE 

NONE 

282 

261 

221 

LEESVILLE 

106 

8-23 

17 

3-  3 

NONE 

3-  3 

1  7 

3-  3 

1  7 

3-  3 

1  7 

3-  9 

31 

10-31 

30 

11-19 

28 

12-21 

23 

NONE 

NONE 

29  3 

261 

29  1 

MANY 

105 

8-23 

15 

3-  3 

3-  3 

15 

1 5 

3-  *t 

29 

29 

30 

10-25 

29 

10-31 

27 

l", 

260 

291 

221 

N A  TCH I TOCHE  S 

105 

7-17 

2  1 

12-22. 

NONE 

NONE 

3-  3 

2 1 

3-  9 

25 

3-  9 

25 

12-21 

21 

12-21 

21 

NONE 

NONE 

293 

292 

ROSEPINE   EXP  STATION 
*       *  * 

105 

8-23. 

1  8 

3-  3 

NONE 

3-  3 

18 

3-  3 

16 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

10-31 

30 

11-19 

28 

12-21 

23 

NONE 

NONE 

293 

260 

291 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

101 

8-23 

21 

2-  1 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

3-  3 

23 

3-  9 

31 

10-31 

30 

12-21 

22 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

29  3 

29  3 

291 

BELAH   FIRE  TOWER 

1  05 

8-22* 

1  6 

3-  3 

3-  3 

16 

1  6 

3-  3 

16 

16 

16 

10-31 

32 

12-20 

28 

21 

29  3 

292 

292 

BOYCE    3  UNU 

10<4 

7-  1 

20 

2-  1 

NONE 

2-  1 

20 

3-  3 

23 

3-  3 

23 

3-  5 

32 

11-19 

31 

12-20 

27 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

29  3 

292 

259 

BUNKIE 

103 

7-17. 

23 

3-  3. 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

3-  9 

26 

3-  9 

28 

10-31 

32 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

29  3 

292 

29  1 

GRAND  COTEAU 

101 

9-10. 

20 

3-  2 

NONE 

3-  2 

20 

3-  3 

21 

3-  3 

21 

3-  3 

21 

1  1-19 

30 

12-21 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

2  61 

JONESVILLE  LOCKS 

102 

7-  3 

2 1 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  *t 

29 

3-  9 

29 

3-  9 

29 

11-19 

31 

12-21 

22 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

292 

292 

LSU   DEAN   LEE    EXP  STA 

102 

7-17. 

21 

12-22 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

3-  9 

28 

3-  9 

28 

10-31 

32 

12-21 

22 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

293 

292 

291 

MAHOU   t  S 

103 

7-  2 

25 

3-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

3-  3 

26 

12-20 

31 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

292 

MELVILLE 

100 

7-  3 

21 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

21 

3-  9 

26 

3-  9 

26 

10-31 

32 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

29  3 

292 

291 

NEK  ROADS   S  ESE 

101 

8-23 

23 

3-  2. 

NONE 

NONE 

3-  3 

29 

3-  9 

28 

3-  9 

28 

1  1-19 

32 

1  2-21 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

260 

OLD  RIVER  LOCK 

100 

7-17. 

17 

3-  3 

NONE 

3-  3 

17 

3-  * 

29 

3-  9 

29 

3-  9 

29 

10-31 

32 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

292 

292 

291 

OLLA  3  ssy 

103 

8-22. 

16 

3-  3 

3-  3 

16 

3-  1 

20 

3-  1 

2a 

3-  9 

20 

3-18 

32 

10-25 

31 

10-31 

27 

11-20 

29 

12-21 

19 

NONE 

292 

261 

291 

221 

UOOOWORTH  2  SE 

103 

7-17 

22 

2-  2 

NONE 

NONE 

3-  S 

23 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

10-31 

32 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

293 

292 

291 

*       •  • 

EAST    CENTRAL  06 

AMITE 

103 

7-16 

20 

3-  3* 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  9 

32 

1  1-19 

29 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

29  3 

29  3 

260 

BATON    ROUGE    USO  AP 

100 

8-22 

20 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

11-19 

32 

12-20 

28 

1  2-21 

29 

NONE 

NONE 

29  3 

292 

261 

SOGALUSA 

105 

7-16. 

20 

NONE 

3-  3 

20 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

11-19 

29 

11-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

260 

CLINTON    5  SE 

102 

7-17 

IB 

3-  3 

NONE 

3-  3 

18 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

11-19 

30 

12-21 

22 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

292 

292 

260 

COVINGTON   a  NNU 

103 

8-22. 

17 

3-  3 

NONE 

3-  3 

17 

3-  3 

17 

3-  3 

17 

3-  3 

1  7 

11-19 

26 

11-19 

28 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

296 

261 

261 

FRANKLINTON    3  SU 

103 

7-15. 

18 

NONE 

1  6 

3-  3 

18 

1  8 

31 

11-18 

32 

12-21 

25 

NONE 

HAMMOND    3  Nb 

102 

8-23 

19 

NONE 

3-  3 

19 

3-  3 

1  9 

3-  3 

19 

3-  9 

31 

11-19 

29 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

293 

293 

260 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 

102 

8-23 

20 

3-  3 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-  9 

30 

11-19 

30 

12-21 

27 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

296 

293 

260 

SLIDELL  USFO 
•        •  • 

102 

7-16 

22 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3-  9 

25 

3-  9 

25 

11-19 

30 

12-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

260 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY    EXP  STATION 

102 

7-  3 

22 

3-  3. 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3-  9 

26 

3-  9 

21 

11-19 

32 

12-21 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

260 

OE    OUINCY    14  N 

105 

7-18 

21 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

10-31 

29 

11-19 

26 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

292 

260 

291 

OE  RIOOER 

105 

8-23. 

20 

12-21 

NONE 

NONE 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

3-  9 

22 

11-  1 

32 

12-21 

20 

12-21 

20 

1  2-21 

20 

NONE 

292 

292 

292 

ELIZABETH 

105 

7-18 

21 

NONE 

NONE 

3-  3 

21 

3-  3 

21 

31 

10-31 

31 

12-21 

29 

12-21 

29 

NONE 

NONE 

293 

293 

291 

HACKBERRY  S  SSW 

99 

7-18. 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

J-  3 

26 

1  1-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

JENNINGS 

101 

7-H 

22 

NONE 

NONE 

3-  1 

23 

3-  9 

23 

3-  9 

23 

11-19 

30 

12-21 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

260 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

102 

7-17. 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

25 

3-  3 

25 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

OBERLIN    FIRE  TOwER 

10] 

8-23 

21 

NONE 

NONE 

3-  3 

21 

3-  3 

21 

3-  3 

21 

11-19 

29 

12-21 

25 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

296 

293 

261 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

102 

7-18 

2t 

3  -  2 

NONE 

NONE 

3-  2 

29 

3-  9 

26 

3-  9 

26 

12-21 

26 

12-21 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

292 

VERMILION  LOCK 

99 

8-23 

22 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  9 

23 

23 

3-  9 

23 

11-19 

32 

12-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

292 

260 

Sm  R«l«r«nc«  NoIm  Folio wtng  SuUon  Indvx 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20"  or 
below 

24  or 
below 

28  '  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24-  or 
below 

20"  or 
below 

16  or 
below 

» 

0 
at 

20  or  below 

l24"  or  below 

28 "  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp.  1 

Date 

|Temp 

Date 

llemp 

Date 

|Temp.  1 

Dale 

|Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Dale 

[Temp 

16' orb 

•      •  • 

SOUTH   CCN1DAL  08 

C«OVILtE   2  SU 

1  00 

8-23* 

20 

2-  1 

NONE 

2-  1 

20 

3-  3 

23 

}l 

3 

23 

'I 

29 

11-19 

12-21 

2  5 

NONE 

NONE 

293 

260 

FRANKLIN    3  NW 

99 

7-  2 

22 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3 

22 

3 

22 

11-19 

31 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

261 

JE«HERETTE   EXP  ST» 

100 

7-17 

21 

3-  3 

NONE 

NONE 

J-  3 

21 

3- 

4 

25 

3- 

25 

1  1-19 

30 

12-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

260 

LAFAYETTE    FAA  AP 

99 

7-1  7  * 

22 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3' 

3 

22 

3" 

3 

22 

11-19 

3^ 

12-20 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

261 

HORGAN  CITY 

102 

7-  6 

2"* 

3-  2 ♦ 

NONE 

NONE 

3-  2 

2*» 

** 

27 

3" 

** 

27 

11-29 

32 

12-21 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

2  70 

NEW    IBERIA    S  NU 

101 

7-  3 

1  9 

3-  3 

NONE 

3-  3 

1  9 

3-  3 

1  9 

3- 

" 

25 

3- 

H 

25 

11-19 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

260 

•        •  • 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE    WSCHO  CI 

97 

8-23 

27 

3-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

J. 

2 

27 

3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DELTA-BRETON  UL  REF 

95 

7-  8 

22 

3-  2 

NONE 

NONE 

3-  2 

22 

2 

22 

3 

3D 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DONALOSONV ILLE 

99 

7-1  7« 

22 

2-17 

NONE 

NONE 

2-18 

23 

\\ 

3 

26 

j: 

29 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

GALLIANO 

100 

e-23 

26 

3-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

27 

3- 

32 

12-26 

28 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

297 

HOUHA 

99 

e-23» 

2  3 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

2  3 

3 

23 

32 

12-21 

12-26 

27 

NONEj 

1 

NONE 

NONE 

298 

292 

NEW   ORLEANS   WSCMO  AP 

102 

6-22 

25 

3-  3» 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

25 

3- 

3 

25 

12-26 

27 

12-26 

27 

none| 

NONE 

NONE 

298 

298 

N   0   AOBON   MSFO  CI 

102 

8-22 

2  7 

1-5 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

29 

3 

3  1 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

PARADIS    7  S 

99 

8-22 

20 

3-  3 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3 

20 

3 

20 

1  1-19 

32 

12-26 

21 

12-26 

21 

NONE 

NONE 

298 

298 

261 

PLAQUEMINES   EXP  STA 

99 

8-23 

26 

3-  3« 

NONE 

NONE 

NONE 

3 

26 

3 

26 

1  1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

RESERVE 

100 

7-16 

23 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

3 

23 

3 

23 

12-20 

31 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

2«2 

SAINT  BERNARD 

101 

8-22 

22 

3-  2 

NONE 

NONE 

3-  2 

22 

3 

25 

3 

2S 

12-11 

32 

12-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

286 

THIBODAUX 

101 

7-16 

23 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

26 

26 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

a        •  • 

STATE  EXTRFHES 

LOGANSPORT  M  ENE 

108 

8- 

LEESVILLE 

8- 

13 

TALLULAH 

1  1 

3-  3 

ASHLAND  2  S 

3-  3 

< 

1 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 

LOUISMI* 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Dece 

mber 

Annual 

Station 

Depth 

:Tie 

Average 

e 
« 

Ui 

Averaqe 

1 
« 

M 

U 

Average 

Extremes 

Average 

Extreme* 

Average 

Extreme* 

Average 

Extreme! 

Average 

Extremes 

Average 

• 

e 

e 

M 

w 

Average 

Extremes 

« 

i 

1 
• 

Ul 

< 

g 
e 

u 

o 
t? 
« 

> 
< 

Extremes 

* 

< 

Extremes 

C»LHOUN   ZtP  STATION 

UN  I 

U 

50.1 

6? 
142 

19.5 

6S 
39 

56.2 

70 
12 

61.1 

81 
50 

71.8 

es 

62 

85.1 

99 
69 

92.5 

102 
78 

91.7 

100 
82 

87.8 

99 
68 

70.2 

65 
52 

57.7 

73 
15 

52.0 

63 
IS 

69.3 

102 
39 

CLINTOli    S  SE 

1  IN) 

S3. 9 

65 
U2 

51.5 

70 
11 

59.6 

72 
11 

61.0 

76 
53 

75.7 

68 
61 

85.1 

96 
76 

86.1 

103 
77 

95. 5 

98 
77 

63.0 

9« 
65 

69.5 

82 
51 

59.1 

71 
16 

53.0 

66 
13 

69.0 

103 
11 

C90ULET    EXP  STATION 

(  INI 

55. « 

71 

S3.0 

76 
35 

62.2 

SO 
35 

69.0 

87 

SO 

79.  3 

96 
66 

90.6 

108 
73 

93.1 

112 
71 

89.1 

106 
76 

87.1 

101 
73 

71.9 

91 
18 

61.0 

85 
11 

51.3 

73 
37 

72.2 

112 
3S 

HOUNA 

(INI 

55.6 

67 
12 

53.0 

6S 
12 

61.1 

71 
10 

66.9 

81 
53 

75.9 

91 
66 

62.9 

93 
71 

65.1 

97 
73 

91.9 

100 
75 

91.0 

96 
72 

70.1 

81 

50 

59.1 

7S 
12 

53.9 

70 
10 

69.2 

100 
10 

USU    DEAN   LEE   EXP  ST» 

1  IN  1 

„ 

51.2 

61 
1  1 

19.9 

71 
36 

58.2 

72 
39 

61.8 

81 
19 

71.9 

89 
62 

87.1 

101 
71 

93.8 

106 
85 

93.3 

101 
71 

90.7 

96 
82 

73.9 

85 
55 

60.9 

76 
16 

53.6 

67 
13 

71.0 

loa 
]< 

RED  RIV   VALLET   EXP  STA 

1  IN  1 

<4 

KB.? 

6  J 
10 

17.3 

68 
36 

51  .7 

71 
3S 

63.3 

81 
15 

71.9 

93 
60 

81.8 

101 
68 

93.5 

106 
76 

91.7 

105 
75 

86.9 

103 
67 

66.  9 

65 
19 

56.6 

76 
10 

50.9 

66 
10 

66.5 

106 
36 

SAINT    JOSEPH   EXP  STA 

1  INI 

149  .  1 

6P 
10 

16.6 

65 
36 

55.7 

68 
38 

63.9 

82 
19 

75.3 

89 
65 

85.5 

98 
76 

92.5 

105 
80 

90.1 

101 
80 

61.7 

95 
72 

69.6 

86 
19 

57.1 

71 
12 

19,5 

66 
37 

66.3 

lOS 
36 

UINNSSORO 

1  IN  1 

17.6 

61 
37 

16.9 

65 
32 

51  .e 

6S 
39 

63.1 

79 
SO 

71.3 

87 
62 

81.5 

99 
71 

90.6 

101 
78 

89.5 

101 
77 

85.6 

99 
69 

69.  3 

65 
16 

55.3 

72 
10 

18.0 

62 
35 

67.1 

10« 

32 

S««  R*l*r«Dc«  Not**  Following  SUlion  Ind«i 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUISIANA 
1980 


Slallon 


Jan. 


Feb.  Mar. 


Apr. 


May         June         July         Aug.         Sept.        Oct.         Nov.         Dec  Annual 


NORTHWEST  01 
RED   PI«   VALLEY   EXP  STA 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN   EXP  STATION 


NORTHEAST  03 
SAINT   JOSEPH   EXP  STA 


EAST  CENTRAL  06 
LSU   BEN-HUR   EXP  STA 


«       #  « 

SOUTHEAST 


EUAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
KAX 
"IN 


EVAP 
WIND 


1  .  14 'SB 
1613 


1  .  36B 
1182 


2.33B 
1830 
61.0 
15.7 


3. 058 
2053 
63.0 
11.1 


3.6ie 

2252 


3.e0i3 
1631 


5.B6B 
1757 


5.128 
1176 


5  .  11B 

1552 


6.06B 
1818 
79  .  7 
56.  1 


7. OIF 

1786 


5.83 
1125 


5.28B 

606 


6.09B 
1115 


1231 
88  .  5 
67.6 


5  .998 
1131 


8.69 
1565 


7.11B 

686 


e.09B 
1539 


931 
95.9 
70.6 


7.716 

1I63B 


9.70 

833 


9.22 

671 


8.52B 

1039 


3  .38 

617 


7.13B 

867 


9.07 
911 


5.21 
161 


8.71 
1161 


6.636 
699 


6.63B 
911 


6.73 

962 


b.988 
110 


7.53B 
1312 


6.  18S 
868 


5. 616 

826 


4.77B 

572 


5.21B 
1157 


5.088 
1170 


5.068 
999 


2.63B 
1017 


2.28B 
617 


2.90B 
1532 


2.918 

1119 

70.3 


2.  668 
1106 


See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

ABBEVILLE 

OOOT 

07 

VERMILION 

ABITA    SPRINGS   FIRE  TgR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

ALEXANDOI4 

0098 

05 

RAPIOES 

AH  I  TE 

C2  05 

06 

TANGIPAHOA 

ANTIOCH   FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

ASHLAND   2  S 

03149 

01 

NATCHITOCHES 

BAKER 

0462 

06 

1    BATON  ROUG 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

BATON   ROUGE  CENTRAL 

05M6 

06 

E   BATON  ROUG 

BATON   ROUGE    WSO   AP  R 

C5M9 

06 

E    BATON  ROUG 

BATON   ROUGE  KLEINPETER 

0558 

06 

E    BATON  ROUG 

BAYOU   SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

BELAH   FIRE  TOWER 

06  39 

0  5 

LA  SALLE 

BETHANY 

0786 

01 

CADDO 

BIENVILLE    3  NE 

08  00 

02 

BIENVILLE 

BODCAU  FIRE  TOWER 

09  20 

01 

BOSSIER 

BOGALUSA 

0915 

06 

WASHINGTON 

BOOTHVILLE   WSCMO  CI 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

BOYCE    3  UNU 

1232 

05 

RAPIDES 

BUNKie 

1287 

05 

AVOYELLES 

BUTTE   LA  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

CALHOUN   EXP  STATION 

nil 

02 

OUACHITA 

CARVILLE    2  SW 

15  65 

0  8 

IBERVILLE 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

CLINTON   5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

CONVERSE 

2023 

01 

SABINE 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

COVINGTON   1  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

CROWLEY   EXP  STATION 

2212 

07 

ACAOIA 

DELTA-BRETON    WL  REF 

23  30 

09 

PLAQUEMINES 

OENHAH  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

DE    OUINCY   4  N 

23  61 

0  7 

BEAUREGARD 

DE  RIDOER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

DONALDSONVILLE 

25  31 

09 

ASCENSION 

ELIZABETH 

280C 

07 

ALLEN 

EPPS    6  WNW 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

EUNICE 

29151 

05 

ST  LANDRY 

FRANKLIN    3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

FRANKLINTON  2 

33  22 

06 

WASHINGTON 

FRANKLINTON    3  SW 

33  27 

06 

WASHINGTON 

GALLIANO 

31  33 

09 

LAFOURCHE 

GLOSTER    1  k 

36  57 

0  1 

DE  SOTO 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

GORUM   FIRE  TOWER 

37M1 

01 

NATCHITOCHES 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

GRAND  ECORE 

3801 

01 

NATCHITOCHES 

GRAND   ISLE  2 

38  15 

09 

JEFFERSON 

GPEENSBURG 

3861 

06 

ST  HELENA 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

GREENWOOD   FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

HACKBERRY   8  SSW 

39  79 

07 

CAMERON 

HAMMOND    3  NW 

0  6 

TANGIPAHOA 

HANNA    3  S 

1050 

01 

RED  RIVER 

HODGES  GARDENS 

1288 

01 

SABINE 

HOMER   EXP  STATION 

1355 

02 

CLAIBORNE 

HOSSTON 

1398 

01 

CADDO 

HO  UMA 

1107 

09 

TERREBONNE 

JEANERETTE   EXP  STA 

1671 

08 

IBERIA 

JE  NNI NG  S 

1700 

07 

JEFF  DAVIS 

JONCSBORO  FIRE  TOWER 

1732 

02 

JACKSON 

JONESVILLF  LOCKS 

17  39 

05 

CATAHOULA 

KEITHVILLE 

18  16 

01 

CADDO 

KENTWOOD 

18  59 

0  6 

TANGIPAHOA 

KINDER    3  W 

18  31 

07 

ALLEN 

KORAN 

19  31 

01 

BOSSIER 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE    FAA  AP 

5026 

OR 

LAFAYETTE 

LAKE    CHARLES    2  N 

5071 

07 

CALCASIEU 

LAKE    CHARLES   WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

LAKE  PROVIDENCE 

50  90 

03 

EAST  CARROLL 

LEESVILLE 

5266 

01 

VERNON 

LIVERPOOL   3  ENE 

51  33 

06 

ST  HELENA 

LIVINGSTON 

51  36 

06 

LIVINGSTON 

L06ANSP0RT   <t  ENE 

552T 

01 

DE  SOTO 

LONGVILLE 

5591 

07 

BEAUREGARD 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 

5620 

06 

E   BATON  ROUG 

LSU  DEAN  LEE   EXP  STA 

56  30 

05 

RAPIDES 

HAMOU   t  S 

5852 

05 

Evangeline 

LOUISIANA 
1980 


9} 

3 


IT) 
■J 


0) 

2 

■& 
c 
o 


a 
o 
y3 

> 

9) 


Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

mp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
op)ened 

Month 
closed 

71 

72 

2 

8 

2 

8S 

92 

1  2  3  C 

92 

96 

1   2  3 

21 

25 

SEPT 

2 

26 

36 

12  3 

1 

JAN 

2 

56 

56 

12  3 

1 

JAN 

2 

92 

112 

1   2   3  C 

2 

2 

12 

2 

8 

2 

Z  8 

1   2  3 

9 

APR 

2 

9 

9 

1   2  3 

25 

SEPT 

2 

50 

50 

12  3 

16 

16 

1   2  3  C 

5 

5 

12  3 

92 

92 

1   2  3  C 

3 

2 

92 

89 

20 

1  2  31CG 

1  1 

1 2 

1   2  3 

83 

2 

6 

7 

1   2   3  CG 

9 

2 

26 

36 

12  3 

32 

36 

1   2  3 

87 

87 

1   2   3  C 

70 

12   3  G 

29 

29 

12  3 

3 

2 

1  2  3 

58 

58 

12  3 

92 

91 

12  3 

81 

87 

12  3 

25 

25 

1  2  3  C 

20 

2 

38 

88 

12  3 

3 

2 

21 

21 

12  3 

13 

13 

1   2  3 

31 

2 

3 

2  C 

23 

SEPT 

2 

95 

91 

12  3 

32 

2 

C 

22 

2 

11 

2 

7 

SEPT 

2 

41 

11 

1   2  3 

8  5 

8 1 

1   2  3 

9 

2 

18 

2 

30 

30 

12  3 

10 

2 

91 

90 

5 

1   2   31  G 

28 

75 

12  3 

82 

82 

1   2  3  C 

11 

11 

2 

9 

9 

1   2   3  C 

37 

2 

40 

FEB 

2 

37 

2 

32 

2 

C 

92 

91 

12  3 

9 

2 

19 

19 

1   2  3  C 

60 

60 

12  3 

55 

55 

1   2  3  C 

1 

JAN 

2 

2 

2 

34 

37 

1   2  3  C 

36 

2 

18 

IB 

18 

1   2  31 

5 

5 

12  3  G 

12 

1   2  3 

229  58 

630  26 

1131  19 
630  13 
932  53 

1132  07 
630  35 
932  17 
630  33 
8  30  32 


630  22 

1  30  08 

730  18 
1131 


38 


1232  23 

1132  22 

1132  12 

1030  17 

529  20 

1131  23 


230  57 

130  17 

932  31 

830  12 

630  52 

630  18 

932  10 

1231  45 

1132  19 

630  32 

730  15 

829  13 
630  23 
1  30  31 
130  SO 

830  07 
130  52 
932  37 
730  29 

229  19 

1030  51 

1030  19 

529  26 

1132  12 

330  11 

1131  25 

230  26 
1131  18 

529  11 

633  50 


630  31 


1  1 


32  25 

129  53 
630  32 

1131  51 
1231  22 

1132  15 
1132  53 

529  35 

229  57 

730  12 

1132  13 

331  29 

1132  21 

630  56 

1  30  30 

1132  25 

230  1  3 

230  12 

130  15 

130  07 

832  18 

1231  09 

630  56 

630  30 

1231  59 

130  36 

830  22 

231  11 
730  34 


92  08 
90  03 

92  28 

90  30 

93  00 

93  06 

91  10 
91  51 
91  03 
91  08 

91  ni 

91  19 

92  35 
92  1  1 

94  03 

92  56 

93  31 
89  52 

89  24 
92  13 

92  10 

91  11 

92  20 
91  07 

91  01 

90  S3 

92  06 

93  12 
93  25 
90  07 

92  22 

89  16 

90  58 

93  26 
93  18 

90  59 
92  18 

91  34 

92  26 

91  33 

90  10 

90  1  1 

90  18 

93  50 
90  54 

92  54 

92  02 

93  06 
90  00 
90   4  0 

90  59 

94  00 
93  25 
90  29 
93  21 
93  23 
93  04 
93  53 

90  44 

91  13 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  ni 

91  59 

93  13 

93  13 
91  10 
93  16 
90  38 

90  45 
93  57 
93  14 

91  10 

92  24 
92  26 


10 
30 
87 
180 
350 
225 
BO 
140 
65 
64 

25 
15 
105 
200 
370 
307 
260 
103 
0 

110 

80 

5 

180 
25 
180 
200 
80 
220 
230 
40 

25 
5 
35 
95 

180 
40 

150 
99 
50 
12 

145 
145 

2 

255 
10 

360 
55 

150 
2 

225 

60 
350 
6 

45 
125 
420 
380 
200 

15 

20 

25 
320 

70 
200 
220 

53 
175 

35 

38 
5 

9 

103 
240 
250 
40 
210 
114 
21 
70 
55 
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Station  Index 


STATION  INDEX 


LOUISItNA 
1980 


Station 


o 


County 


3 


to 
1^ 


c 
o 


C! 

o 
o 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
dxiring  yr. 


5'S 

a  a 

IS, 


MANSFIELD    3  k,Skl 

MANY 

MS R ION 

MIRKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELWILLE 

HERHENTAU 

HINOEN 

MITTIE   2  SE 

MONROE   FAA  AP 

MONROE  NLU 
MOORINGSPORT    1  N 
MORGAN  CITY 
NATCHITOCHES 
NEW    IBERIA    5  Nkl 
NEy   ORLEANS   WSCMO   AP  R 
N   0   AOBON   USFO   CI  R 
NEU   ORLEANS   ALGIERS  R 
NEW   ORLEANS   0    P   S    It  R 
NEW    ORLEANS   WATER   PLT  R 

NEW    ORLEANS   CITY  HALL 
NEW   ORLEANS  0   P   S   5  R 
NEW   ORLEANS   D   P   S   3  R 
NE»    ORLEANS   D    P   S   6  R 
NEW    ROADS    5  ESE 
OAKOALE 

OAK    GROVE    2  WSW 
OAKNOLIA 

OBERLIN   FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 

OLLA    3  SSW 
OPELOUSAS 
PARADIS    7  S 
PEARL    RIVER   LOCK  1 
PINE    GROVE    FIRE  TOWER 
PLAIN  DEALING 
PLAOUEMINE    2  N 
PLAQUEMINES   EXP  STA 
PORT  ALLEN 

RED  RIV   VALLEY   EXP  STA 

RESERVE 
ROBSON 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE   EXP  STATION 
RUSTON 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 
SAILES   FIRE  TOWER 
SAINT  BERNARD 
SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT    WSO    AP  R 
SIMMESPORT 
SLAGLE 

SLIOELL  WSFO 
SPEARSVILLE    FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SORINGVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 

STEVENSON   FIRE  TOWER 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THIBODAUX 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA  2 

VINTON 

WATSON   3  ENE 
WESTOALE 

WINNFIELD   2  W 
WINNSBORO 
WINONA   FIRE  TOwER 
WOODWORTH   2  SE 
ZACHARY   2  ESE 


5871) 

58  92 

59  08 
592D 
59  35 
61  17 
61  M2 
62tM 
6271 
6303 

63  11 
636t 
539M 
6532 
6657 
6660 
bbbH 
6666 
6668 
6669 

66  70 
66  72 
6675 
66  79 
6686 
6836 
6866 
69  11 
69  38 
6962 

6978 
6995 
7D96 
7161 
73nt 
73t"t 
7366 
7368 
7"*  MS 
77  38 

7767 
7921 

79  32 
7950 
80'<6 
8065 
8067 

80  91 
8108 
8163 

8t05 
B1  36 
et  MO 
8507 
85  2'* 

85  39 
8669 

86  83 

87  15 

87  85 

8795 
8828 

88  31 
8923 
90  13 
93  19 
93  57 
9375 
9180 
96  10 

9803 
9806 
9809 
9865 
99  30 


DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 

ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

CADDO 

ST  fARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

POINTE  COUPE 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 

LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
IBERVILLE 
PLAQUEMINES 
W   BATON  ROUG 
BOSSIER 

ST    JOHN  BAPT 

CADDO 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

LINCOLN 

BIENVILLE 

ST  BERNARD 

TENSAS 

WASHINGTON 

CADDO 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHITA 

MOREHOUSE 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIA 

CALCASIEU 

LIVINGSTON 

RED  RIVER 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E   BATON  ROUG 


1232  01 

1231  Z1 

932  St 

231  09 

1132  06 

130  11 

730  1  1 

1132  35 

130  12 

9  32  3  1 

932  32 

1  132  12 

129  11 
1131  16 

230  03 

829  59 

829  55 

829  56 

630  01 

829  57 

829  57 

829  59 

829  59 

629  59 

830  11 

130  19 
332  5  1 

630  11 
1  30  36 

831  00 


1  1 


31  52 


230  29 
529  17 

1030  27 

630  12 

1132  51 

830  19 

829  35 

830  27 
1132  25 

830  01 
1132  21 

529  11 

1132  58 

130  57 
932  32 
932  31 

1132  22 

529  52 

831  57 

1D30  51 

1132  31 

1132  28 
1  30  59 

131  12 
630  15 
932  51 

1133  00 
630  26 
932  13 

932  51 

130  51 

130  11 

332  21 

529  18 

529  17 

831  35 

1230  12 

630  36 

1132  08 

1131  56 
932  09 

1132  02 

231  07 
630  38 


93  11 
93  29 
92  15 

92  02 

93  11 

91  15 

92  35 

93  17 
92  53 
92  03 

92  01 

93  58 
91  11 
93  05 
91  53 
90  15 
90  08 
90  02 

89  58 

90  08 

90  01 

90  01 

90  01 

90  07 

91  22 

92  11 

91  26 

90  59 

92  17 

91  10 

92  16 

92  01 
90  26 

89  17 

90  15 

93  11 

91  11 

89  50 

91  13 
93  38 

90  31 
9  3  39 

92  19 

91  00 

93  17 

92  36 

92  39 

93  08 
89  50 
91  11 

89  59 

93  15 

93  19 

91  19 
93  08 

89  16 

92  31 

93  2  7 

90  39 

92  05 

91  58 

93  01 
93  23 

91  13 

90  19 

92  12 

91  26 

93  35 

90  51 
9  3  30 

92  1  1 

91  12 

92  39 
92  28 
91  08 


375 
260 
190 

85 
270 

30 

16 
185 
120 

78 

70 
200 
5 

130 
25 
1 
6 
2 
0 
22 

5 
10 
12 
0 
15 
100 
110 
13D 
65 
70 

100 

60 
5 

30 
19D 
291 

20 
1 

15 
155 

13 
16D 
1 

200 
238 
300 
275 
360 
5 
78 

330 
180 
251 

50 
300 

10 
200 
250 

30 

60 

150 
170 
12 
85 
20 
11 
60 
19 
65 
110 

160 
80 
220 
116 
85 


15 
66 
32 
71 
88 

3 
22 

6 
11 

79 
33 
1  7 
ID 
1  3 

83 
19 
15 
70 

28 
5 

108 
69 
7 
21 
36 
33 
25 
10 

20 
26 

7 
61 
95 
30 
30 
20 

3 
26 

12 
57 
28 
23 
6 


SEPT 


SEPT 


SEP1 


2 

2 

3 

2 

2 

2 

C 

2 

3 

2 

2 

3  C 

2 

2 

3 

2 

3  C 

2 

2 

3  C 

2 

3  C 

2 

3 

2 

3  C 

2 

3  C 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3  C 

2 

3  C 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

31CG 

2 

3 

2 

2 

3  C 

2 

2 

3 

2 

C 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

31  G 

2 

2 

2 

3  C 

2 

2 

2 

3  C 

2 

C 

2 

C 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  COOLING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF  1S80  LOUISIANA 


STATION 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J  U  IN  L 

II II  Y 
JUL  1 

fl  1  in 

C  C  D  T 
bt  r  1 

nr  T 
UL  1 

M  n  V/ 
INU  V 

nr  p 
UL  L 

T  n  T  A  1 

1  U  1  A 

NORMALS 
-  JAN-DEC 

»      »  » 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
1 1 

0 
0 

1 

4 

1  7 

7 
3 

2 

30 

D  1 

39 
17 
43 

21b 

c  T  J 

24b 
177 
257 

4b0 

0  J  J 

49b 
437 
49b 

b43 

0  /U 
b79 
bOb 
bbO 

b13 
654 
649 
5bb 
612 

481 
534 
517 
458 
498 

57 
86 
63 
45 
65 

9 
21 
14 
13 
1  3 

2 
6 
0 
1 

2515 
2890 
2710 
2323 

*C  O  M  C 

2345 
2251 

SHREVEPORT  WSO  AP 
«        »  » 

1 

b 

b 

43 

298 

5b0 

b8b 

643 

522 

86 

22 

1 

2874 

2538 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
2 
18 

lb 

3 
1 1 
2 

lb 
9 

33 
47 
37 
52 
47 

2b3 
22b 

5  1  0 

297 
227 

492 
4b7 

A  AO. 

535 
470 

b52 
b54 

b  o4 
b95 
b22 

623 
612 
609 
630 
600 

509 
504 
494 
512 
465 

67 
60 
60 
8b 
50 

12 
13 
9 
24 
12 

0 
0 
2 
4 
0 

2671 
2609 
2509 
2869 
2518 

2386 
2367 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
WINNFIELD  2  W 

t        t  t 

0 
2 

12 
12 

12 
13 

55 
42 

241 
252 

472 
458 

b55 
592 

627 
5b5 

514 
478 

41 
58 

9 
12 

1 

3 

2639 
2487 

2249 
2460 

NORTHEAST  03 

BASTROP 
EPPS  b  WNW 
LAKE  PROVIDENCE 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
3 
8 
8 

12 

12 
2 

b 

12 

fel 
50 
43 
43 
37 

248 
231 
234 
258 
23b 

531 

50b 
479 
480 

713 

b  DU 

bb2 
b33 
b2b 

b58 

Lie. 

b  1  b 

b09 
571 
5b0 

542 
495 
476 
495 
460 

110 
74 
7b 
77 
49 

1 1 
9 
12 
24 
1  4 

0 
0 
0 
6 
1 

2913 
2633 
2632 
2606 
2484 

2498 

2472 
2362 
21  77 

WINNSBORO 

t        t  t 

0 

12 

13 

4b 

2b4 

508 

bbb 

609 

523 

b7 

19 

2 

2729 

2461 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 

0 
0 

1 

0 
0 

8 
f, 

24 
10 
22 

12 
1  3 
23 
1 1 
21 

29 

51 
4b 
b8 

217 
£  J  / 
290 
253 
294 

445 

Mo  7 

50b 
49b 
540 

b13 

bUT 

655 
b05 
704 

588 
594 
629 
592 
652 

500 
503 
547 
51 1 
557 

47 
48 
78 
52 
58 

5 
1  1 
25 

2 
1 5 

0 
3 
9 
3 
0 

2464 
2528 
2838 
2581 
2931 

2376 
2566 

ROSEPINE  EXP  STATION 
»        »  » 

1 

17 

23 

4b 

277 

489 

b24 

585 

54b 

73 

24 

4 

2709 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNKIE 

GRAND  COTEAU 

0 
0 
0 
0 
9 

lb 
lb 
20 
1 1 
1 1 

25 
28 
21 
34 
5 1 

53 
bO 
bO 
78 
83 

2b5 
281 
302 
300 
328 

494 

500 
538 
535 
500 

b58 
b53 
b87 
b43 

D  1  D 

605 
625 
626 
570 

J  J  7 

519 
538 
528 
501 

R  1  1 

D  1  1 

82 
93 

105 
88 

1 23 

27 
19 
20 
lb 
34 

5 
1 
2 
6 
9 

2749 
2814 
2909 
2782 
2834 

2516 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MELV  ILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

0 
0 
10 
0 

0 

13 
18 
22 
1  3 
15 

lb 
28 
b1 
33 
3b 

b1 
57 
128 
57 
bO 

279 
27b 
403 
287 
304 

529 
508 
589 

M  0  J 

490 

b42 
b33 
b8e 

bU  1 

602 

579 
554 
636 
Do  J 
576 

509 
492 
602 
506 
492 

77 
78 
18b 
7b 
84 

13 
21 
49 
27 
24 

6 
4 

15 
7 
7 

2724 
2669 
3389 
2655 
2690 

2523 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
WOODWORTH  2  SE 

<        <  > 

1 

0 

<5 

10 
1 

23 
14 
2<3 

52 
39 
bb 

2bb 
23b 
295 

4bb 
4b0 
532 

580 
bOO 
651 

53b 
571 
b14 

473 
487 
503 

74 
55 
b9 

23 
13 

10 
1 
1 

251  3 
2486 

EAST  CENTRAL  Ob 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

lb 
15 
15 
13 

33 
40 
32 
21 

J  J 

b7 
84 
53 
48 

**  b 

288 
352 
288 
241 

0  7  7 

477 
514 
487 
448 

AAA 

611 
586 
615 
571 

580 
539 
569 
526 
540 

506 
461 
499 
475 
467 

97 
75 
73 
81 
95 

18 
15 
15 
15 
19 

8 
10 
8 
8 
8 

2702 
2691 
2654 
2447 
2547 

2519 
2585 
2614 

2503 

FRANKLINTON  3  SW 

HAMMOND  3  NW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 
0 
3 

1  1 
1  1 
1  1 

35 
33 
4b 

47 
51 
b4 

2b7 
27b 
307 

4b0 
447 
471 

564 
584 

573 

503 
549 
553 

428 
500 
495 

73 
92 
9b 

9 
1 1 
26 

2 
4 
10 

2399 
2558 
2655 

2575 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  COOLING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF  1980  LOUISIANA 


STATION 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

NORMALS 
JAN-DEC 

SLIDELL  WSFO 

1 

37 

77 

313 

502 

bOb 

583 

508 

100 

27 

10 

2773 

tit 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

4 

41 

82 

319 

512 

b14 

545 

51  7 

98 

2b 

7 

27b9 

DE  QUINCY  4  N 

1 

24 

28 

51 

294 

491 

b22 

555 

491 

b3 

1  7 

2 

2b39 

DE  RIODER 

1 

25 

27 

bO 

294 

494 

b33 

b03 

549 

9b 

23 

4 

2809 

ELIZABETH 

1 

24 

2b 

80 

291 

51b 

b50 

593 

520 

89 

15 

4 

2809 

2552 

HACKBERRY  8  SSW 

4 

2 

21 

98 

347 

53b 

bl8 

590 

52b 

128 

50 

4 

2924 

2b78 

JENNINGS 

0 

fc 

3b 

bO 

319 

51 1 

b08 

5b1 

523 

98 

28 

4 

2754 

278b 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

b 

12 

31 

52 

337 

505 

b08 

555 

483 

108 

24 

9 

2730 

2739 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

IS 

33 

75 

309 

505 

b04 

5bb 

521 

102 

30 

5 

27b9 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

8 

7 

37 

89 

343 

540 

b18 

590 

537 

129 

33 

1 1 

2942 

VERMILION  LOCK 

13 

13 

31 

71 

319 

492 

571 

534 

501 

101 

32 

0 

2b78 

t         t  i 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

4 

3 

32 

b2 

314 

497 

b05 

574 

498 

85 

25 

5 

2704 

2b3b 

FRANKLIN  3  NW 

9 

5 

45 

b7 

331 

514 

b12 

575 

500 

1 1 1 

34 

9 

2812 

2755 

JEANERETTE  EXP  STA 

4 

8 

40 

78 

308 

488 

585 

538 

480 

80 

25 

1 1 

2b45 

LAFAYETTE  FAA  AP 

& 

9 

41 

b3 

305 

503 

599 

550 

477 

9b 

21 

8 

2b78 

2b32 

MORGAN  CITY 

8 

b 

35 

74 

318 

492 

591 

555 

487 

90 

21 

4 

2b81 

2912 

NEW  IBERIA  5  NW 

8 

7 

50 

95 

32b 

500 

bl  1 

5b0 

524 

118 

25 

1  7 

2841 

»        «  « 

SOUTHEAST  0<3 

BOOTHVILLE  WSCMO  CI 

1 

15 

51 

78 

322 

484 

58b 

595 

520 

1  78 

41 

1  b 

2887 

DELTA-BRETON  WL  REF 

0 

0 

4 

41 

282 

4b9 

590 

597 

524 

189 

55 

7 

2758 

DONALDSONVILLE 

2 

15 

3b 

78 

320 

513 

bOb 

58b 

523 

138 

21 

7 

2845 

2893 

GALL lANO 

7 

19 

bb 

1 1  0 

344 

49b 

bOb 

597 

521 

154 

44 

1  4 

2978 

HOUMA 

1  1 

lb 

54 

104 

345 

483 

58b 

555 

501 

101 

39 

13 

2808 

2791 

NEW  ORLEANS  WSCMO  AP 

10 

13 

70 

85 

409 

554 

b53 

b40 

5b1 

1  bO 

51 

1  7 

3223 

270b 

N  0  AOBON  WSFO  CI 

15 

18 

73 

90 

397 

b20 

704 

707 

b20 

228 

92 

41 

3b05 

PARADIS  7  S 

12 

13 

58 

9b 

343 

473 

575 

549 

479 

114 

33 

12 

2757 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

2 

18 

78 

123 

359 

509 

b04 

545 

47b 

151 

21 

1  7 

2903 

RESERVE 

0 

8 

43 

91 

332 

492 

599 

5b0 

513 

104 

24 

b 

2772 

2714 

SAINT  BERNARD 

4 

13 

52 

89 

31b 

474 

577 

579 

48b 

145 

lb 

1  7 

27b8 

THIBODAUX 

7 

lb 

27 

82 

33b 

531 

b23 

585 

534 

123 

38 

1  1 

2913 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LCXJISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Cllnatlc  Center,  Ashevllle,  N.C.  2B801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:  Division  averages  In  the  annual   issue  include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.  Unless  otherwise  indic.:itud,  dimensional  units  used  iii  this  bulletin  are:  Tem.nera lure  in  F,  precipitation  and  evapoi-ation  in  inciies,  ami 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and   Wind  table  are  monthly  avera^cB  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  baned  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  mllea  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  publlnhed  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:     Included  are  all  soil   temperature  stations  with  any  data  published  lor  the  calendar  year,   whether  or  not  opened  or  closed  dui 
the  year. See  the  reference  notes  of   the  monthly  issues  lor  information  on  individual  stations  as  to  soil  type,  ^^round  cover,  and  dcKroe  of  slope. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  CllmatoloKlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  frcwi  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil  Temperatures  Published 


Years  of  record  as,  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  m^y  not  have  been  considered  In  arrlvl 


ng  at  the  totals  shown. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History     for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 
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1980 

AND  PRIOR  YEARS 


"I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF 
THE  NATIONAL  OCEANIC  AN D  ATMOSPHERIC  ADMINISTRA- 
TION AND  IS  COMPILED  FROM  INFORMATION  RECEIVED  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH 
CAROLINA  28801.' 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


1       2      3      4      5       6  7 


9      10     U     12     13     14     15       16     17     18     19     20     21     22     23     24     25    26     27     28     29     30  31 


eAKcn 

BATON  ROUGE  CENTRAL 
ROBSON 


NARCH 
KENTUOOO 


.02  1.22 
1.20 
.09 


.95  .43  .82 
.21*  .'*'>  .bl 
.11  .22 


.IS      .16  .0<t 


.16      .70  .75 


1.01 
.29  .90 

2.00  .IS 


J. 37     .  13  3.SS 


CORRECTIONS 


March  1980 
March  1980 


Monthly  Siunaarized  Station 
and  Divisional  Data 

Dally  Precipitation 

Monthly  Suonnarlzed  St.atlon 
and  Dlvlalonal  Data 


West  Central  04 

West  Central  04 
Mest  Central  04 


Ashland  2  S 
Division 


Total  precipitation  6.70. 


Total  6.70.    Amount  on  2d  0. 

Average  precipitation  7.92.  Departure  from 
normal  3.S7. 


S««  Relereoca  NolM  Following  Station  Indax 
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REFT,  RENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  heat ing  and  cooling  degree  totals  are  the  sums  of  the  negative  and  positive  departures ,  respectively ,  of  average  dai ly 
temperatures  from  bS^F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m. ,  c. s . t .  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Daily  Precipitation"  table ,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  ^-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as   12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


gree  of  Slope 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Hammond  5  E 
Houma 

LSU  Dean  Exp  Sta 
Station 

Red  River  Valley  Exp  Sta 
Rosepine  Exp.  Sta 
Saint  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Fine  sandy  loam 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Fine  sandy  loam 
Sharkey  clay 
Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


0% 

0,\%  to  S 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
07, 
0% 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  published  annually  as  a  Supplemental  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "F-vaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield- 
Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   I   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  do/s  record   is  missing.      See   "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month- 

Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month- 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'-     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month- 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed    in    a    shelter    located    a    few    feet    above    sod -covered    ground ;    however ,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue- 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  r.  changes  in  locations ,  elevations,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1935  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  30  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 


Subscription  Price:  S5.85  per  year  for  each  section  inclu'ling  annual  summary;  $13.00  foreign;  45c  single  copy;  $1-00  foreign;  45c  annual  summary;  Sl-OO 
foreign.     There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  eacti  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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